

Agrochmatological data tor Asia 


The publication on agrocllmatotogical data for 
Asia presents the average values of the main 
agrocllmatotogical parameters mat have been 
used in recent FAO studies on land-use 
development in the form of monthly and yearly 
tables. These data pertain to the mam observ- 
ing stations and are grouped by country 

in addition to these average values, rainfall 
has been given particular attention and syn- 
thetic monthly rainfall probability tables are 
presented in the second part of the study, giv- 
ing a fairly uniform coverage of the main agro- 
ecological zones 


Données agrodimatologtgues pour I' Asie 


La publication des données agroctimatologi- 
cjues pour l'Asie présente, sous forme de 
tableaux mensuels et annuels, les valeurs 
moyennes des pnncipaux paramétres agrocti- 
matologiques utilisés dans les récentes études 
menées par la FAO dans le domaine de la 
mise en valeur des terres. Les données pro- 
viennent des stations météorologiques princi- 
pales et sont groupées par pays 

En plus de ces données moyennes, une atten- 
tion particulière a été accordée aux données 
de précipitation, et des tableaux synthétiques 
de probabilités mensuelles de précipitation, 
représentatifs des principales zones agro- 
écologiques. sont présentés dans la seconde 
partie de l'ouvrage 
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Foreword 


Over the past 12 years a considerable amount of agroclimatological information has been collected by the Agrometeoro- 
logical Group of the Plant Production and Protection Division, under the direction of Mr M. Frère and Mr G.F. Popov, 
agrometeorologists. This information, which now covers well over 3 300 stations, has served as a base for many recent 
FAO documents, in particular the agroclimatology surveys, the report on the agro-ecological zones and the activities 
derived from these projects. This data base is also used in the framework of agrometeorological crop monitoring and 
forecasting activities at Headquarters and by member countries. Last but not least, an increasing demand for agromete- 
orological information by many specialists and institutions has made the publication of this information necessary. 

The analysis of this information, based on original methods developed by FAO, has been systematically applied to 
those stations where all the parameters required to calculate potential évapotranspiration were available. This analysis 
has also permitted the definition of the average starting and finishing dates of the growing season, imposed by the 
distribution of average rainfall. The application of information on the climatic risk based on crop-water balance provides 
information for agricultural planning. 

These two volumes follow the two volumes related to Africa (FAO Plant Production and Protection Series No. 22, 

1984) , and the volume related to Latin America and the Caribbean (FAO Plant Production and Protection Series No. 24, 

1 985) . They cover Asia and present data for more than 1 200 stations. 

During the preparation of this publication, Mr M. Crabbé. climatologist, has carried out the final verification of the in- 
formation. Mr R. Gommes, agrometeorologist, has prepared the original computer programs and Ms F. Petrassi has 
realized the final edition of the computer-processed data. Ms F. Le Hunte Ward-Bernabucci and Ms P. Hegedus have 
also contributed to the final presentation of this publication. 


L. Brader 
Director 

Plant Production and Protection Division 
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Avant>propos 

Au cours des 12 dernières années, une quantité importante d’informations agroclimatologiques a été rassemblée par le 
Groupe agrométéorologique de la Division de la production végétale et de la protection des plantes de la FAO, sous la 
direction de M. M. Frère et M. G. F. Popov, agrométéorologues. Cette information, couvrant plus de 3 300 stations, a 
servi de base à l'élaboration de nombreux documents de la FAO récents, en particulier les études d’agroclimatologie, le 
rapport sur les zones agro-écologiques et les études qui en ont découlé. Cette base de données est également utilisée 
dans le cadre du suivi agrométéorologique des cultures et de la prévision des récoltes assurée au siège et dans les 
pays membres. Enfin, une demande croissante d'informations agroclimatologiques émanant de spécialistes ou d'institu- 
tions a rendu indispensable la publication de cette information, qui s’adresse avant tout aux divers spécialistes des pro- 
blèmes agricoles. 

L'analyse de cette information, basée sur la méthode originale mise au point par la FAO, a été appliquée systémati- 
quement à toutes les stations disposant des éléments nécessaires à la détermination de l’évapotranspiration potentielle 
et des dates moyennes de début et de fin des saisons culturales telles qu'elles sont imposées par la distribution des 
précipitations moyennes. 

L’application à l'agriculture de l'information climatologique en temps différé renseigne sur le risque climatique du 
bilan d’eau et s’adresse ainsi à la planification. Elle constitue un complément indispensable à l'utilisation en temps réel 
de ('information météorologique à des fins opérationnelles. 

Les deux volumes présentés ici font suite aux deux volumes relatifs à l'Afrique (Collection FAO: Production végé- 
tale et protection des plantes, n° 22. 1984), et é celui relatif à l’Amérique latine et aux Caraïbes (Ibidem, n° 24, 1985). 
Ils concernent l’Asie et rassemblent les paramètres de plus de 1 200 stations. 

Au cours de la préparation de cet ouvrage, M. M. Crabbé, climatologue, a procédé à la vérification finale de l'infor- 
mation. M. R. Gommes, agrométéorologue, a préparé les programmes d'ordinateur originaux et Mlle F. Petrassi a réalisé 
l'édition finale du matériel préparé par ordinateur. Mme F. Le Hunte Ward-Bemabucci et Mlle P. Hegedus ont contribué 
à la présentation ultime de cette publication. 


L. Brader 
Directeur 

Division de la production végétale 
et de la protection des plantes 
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1. Explanation of the agroclimatological tables 


Geographical coordinates 

The coordinates used in this publication are those published in the WMO 
publication - Meteorological messages - lists ot stations, Volume A, 
No. 9, 1982, where the observations are made by synoptic stations. The 
coordinates ot other stations used in this publication come from various 
other sources. The orthography of the station names is also taken from 
the WMO publication or from publications produced by national mete- 
orological services 


Agrometeorological and climatological parameters 

This information represents the data of 1 229 stations distributed 
throughout 39 countries or territories of the Asian continent, shown in 
alphabetical order of their English names. The information comes from 
a variety of sources, national and international, which are available within 
FAO. Some of the main sources of information appear on page 13. 

Complementary information concerning these parameters, including 
the period of observation, which would allow the list of stations to be 
expanded, may be sent to the Agrometeorological Group. Plant Pro- 
duction and Protection Division, FAO. Rome, and will be gratefully 
acknowledged. The same applies to information on long-term monthly 
rainfall series which would allow the preparation of the improvement 
of rainfall probability tables. 

Rainfall figures have generally been calculated from series of at 
least 30 years, including the period from 1931 to 1960 or any more re- 
cent 30-year period. As far as the other parameters are concerned, series 
of ten years are generally used. 


Agroclimatological tables 

The titles ot the tables include the following elements: 

Name of the country 
Name of the station 

The indicative WMO station number or an intermediate number 
established by the FAO agrometeorological data bank. 

The latitude of the station, expressed in degrees and minutes. The 
latitude is taken as positive in the Northern Hemisphere and 
negative in the Southern Hemisphere. 

The longitude of the station, expressed in degrees and minutes. 
The elevation of the station in metres. 

Twelve monthly columns and one yearly column represent the 
values of the climatological and agrometeorological parameters as 
follows: 

Precipitation: monthly and yearly average totals for the period, ex- 
pressed in whole millimetres. 

Temp average: average daily air temperature for the period, ex- 
pressed in degrees Celsius and in tenths of degrees. This average 
temperature may be the arithmetical average of the maximum and 
minimum mean temperatures, or the true average temperature 
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based on several temperature observations per day made at 
representative hours. 

Temp mean max: average maximum air temperature for the period. 
This is the average of the daily maximum temperatures. 

Temp mean min: average minimum air temperature for the period. 
This Is the average of the daily minimum temperatures. 

Temp mean day: average day-time air temperature calculated from 
the maximum and minimum mean temperatures and the local day 
length (Petricevic in R Gommes. Pocket computers in 
agrometeorology, Rome, FAO, 1983, p. 55, Plant Production and 
Protection Paper No. 45). The annual value is the arithmetic mean 
of the monthly values, 

Temp mean night : average night-time air temperature calculated 
by the same procedure as for the preceding parameter. The no- 
tions of day and night-time temperatures have been introduced in 
this data base in relation to calculations of biomass production 
through gross and net photosynthesis. 

Vapour pressure: the average vapour pressure of the air tor the 
period, expressed in full millibars and tenths. This is sometimes 
extracted from publications. Very often, however, it is calculated 
from the simultaneous measurements of air temperature and relative 
humidity. 

Wind speed 2 m: average wind speed reduced at 2-metre level, ex- 
pressed in metres per second. 

Sunshine %: relative daily sunshine duration, by month and year, 
expressed as a percentage of the astronomically possible sunshine 
duration. 

Total radiation: dally average total solar radiation for the period. 
This is observed in a few stations. It is generally calculated from 
relative sunshine duration, according to FAO procedures referred 


to in the next paragraph. Total radiation is expressed in calories 
cm' 1 . day 1 . 

Evapotranspiration: potential évapotranspiration (PET), calculated 
according to the Penman method (as presented in M. Frère and 
G.F. Popov, Agrometeorological crop forecasting and monitoring, 
Rome. FAO, 1979, Plant Production and Protection Paper No. 17), 
Potential évapotranspiration is presented as monthly and yearly 
totals in millimetres. These quantities are directly comparable with 
Ihe monthly and yearly precipitation figures appearing on the first 
line of the agroclimatological tables. 

In some cases, when observation series of wind speed or sunshine 
duration are lacking, data have been extrapolated from neighbouring 
stations, across national borders if necessary. 


Determination of the humid seasons 

Each numerical table is followed by indications related to the type of 
season and its characteristics, using specific physical and agronomical 
concepts, as defined hereunder. 

The humid season considered is the period during which the soil 
moisture from precipitation is freely available to the crop or the plant 
cover, with the condition that the air temperature must be high enough 
to allow the normal physiological activity of the plants. Three periods 
characterize a rainy season: 

a) A first, pre-humid period ("season begins on when on average 
the precipitation ranges from 0,5 PET to PET. 

b) A second period, "humid" ("begin humid on ..." to "humid period 
ends on showing also the number of days during which the 
precipitation is on average superior to the potential évapotranspiration. 
Dunng this period the water balance is normally positive and some water 
is stored in the soil. 
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c) A third period, "post-humid” (“end ot season on ...”) is character- 
ized by a progressive reduction and a possible cessation of precipita- 
tion. This period covers the time range when PET>P>0.5 PET, plus 
a period during which the soil moisture accumulated (up to 100 mm), 
is transpired at the potential évapotranspiration rate. 

This pattern, showing one rainy season only, may be replaced in 
some areas by a bimodal precipitation pattern which provides water to 
some crops. This second growing period appears in the table as "season 
nr 2". In exceptional cases a third season may also appear in the table. 

The data have been established by computer which compares in- 
terpolated daily amounts of average rainfall with potential évapotranspira- 
tion. 

The presentation of these seasons is made as follows: 

- the type of season (with or without a dry period); 

- the number of days of the dry period that do not fit the growth of crops 
(dry days); 

- the total number of days of the intermediate period (pre-humid and 
post-humid) before or after the growing season (intermediate days); 

- the number of wet days when on average crop water requirements 
are fully covered (wet days); 

- the season nr 1 , eventually followed by a second and perhaps even 
a third. 

For some stations an Indication of very short seasons may seem 
arbitrary and is a result of the computer procedure. It may indicate, 
however, the possibility of an additional growing period in years with 
higher precipitation than normal and for areas where crops benefit direct- 
ly from any additional moisture, as is the case, for example, with natural 
pastures. 


Generally, “growing seasons” of less than 75 days do not have 
great agronomic significance since there are only a small number of 
crops able to complete their vegetative cycle in less time. These seasons 
are, however, meaningful in regard to natural pastures. Note that this 
classification applies only to rainfed crops. 

When several semi-humid and humid periods occur successively 
during the year with no dry period, the date of the beginning of the humid 
season may fall at various times during the periods of reduced rainfall. 

The humid seasons mentioned in the tables do not take into ac- 
count cold periods when vegetation is normally dormant. Therefore It 
is necessary to eliminate those periods when the average air temperature 
is inferior to about + 6°C for the possible cropping periods, based on 
water availability. 

However, this temperature threshold has been adopted in non- 
troplcal China, that is. north of the 28° latitude, where all stations ex- 
penence daily averages lower than the threshold, either at the begin- 
ning or at the end of the humid season. 

"Cold" days, although they may theoretically be humid or semi- 
humid, have been eliminated from those seasons and counted as "dry” 
days. 

For each growing season, the following information can be read: 

- the date of the beginning of the pre-humid period; 

- the date of the beginning of the humid period; 

- the date ot the end ol the humid period, together with its duration; 

- the date of the end of the post-humid season; 

- the cumulative duration of the semi-humid and humid seasons 
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2. Presentation of analytical tables on rainfall variability 


This part presents 234 tables, taken as examples ot the rainfall variability 
for the many rainfall patterns. Each table identifies the name and number 
of the station, the geographical coordinates, and the name of the coun- 
try or territory. It also indicates the length of the period ot observation 
of precipitation. The tables present the elements related to each month 
in vertical order, with headings as follows: 

N the number of available years of observations for a given 

month 

NO the number of observations with no precipitation 

MEAN the arithmetic mean of precipitation over the series of N 
years, expressed in mm 

RN absolute monthly minimum rainfall in the series of obser- 
vations 

RX absolute monthly maximum rainfall in the series of obser- 
vations 

CV coefficient of variability representing the ratio of the stan- 

dard deviation over the average monthly precipitation mul- 
tiplied by 100. 

The coefficient of variability is significant and printed only if the 
following conditions are fulfilled: 

a) the observation series includes at least 15 years of 


observed values; 

b) the coefficient of variability is higher than 25 percent; and 

c) the proportion of observations in the series showing no rainfall is 
less than 50 percent of the data. 

In addition, if all the data are equal to the mean, which happens 
only if the values are 0, the computer indicates “ail data identical to 
0". In this case the number of months without rainfall NO is also equal 
to the series of observations N. 

The right-hand side, entitled "amount exceeded in years out of 10" 
indicates, in nine columns numbered from 9 to 1 , the amount of month- 
ly rainfall exceeded in N years out of 10. 

Example (taken from the Rangoon, Burma, station); 

N NO MEAN RNRXCV 967 « S 4 3 2 1 

OCT 96 1 ’65 0 432 S3 64 S3 117 141 165 192 224 266 331 

In this station the data for the month of October include: 

N the series includes 96 years of observations 

NO in one year out of 96, rainfall was equal to 0 

MEAN the average rainfall for October was 185 mm 

RN the absolute minimum rainfall for this month was 0 mm 
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RX the absolute maximum rainfall for this month was 432 mm 

CV the coefficient of variability is equal to 53 percent and thus 

the standard deviation is 0.53 x 185 - 98 mm 

9 the rainfall shown is likely to be exceeded nine years out 
of ten, or with a 90 percent probability (64 mm) 

8 the rainfall shown is likely to be exceeded eight years out 
of ten, or with an 80 percent probability (93 mm) 


1 the rainfall shown is likely to be exceeded in only one year 
out of ten, or with a probability of 10 percent (331 mm). 
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1. Explication des tableaux agroclimatologiques 


Coordonnées géographiques 

Les coordonnées géographiques utilisées sont celles publiées dans le 
recueil OMM Messages météorologiques — stations d'observation. 
Volume A, n° 9, 1982, lorsque les données climatologiques provien- 
nent des données d'observation des stations synoptiques ou celles 
publiées par les services nationaux. L'orthographe des noms des sta- 
tions est également reprise du même recueil OMM ou des publications 
nationales. 

Paramètres agrométéorologiques ou climatologiques 

Ces paramètres présentent les données de 1 229 stations de 39 pays 
ou territoires du continent asiatique, se succédant dans l'ordre alphabéti- 
que anglais du nom de ces pays et territoires. 

Ces données proviennent de la multitude des sources, soit na- 
tionales, soit internationales dont dispose la FAO. Une liste des prin- 
cipales sources d'information figure à la page 13. 

Toute documentation complémentaire relative à ces paramètres, 
avec fa mention de la période d’observation, permettant d'inclure de 
nouvelles stations, peut être envoyée au groupe agrométéorologique. 
Division de la production végétale et de la protection des plantes. FAO. 
Rome, où elle sera accueillie avec gratitude. Il en est de même des 
longues séries continues des sommes mensuelles des précipitations, 
pour rétablissement ou l'amélioration des tableaux de la variabilité 

Les régimes des précipitations représentent, dans leur grande ma- 
jorité, des moyennes de 30 années d'observations, sinon plus, et en 


général pour la période 1931-1960 ou une période de 30 ans plus 
récente. Pour les autres paramètres, les séries utilisées comprennent 
généralement 1 0 ans de mesures. 

Tableaux agroclimatologiques 

Les titres des tableaux comprennent les données suivantes: 
nom du pays; 
nom de la station; 

numéro indicatif OMM de la station, ou. à défaut, un numéro inter- 
calaire attribué par la banque de données agrométéorologiques de 
la FAO; 

latitude de la station, exprimée en degrés et minutes, positive dans 
l'hémisphère nord, négative dans l'hémisphère sud; 

longitude de la station en degrés et minutes; 

attitude de la station, en mètres 

Douze colonnes mensuelles et une colonne annuelle présentent 
les paramètres climatologiques et agrométéorologiques de la façon 
suivante: 

Precipitation: sommes mensuelles ou annuelles moyennes de la période 
des précipitations, exprimées en millimétrés entiers. 

Temp average: température moyenne journalière de l'air, en degrés et 
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dixièmes de degrés Celsius, mensuelle ou annuelle, de la période 
utilisée. Cette température moyenne est sent la moyenne arithmétique 
des températures maximales et minimales moyennes correspondantes, 
soit la température moyenne journalière vraie, établie à partir des obser- 
vations faites à plusieurs heures représentatives de la journée. 

Temp mean max: température maximale moyenne, mensuelle ou 
annuelle, de la période utilisée. Elle est la moyenne arithmétique des 
maximums journaliers. 

Temp mean min: température minimale moyenne correspondante. 

Temp mean day: température moyenne diurne, calculée sur la base des 
deux précédentes et de la longueur locale des jours du mois (Petricevic, 
in R. Gommes, Pocket computers in agrometeorology, p. 55, FAO Plant 
Production and Protection Paper no. 45, 1983). La valeur annuelle est 
la moyenne arithmétique des douze valeurs mensuelles. 

Temp mean night: température moyenne nocturne calculée de manière 
similaire. La notion de températures diurnes et nocturnes a été introduite 
dans cette base de données en relation avec les calculs de production 
de biomasse à partir de la photosynthèse brute et nette. 

Vapour press: tension de vapeur d'eau de l'air, en moyenne journalière, 
mensuelle ou annuelle, exprimée en millibars et dixièmes de millibars. 
Elle est quelquefois extraite de publications, mais le plus souvent 
calculée à partir de mesures simultanées de la température de l'air et 
de son humidité relative. 

Wind speed 2 m: vitesse moyenne, mensuelle ou annuelle, du vent 
réduite à 2 mètres au-dessus du sol, exprimée en mètres par seconde. 

Sunshine %: durée moyenne journalière, par mois et par an, de l'in- 
solation relative enregistrée au sol et exprimée en pourcentage de l'in- 
solation astronomiquement possible en chaque lieu. 

Total radiation: rayonnement solaire global moyen journalier par mois 
et par an; il est mesuré dans un petit nombre de stations et de ce fait 


généralement calculé au départ des données d'insolation relative, en 
utilisant les procédures de la FAO citées dans le paragraphe suivant. 
Il est exprimé en calories cm - ’ • jour' 1 . 

Evapotranspiration: l'évapotranspiration potentielle moyenne (ETP) cal- 
culée suivant la formule de Penman modifiée, telle qu'exposée dans 
Surveillance agrométéorologique pour la prévision des récoltes (Frère 
et Popov, Etude FAO: production végétale et protection des plantes, 
n° 17, 1979). Elle est exprimée en totaux mensuels et annuels, et en 
millimètres entiers. Il s'agit ici du résultat final directement comparable 
aux millimètres de précipitations recueillies. 

Dans quelques cas d'absence de séries d'observations de la vitesse 
du vent ou de la durée de l'insolation, les valeurs de ces paramètres 
ont été extrapolées de stations voisines, éventuellement situées au-delà 
des frontières nationales. 

Détermination des saisons humides 

Chaque tableau numérique est suivi d’indications concernant les types 
de saison, avec leurs caractéristiques, définies suivant les concepts agro- 
nomiques et physiques ci-après. La saison humide considérée dans la 
méthode est la période durant laquelle l'eau du sol résultant des préci- 
pitations est disponible pour la culture ou le couvert végétal. Trois pério- 
des caractérisent la saison pluvieuse: 

a) une première période (-season begins on ...•) «préhumide» au cours 
de laquelle la précipitation reçue est comprise entre un seuil conven- 
tionnel de 0,5 et une fois l'évapotranspiration; 

b) une deuxième période -humide» (-begin humid on ...» jusqu'à -humid 
period ends on ...» avec la durée en jours), au cours de laquelle la pré- 
cipitation moyenne est supérieure à l’évapotranspiration potentielle 
moyenne. Pendant cette période, le bilan hydrique est normalement posi- 
tif et une certaine quantité d'eau est accumulée dans le sol; 

c) une troisième période «posthumide» («end of season on ...») connaît 
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une diminution précédant un arrêt éventuel des précipitations. Cette 
période couvre l’intervalle de temps où ETP> P>0,5 ETP, plus une 
période où l'eau utile accumulée dans le sol (au maximum 100 mm) 
est transpirée au taux de l'évapotranspiration potentielle. 

A ce système d’une unique saison pluvieuse peut se substituer sous 
divers climats un système bimodal avec une deuxième période de pré- 
cipitations et donc d'apports d'eau à certaines cultures. Cette deuxième 
saison humide est reprise au tableau par l'indication «season nr 2». Une 
troisième période humide peut éventuellement se présenter et est indi- 
quée dans ce cas également. 

Les dates ont été déterminées par ordinateur, par confrontation des 
données journalières interpolées des précipitations moyennes et de 
l’évapotranspiration calculée. 

La présentation de ces saisons s’effectue comme suit: 

■ le type de saison (avec ou sans période sèche); 

- le nombre de jours de la période considérée comme physiologique- 
ment ou phytotechniquement sèche («dry days»); 

- le nombre total de jours des saisons intermédiaires, préhumide et 
posthumide («Intermediate days>); 

- le nombre de jours humides où les besoins en eau de l’évapotranspi- 
ration sont couverts (-wet days»); 

- la saison nr 1 , et éventuellement la ou les suivantes. 

Certaines dates très rapprochées peuvent paraître arbitraires, indi- 
quant une saison très courte de l'un ou l'autre type: elles sont dues à 
la rigueur de l'ordinateur. Elles ont cependant l'avantage de montrer 
une possibilité de saison plus longue vers celle date, lorsque les préci- 
pitations d’une année particulière sont supérieures aux précipitations 
moyennes et dans les régions dont la végétation peut bénéficier de tout 
apport supplémentaire d’eau, comme c’est le cas par exemple pour les 
pâturages naturels. 


D’une manière générale, il convient de mentionner que des «sai- 
sons» d’une durée inférieure à 75 jours n’ont pas de signification prati- 
que sur le plan agronomique, étant donné le faible nombre de cultures 
capables de compléter leur cycle végétatif en 75 jours. Ces saisons très 
courtes sont toutefois intéressantes pour les zones d’herbages natu- 
rels. Il convient aussi de noter que cette classification s'applique uni- 
quement aux cultures pluviales. 

Lorsque plusieurs saisons semi-humides et humides se succèdent 
au cours de l’année, sans période sèche, les dates de début de saison 
humide peuvent se situer aux divers moments de ralentissement des 
précipitations. Il y a lieu aussi de remarquer que les saisons «humides» 
dont il est question dans ces tableaux ne tiennent pas compile des pério- 
des froides de l'année où la végétation se trouve normalement en dor- 
mance. Dès lors, il convient d'éliminer des périodes possibles de cul- 
ture, déterminées sur la base de la disponibilité en eau, celles pour les- 
quelles la température moyenne de l'air est inférieure à 6°C environ. 

Cependant, ce seuil de température a été utilisé dans le cas de 
la partie de la Chine non tropicale, située à peu près au nord du 28* 
parallèle, du fait que toutes les stations y connaissent des températu- 
res moyennes journalières inférieures à ce niveau, en début ou fin de 
saison humide. Les jours «froids», mais théoriquement semi-humides 
ou humides, ont donc été supprimés de ces saisons et comptés sous 
la rubrique «jours secs». 

Finalement, pour chaque saison on peut lire: 

- la date du début de la saison préhumide; 

- la date du début de la saison humide, éventuellement; 

- la date de la fin de la saison humide et sa durée, dans la même éven- 
tualité; 

- la date de la fin de la saison posthumide; 

- la durée cumulée de la saison semi-humide et humide. 
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2. Présentation des tableaux d’analyse de la variabilité des précipitations 


Cette partie de l'étude présente 234 tableaux de stations, exemplairs 
de la variabilité mensuelle des précipitations, en échantillonnage des 
multiples types de régimes pluviaux de l'Asie. 

Chaque tableau comporte comme indicatifs: le nom de la station 
et son numéro d'ordre, les coordonnées géographiques et le nom du 
pays ou du territoire. Il précise ensuite la période d'observation des pré- 
cipitations. Les mois sont repris verticalement. Les colonnes de gau- 
che indiquent: 

N le nombre disponible d’années pour chaque mois 

NO le nombre d'observations sans précipitations 

MEAN la moyenne arithmétique mensuelle des précipitations pour 
la série de N années, exprimée en mm 

RN la somme mensuelle minimale absolue des précipitations 
dans la série 

RX la somme mensuelle maximale absolue correspondante 

CV le coefficient de vanabilité, c'est-a-dire le rapport de l'écart 
type de la série par la valeur moyenne mensuelle des pré- 
cipitations. multiplié par 100. 

Le coefficient de variabilité n’est significatif et établi que si les trois 
conditions ci-après sont remplies: 

a) le nombre de données d'observation dans la série porte sur 15 années 
au moins; 


b) le coefficient de variabilité est supérieur à 25 pour cent; 

c) la proportion de zéros dans la série est inférieure à 50 pour cent du 
nombre de données. 

Il laut noter aussi que si toutes les données de la série sont égales 
à la moyenne — ce qui ne se présente en fait que lorsque toutes les 
sommes mensuelles des précipitations sont égales à zéro — l'ordina- 
teur indique «toutes les données identiques à zéro» («ail data identical 
to 0»). tandis que le nombre de mois sans aucune pluie (NO) est égal 
au nombre de mois d'observation (N). 

La partie de droite du tableau, sous le titre «amount exceeded in 
years out of 10» indique, en neuf colonnes numérotées de 9 à 1 , la quan- 
tité de précipitation mensuelle dépassée N années sur 10. 

Exemple: (il se rapporte à la station de Rangoon, Birmanie): 

N NO MEAN RN HX CV 9 8 7 6 $ 4 3 3 1 

0CT K I 185 0 43! 53 64 93 117 141 166 193 324 266 331 

Dans cette station, en octobre, les valeurs numériques signifient: 

N la série comprend 96 années d'observations 

NO dans un seul cas sur 96. les précipitations ont été nulles 

MEAN la précipitation moyenne de ce mois est 185 mm 

RN la quantité minimale absolue de précipitations du mois est 
0 mm 
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RX la quantité maximale absolue mensuelle de précipitations 
est 432 mm 

CV le coelficïent de variabilité est égal à 53 pour cent, l'écart 
type est donc égal à 185 x 0.53 « 98 mm 

9 les précipitations supérieures à 64 mm se présentent 
9 années sur 10. soit dans 90 pour cent des cas 

8 les précipitations supérieures à 93 mm se rencontrent 
8 années sur 10, soit dans 80 pour cent des cas 


1 dans 10 pour cent des cas ou seulement une fois en 10 
ans. le total des précipitations sera supérieur à 331 mm. 
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COUNTRY KAMPUCHEA 
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STATION 

SIEMREAP 


• NUMBER 

48966 
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LATITUDE 

13 

W 

W 
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LONGITUDE 

103 31 

• ELEVATION 

13 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 
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NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 
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42 
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452 

445 

441 

453 

432 

445 

473 

EVAPOTRANSP 100 IIS 149 151 147 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 162 INTERN DAYS 37 MET DAYS 

♦ SEASON NR I 

SFA50N BEGINS ON 29 APR 

BEGIN HUMID ON 22 MAY 

HUMID PLRIOD (164 DAYS) CNDtt ÛN 4 NOV 

END OF SEASON ON IB NOV 
TOTAL LENGTH OF 5EASQN IS 203 DAYS 
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DRV PERIOD 
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WET DAYS 
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• SEASON NR ] 

SEASON BEGINS ON 16 APR 

BEGIN HUMID ON 1 MAY 

HUMID PERIOD (182 DAYS) ENDS ON 30 OCT 
END OP SEASON ON 19 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 213 OAYS 
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TOTAL LENGTH OF SEASON IS 234 DAYS 
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DRY DAYS 1 36 INTERM DAYS 26 WET OAVS 201 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 16 APR 

DEC IN HUMID ON 29 APR 

HUMID PERIOD <201 DAYS» ENDS ON 16 NOV 
END OF SEASON ON 29 NOV 
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27 2 

26 6 

26 5 

26 2 

25 5 

24 5 

23 1 

25 9 

VAPOUR PRESS 

23 0 

25 6 

27 0 

30 4 

30 0 

30 4 

30 3 

30 1 

30 3 

29 2 

27 l 

24 7 

28 3 

WII4D SPEED 2M 

1 2 

0 9 

1 0 

0 9 

1 0 

0 7 

1 0 

0 9 

0 9 

0 7 

1 0 

1 2 

0 9 

BUN8H I NE X 

80 

75 

70 

65 

53 

47 

36 

38 

36 

50 

55 

67 

36 

TOT RADIATION 

456 

484 

508 

512 

46B 

441 

399 

407 

309 

412 

390 

402 

439 

EVAPQTRANSP 

110 

115 

150 

14B 

138 

123 

119 

119 

108 

112 

100 

100 

1444 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 133 INTERM DAYS 44 WET DAV5 106 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON B APR 

DECIN HUMID ON 3 MAV 

HUMID PERIOD <1B6 DAYS) ENDS ON 7 NOV 
END OF SEASON ON 24 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 230 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY KAMPUCHEA 



• 

STATION 

HRATIE 



• NUMBER 

40970 







• 

LATITUDE 

12 

29 • 

LONG £ TUDE 

106 01 

* ELEVATION 

24 H 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

9 

13 

23 

108 

242 

242 

343 

256 

346 

175 

75 

26 

1058 

TEMP AVERAGE 

29 9 

27 5 

23 9 

29 7 

28 2 

27 5 

26 7 

27 l 

26 4 

26 2 

25 6 

24 9 

27 0 

TEMP KEAN MA) 

32 2 

33 7 

35 3 

35 9 

33 6 

32 0 

31 4 

31 6 

30 B 

31 0 

31 0 

31 0 

32 5 

TEMP MEAN MIN 

19 5 

21 6 

23 1 

24 5 

24 0 

23 9 

23 5 

23 9 

23 B 

22 8 

21 2 

19 a 

22 6 

TEMP MEAN DAY 

28 2 

29 9 

31 4 

32 3 

30 5 

29 9 

20 9 

29 t 

20 5 

28 3 

27 a 

27 4 

29 4 

TEMP KN NJCMT 

23 7 

25 6 

27 1 

28 2 

27 1 

26 7 

26 0 

26 3 

25 9 

25 3 

24 1 

23 1 

25 a 

VAPOUR PRESS 

21 9 

25 0 

26 7 

29 6 

31 4 

30 ■ 

30 1 

30 8 

29 9 

28 6 

26 6 

23 6 

27 9 

WIND SPEED 2*1 

1 2 

0 9 

1 0 

0 9 

1 0 

0 7 

1 0 

0 9 

0 9 

0 7 

1 0 

1 2 

0 9 

SUNSHINE ’4 

66 

62 

72 

60 

46 

51 

28 

39 

29 

61 

52 

63 

52 

TOT RADIATION 

419 

444 

510 

493 

439 

453 

366 

410 

364 

453 

384 

396 

428 

Evapotransp 

115 

116 

1 54 

148 

132 

124 

109 

119 

103 

119 

100 

102 

1441 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DR v DAVS 130 INTERN DAYS 42 WET DAYS 193 

• SEASON nr i 

5EA5C3N BEGINS ON 6 APR 

DEC IN MUNI D ON 25 APR 

HUMID PERIOD C 1 93 DAYS) ENDS ON 4 NOV 
END OF SEASON ON 27 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 235 DAYS 


Copyrighted material 



korea rep. 
corée rep. 


Copyrighted material 



COUNTRY : KOREA REF ♦ STATION : HANQNUNC « NUMBER : 47109 






• 

LATITUDE: 

37 

49 • 

LONG ITU DC : 120 

i. 94 • 

ELEVATION : 

26 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

97 

69 

7B 

00 

71 

119 

227 

227 

107 

119 

B7 

90 

1363 

TEMP. AVERAGE 

-0. 4 

0. 9 

9 3 

11 7 

17, 3 

20 2 

23 8 

24 3 

19 6 

14. 9 

8 B 

2 8 

12 4 

TEMP MEAN MAX 

4. 1 

9 3 

9. 9 

16 6 

22 7 

24 9 

27 6 

20 3 

24 1 

19. 7 

13 6 

7. 4 

17 0 

TEMP MEAN MIN 

-4 2 

-2, 9 

X. 1 

6 9 

12 6 

16 4 

20 7 

at. i 

19 9 

10. 3 

4. 7 

-1. 1 

0 9 

TEMP MEAN DAY 

I. 9 

2 7 

7. 1 

13 9 

19 9 

21 9 

29. 4 

29 9 

21. 4 

16 6 

10 6 

4. 9 

14.2 

TEMP NN NIGHT 

-1. 1 

0. 2 

4. 3 

10. 3 

16. 0 

19 0 

22. B 

23. 1 

IB. 2 

12. 7 

6. 9 

1. 0 

11. 1 

VAPOUR PRESS 

3. 3 

4. 0 

9. 9 

B 4 

12 0 

17 7 

23 B 

24. 7 

17. 7 

11. 4 

7. 3 

4. 3 

11. 7 

WIND SPEED 2M 

4. X 

3. 6 

3 3 

3 I 

2 7 

2. 0 

1 7 

1 0 

2 1 

2 7 

3. 2 

3. 9 

2 8 

SUNSHINE X 

66 

62 

97 

90 

97 

44 

37 

43 

49 

63 

61 

64 

99 

TOT RADIATION 

222 

273 

339 

423 

470 

421 

374 

371 

337 

309 

229 

193 

330 

EVAP0TRAN9P 

36 

38 

64 

99 

12B 

100 

107 

104 

79 

64 

41 

36 

900 


TYFE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS : 0 INTERH. DAYS : 73 WET DAYS 292 

BEGIN HUMID ON 13 JUNE 

HUMID PERIOD (292 DAYS) ENDS ON I APR 


COUNTRY KOREA 

REP 



• 

STATION 

INCHEON 


♦ NUMBER 

47112 







• 

LATITUDE 

37. 

29 • 

LONGITUDE : 126 

30 

* ELEVATION : 

69 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

16 

24 

39 

74 

77 

119 

284 

217 

126 

42 

39 

24 

1079 

TEMP AVERAGE 

-4 0 

-I. 6 

3 3 

9 6 

19. 2 

19 9 

23 B 

29 0 

20. 9 

14 1 

7, 1 

-O 4 

11. 0 

TEMP MEAN MAX 

0 9 

2. 1 

7. 1 

14 3 

19 3 

24 3 

27. 1 

20 0 

24. 3 

is e 

10. 9 

2 7 

19. 0 

TEMP MEAN MIN 

-7 2 

-S 6 

-0 6 

9. 9 

11.0 

16 0 

20 9 

21 6 

16. 0 

10. 0 

2 1 

-4. 4 

7. 1 

TEMP MEAN DAY 

-1 9 

-0 3 

4 7 

11. 9 

16. 7 

21 6 

29 0 

26 4 

21 6 

19. 9 

7 7 

0. 3 

12 4 

TEMP HN NIGHT 

-4 3 

-2 7 

2. 2 

0 6 

13 0 

IB 7 

22 9 

23 6 

18 3 

12. 2 

4 2 

-2 7 

9 9 

VAPOUR PRESS 

3 t 

3. B 

9 9 

0 3 

12. 9 

10 0 

24 B 

29 9 

18 0 

11. 2 

7. 1 

4. 2 

11. 0 

WIND SPEED 2M 

3 2 

3 3 

3 6 

3. 0 

3 0 

2 4 

1. 7 

2. 6 

2. 4 

1. 7 

1. 7 

3 4 

2 7 

SUNSHINE X 

64 

64 

60 

64 

98 

49 

42 

92 

97 

70 

62 

99 

50 

TOT RADIATION 

214 

280 

391 

491 

476. 

448 

401 

419 

371 

333 

228 

104 

346 

EVAPOTRANfiP 

19 

27 

94 

83 

Ill 

109 

109 

121 

91 

99 

24 

19 

622 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS 0 INTERN. DAYS : IBS WET DAYS 177 
BEGIN HUMID ON 19 JUNE 

WHID PERIOD (106 DAYS) ENDS ON 1 OCT. 
BFOIN HUMID ON 31 OCT 

HUMID PERIOD « 69 DAYS) ENDS ON 0 JAN 


Copyrighted material 



COUNTRY KOREA 

REP 



• 

STATION 

PUSAN 



* NUMBER 

*7>M 







• 

LATITUDE 

35 06 • 

LONGITUDE : 

129 02 

• ELEVATION 

69 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

27 

50 

83 

152 

155 

213 

243 

198 

181 

66 

64 

34 

1466 

TEMP AVERAGE 

2. 2 

3. 8 

7. 7 

12. 7 

17. 1 

20. 0 

23 9 

23. 3 

21. 8 

17. 0 

11 1 

3. 1 

14. 0 

TEMP MEAN MAX 

6 6 

8 3 

12 3 

i6 a 

21 2 

23. 5 

26 9 

29 0 

23 7 

21. 3 

13 7 

9. 3 

10 1 

TEMP MEAN MIN 

-1 4 

0 . 1 

3. 9 

9 3 

13 9 

17 3 

21 6 

23. 0 

18 9 

13. 6 

7 4 

1. 4 

10 7 

TEMP MEAN DAY 

4 1 

5. 7 

9 6 

14. 4 

18 9 

21 5 

23 2 

27 0 

23 3 

18 9 

12 9 

6 B 

13 7 

TEMP MN NIGHT 

I 5 

3. I 

6. 9 

11 9 

16 3 

19 3 

23 2 

24 7 

20 8 

13. 7 

9 3 

3 4 

13 0 

VAPOUR PRESS 

4 0 

4. 7 

6 5 

10. 0 

13 7 

18. 5 

23 3 

26 2 

19 3 

12. 6 

8 3 

3. 1 

12 9 

WIND SPEED 2M 

4 7 

4 e 

4. 7 

4 7 

4. 0 

4. 0 

4 3 

4. 2 

4. 1 

4 0 

4 1 

4. 3 

4 4 

SUNSHINE X 

66 

62 

57 

56 

56 

45 

43 

56 

49 

62 

63 

63 

57 

TOT RADIATION 

236 

289 

351 

420 

466 

423 

406 

438 

346 

321 

247 

214 

347 

EVAPOTRAN6P 

49 

56 

B4 

103 

127 

117 

124 

140 

107 

91 

30 

47 

1103 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS : 0 INTERN DAYS : 13* WET DAYS : 226 

BEGIN HUMID ON 18 MAR 

HUMID PERIOD <190 DAYS) ENDS ON 2 OCT 
BEGIN HUMID ON 2 NOV 

HUMID PERIOD < 28 DAYS) ENDS ON 30 NOV 


COUNTRY : KOREA 

REP 



• 

STATION 

SEOUL 



• NUMBER 

47108 







• 

LATITUDE 

37 34 • 

LONGITUDE 

126 30 

• ELEVATION 

06 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

21 

28 

49 

103 

BS 

131 

383 

263 

160 

48 

43 

23 

1364 

TEMP AVERAGE 

-3 3 

-1. 1 

4. 1 

11. 4 

17. X 

21 1 

24 3 

23 3 

20 3 

13 9 

6 6 

-0 6 

11. 6 

TEMP MEAN MAX 

0 7 

3. 4 

9. 2 

16 9 

23 0 

26. 3 

28 3 

29. 6 

23 3 

19. 6 

11 3 

3. 6 

16 3 

TEMP MEAN MIN 

-7 4 

-3. 0 

0. 0 

6 6 

12 2 

17 0 

21 6 

22 0 

16 3 

9 0 

2. 4 

-4 3 

7. 3 

TEMP MEAN DAY 

-1 9 

0. 7 

6 3 

13. 6 

19 6 

23 3 

26 3 

27 1 

22 3 

16 1 

8 3 

0 9 

13. 6 

TEMP MN N1QHT 

-4 4 

-1. 9 

3. 3 

10 2 

is e 

20 0 

23 7 

24 1 

18 B 

11. 7 

4. 6 

-2. 4 

10. 3 

VAPOUR PRESS 

3 4 

3 9 

3 3 

8 3 

12 3 

18 0 

23 1 

23 0 

17 6 

10 9 

7. 0 

4 3 

11 8 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2. 8 

3. 0 

3 0 

2 6 

2 3 

2 3 

2. 2 

2 0 

2 0 

2 3 

2 4 

2 4 

SUNSHINE X 

39 

60 

36 

37 

39 

49 

40 

48 

53 

67 

39 

34 

33 

TOT RADIATION 

203 

268 

336 

418 

481 

448 

390 

396 

363 

323 

221 

174 

333 

EVAPOTRANSP 

13 

26 

34 

91 

123 

121 

113 

119 

68 

38 

26 

13 

849 


TYPE OF H19IID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS 0 INTERN DAYS 100 WET DAY8 265 

BEGIN HUMID ON 10 JUNE 
HUMID PERIOD <118 DAYS) ENDS ON 6 OCT 
BEGIN HUMID ON 31 OCT 

HUMID PERIOD <117 DAYS) ENDS ON 25 FEB 
BEOIN HUMID ON 29 MAR 

HUMID PERIOD < 30 DAYS) ENDS ON 20 APR 


Copyrighted material 



COUNTRY KOREA 

REP 



• 

STATION 

MOHP ' 

0 


• NUMBER 

47163 







« 

LATITUDE 

34 

47 * 

COWCITUDE 

126 23 

• ELEVATION 

33 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

36 

43 

31 

44 

94 

142 

192 

168 

128 

32 

46 

37 

1083 

TEMP AVERAGE 

1 3 

S 3 

3 9 

11 8 

16 9 

20 7 

24 8 

26 2 

22. 0 

16 3 

10 2 

4. 3 

13. 6 

TEMP MEAN MAX 

3 3 

6 8 

11 0 

16 8 

21 9 

29 0 

28 4 

30 3 

26 7 

21 9 

13 2 

8 7 

18. 2 

TEMP MEAN MIN 

-1 B 

-O 9 

2 3 

8 0 

13 2 

17 7 

22 4 

23 3 

18 7 

12 6 

6. 3 

1 . 0 

10 3 

TEMP MEAN DAY 

3 2 

4. 4 

8 2 

14 0 

19 1 

22 7 

26 3 

28 2 

24 1 

18 B 

12 3 

6. 1 

13. 6 

TEMP MN NIOHT 

0 9 

1 9 

5 4 

11 1 

16. 1 

20 0 

24 2 

23 3 

20 9 

13. 0 

B 7 

2 9 

12 7 

VAPOUR PRESS 

4 9 

9 3 

6, 7 

10 3 

14 3 

19 9 

26 6 

27 3 

20 3 

13 2 

9 0 

6 0 

13. 6 

WIND SPEED 2M 

9 2 

3 0 

9 0 

4 4 

3. 7 

3 9 

4 0 

3 3 

3 6 

3 8 

4. 2 

4. 3 

4. 2 

SUNSHINE X 

44 

49 

94 

93 

94 

47 

41 

33 

32 

63 

34 

43 

31 

TOT RADIATION 

187 

293 

342 

407 

496 

433 

393 

434 

361 

328 

220 

174 

333 

EVAPOTRANSP 

39 

40 

68 

90 

117 

117 

123 

137 

103 

82 

47 

34 

993 

TYPE OP HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS : 110 

WET DAYS 

247 








BEGIN 

HUMID 

ON I 

JUNE 











HUMID 

PERIOD 

( 120 

DAYS) ENDS ON 

29 SEP, 









BEGIN 

HUMID 

ON 19 

NOV 











HUMID 

PERIOD 

<101 

DAYS) ENDS ON 

24 FEB 









BEGIN 

HUMID 

ON 2 

APR 











HUMID 

PERIOD 

• < 26 

DAYS) ENDS ON 

28 APR 










COUNTRY KOREA 

REP 



• 

STATION 

TAEJON 



• NUMBER 

47133 







• 

LATITUDE 

36 

18 • 

LONGITUDE 127 24 

• ELEVATION : 

77 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

44 

62 

120 

103 

161 

284 

281 

130 

94 

41 

33 

1368 

TEMP AVERAGE 

-2 1 

— 0 3 

4 3 

11 9 

17 1 

21 4 

24 9 

23. 1 

20. 1 

13. 3 

6 1 

-0 2 

ii. e 

TEMP MEAN MAX 

3 0 

4 9 

10 4 

10 3 

23 3 

26 B 

29 2 

29. 7 

23 7 

20 1 

11 9 

3 1 

17 4 

TEMP MEAN MIN 

-6 3 

-4 7 

-0 7 

6 1 

11. 4 

16 9 

21 6 

21 6 

13 9 

7 8 

1. 3 

-4 6 

7. 2 

TEMP MEAN DAY 

0 1 

1 9 

6 9 

14 4 

19 3 

23 6 

26 7 

27 1 

22 3 

16 0 

8. 3 

1 B 

14. 1 

TEMP MN NIOHT 

-2 9 

-1 » 

3 3 

10 4 

13 4 

20 1 

23 9 

23 9 

18 6 

11 0 

4. 0 

-2 2 

10 4 

VAPOUR PRESS 

4 O 

4 4 

9 7 

9. 2 

13 2 

19 4 

26 1 

26. 1 

IB. B 

11. 7 

7 3 

4 8 

12. 6 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1. 8 

2 2 

2. 3 

2 3 

2 0 

1 9 

1 B 

1 3 

1 3 

1 3 

1. 3 

1. 8 

SUNSHINE X 

47 

48 

33 

33 

36 

43 

36 

44 

49 

56 

48 

30 

49 

TOT RADIATION 

183 

240 

330 

412 

466 

426 

369 

37B 

342 

294 

202 

174 

31 B 

EVAPOTRANSP 

12 

22 

30 

88 

114 

112 

108 

108 

76 

48 

18 

8 

764 


TYPE 

OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT 

DRY 

PERIOD 

DRY 

DAYS 0 

INTERM DAYS 

38 

WET 

DAYS 


BEGIN 

HUMID 

ON 29 MAY 





HUMID 

PERIOD 

(143 DAYS) 

ENDS 

ON 

19 OCT 


BE01N 

HUMID 

ON 29 OCT 





HUMID 

PERIOD 

(184 DAYS) 

ENDS 

ON 

1 MAY 


Copyrighted material 



COUNTRY KOREA REP 


• STATION : TAEGU 


• NUMBER : 47143 


• LATITUDE: 39.93 • LONOITUDE 120 37 • ELEVATION 30 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

29 

39 

70 

49 

130 

206 

1 96 

147 

40 

30 

22 

999 

TEMP AVERAGE 

-0 9 

! 2 

6 2 

12 6 

18 1 

21. 9 

29 6 

26 1 

20 8 

14 8 

B 0 

1 7 

13 0 

TEMP MEAN MAX 

4 2 

6 . 6 

12 1 

IB 7 

24. 9 

27. 7 

30. 2 

31. 1 

26 2 

21 1 

13 B 

7 0 

18 6 

TEW> MEAN MIN 

-9. 9 

-3 4 

1 0 

7. 0 

12. 3 

17. 1 

22 0 

22 2 

16 9 

9 2 

3. 0 

-2 9 

8 2 

TEMP MEAN DAY 

1 1 

3 4 

B 6 

19 0 

20 6 

24 3 

27. 9 

2B 2 

23 0 

17 1 

10 2 

3 7 

19 2 

TEMP MN NIOHT 

-1. 9 

0 3 

9. 0 

11 1 

16. 4 

20 9 

24 9 

24 7 

19 2 

12 3 

9. B 

-O 4 

11 4 

VAPOUR PRESS 

3 6 

4 2 

9 7 

8 9 

12. 9 

17. 4 

24 7 

24 B 

18 1 

11. 4 

7. 3 

4 9 

11 9 

WIND SPEED 2M 

3. 9 

3. 9 

3. 6 

3 6 

3. 2 

3 2 

3. 0 

3. 0 

2 6 

2 4 

2 7 

3. 1 

3 1 

SUNSHINE X 

66 

63 

60 

99 

60 

91 

46 

94 

49 

64 

63 

63 

98 

TOT RADIATION 

232 

289 

360 

433 

487 

498 

422 

428 

344 

329 

244 

206 

392 

EVAPOTRANSP 

29 

39 

72 

104 

143 

139 

138 

140 

92 

67 

39 

29 

1023 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 39 INTERN DAYS 229 WET DAYB 109 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 NAY 

BEGIN HUMID ON 19 JUNE 

HUMID PERIOD 4109 DAYB) ENDS ON 2 OCT 
END OF SEASON ON 17 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON 19 148 DAYS 
•SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 31 OCT 
END OF SEASON ON 1 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 1B2 DAYS 


COUNTRY KOREA 

REP 



• 

STATION 

CMONJU 


• hAJMBER 

47146 







• 

LATITUDE: 

39 

49 • 

LONOITUDE : 1 

127 09 

• ELEVATION 

91 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

31 

43 

69 

109 

100 

140 

279 

239 

146 

97 

93 

32 

1290 

TEMP AVERAOE 

-1 1 

0 7 

9 3 

12 2 

17. 6 

21. 7 

29. 8 

26. 3 

21 0 

14. 9 

7 9 

1 . 0 

12 8 

TEMP MEAN MAX 

3. 9 

9 7 

11. 3 

18 4 

23 9 

27 2 

30 0 

31. 0 

26 4 

21 0 

13 9 

6 6 

18 2 

TEMP MEAN MIN 

-9 1 

-3. 9 

0 3 

6 S 

12. 1 

17. 1 

32 9 

22 6 

16 6 

9 1 

3 1 

-2 4 

8 3 

TEMP MEAN DAY 

0 8 

2 a 

7. B 

14 7 

20 1 

24 0 

27. 6 

28 3 

23 2 

17 0 

10 0 

3. 6 

19. 0 

TEMP MN NIOHT 

-1 9 

-O 1 

4. 3 

10 9 

16 0 

20 4 

24 B 

29 0 

19 3 

12 2 

9 B 

-0. 2 

11. 4 

VAPOUR PRESS 

4. 3 

4. 9 

6 4 

9 9 

13. 9 

19 3 

26 3 

26. 7 

19. 4 

12 2 

8 2 

9. 4 

13. 1 

WIND SPEED 2M 

1. 1 

1. 2 

1. 9 

1. 6 

1 4 

1. 3 

1 4 

1. 2 

1 . 0 

I 0 

1 0 

1. 1 

1. 2 

SUNSHINE X 

92 

92 

94 

96 

97 

49 

43 

92 

92 

63 

97 

49 

93 

TOT RADIATION 

200 

296 

337 

419 

471 

447 

406 

418 

397 

321 

229 

176 

336 

EVAPOTRANSP 

12 

21 

46 

77 

107 

112 

119 

119 

79 

91 

20 

11 

774 


TYPE OF HUMID SEASON : SEASON WITHOUT DRY PERIOD 

DRY DAYS 0 INTERM DAYS 32 WET DAYS 333 
BEGIN HUMID ON 3 JUNE 
HUMID PERIOD 4333 DAYS) ENDS ON 2 MAY 


Copyrighted material 



• NUMBER : 47104 


COUNTRY KOREA REP 


STATION CHEJU 


* LATITUDE 33 31 ♦ LONGITUDE : 126.32 * ELEVATION : 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

68 

73 

63 

100 

94 

TEMP AVERAGE 

3 2 

3 6 

8 4 

13 0 

16 9 

TEMP MEAN MAX 

7 9 

B 8 

12 1 

17 1 

21 0 

TEMP MEAN MIN 

2 4 

2 3 

4 6 

9 0 

13. 0 

TEMP MEAN DAY 

6 2 

6 8 

9 7 

14 3 

10. 3 

TEMP MN NIQHT 

4 4 

4. 0 

7 3 

11 8 

13. 7 

VAPOUR PRESS 

6 3 

6 6 

7 0 

11 2 

14. 3 

WIND SPEED 2M 

9. 2 

3. 2 

4 3 

4 1 

3 3 

SUNSHINE X 

23 

36 

47 

33 

33 

TOT RADIATION 

141 

21B 

319 

409 

431 

EVAP0TRAN8P 

48 

49 

73 

92 

114 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 

DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 86 

WET 

! 

CO 

BE01N 

Û 

i 

ON 29 

MAY 



HUMID 

PERIOD 

(129 

DAYS) ENDS ON 

3 OCT 

BEGIN 

HUMID 

ON 31 

OCT 



HUMID 

PERIOD 

(122 

DAYS) ENDS ON 

2 MAR 

BEGIN 

HUMID 

ON 31 

MAR 



HUMID 

PERIOD 

( 20 

DAYS) ENDS ON 

20 APR 


JUN 

JUL 

AUG 

BEP 

OCT 

NOV 

DEC 

180 

212 

242 

203 

66 

81 

33 

20 7 

29 5 

26 4 

22 4 

17. 4 

12. 3 

7 7 

24. 4 

28 9 

29 9 

23 9 

21. 0 

13. 8 

10. 7 

17. 4 

22. 6 

23 3 

19 2 

13 8 

0 7 

4 6 

22 2 

26 9 

27. 7 

23 7 

18 6 

13 4 

8 7 

19 7 

24 3 

23 2 

21 1 

13. 7 

10 9 

6. 2 

19 3 

26 7 

27. 4 

21. 2 

14 4 

10 3 

7. 4 

3 4 

3 3 

3. 3 

3. 6 

4. 0 

4. 3 

4. 9 

47 

92 

60 

40 

36 

46 

29 

433 

434 

461 

340 

310 

214 

144 

116 

139 

143 

101 

04 

36 

49 


279 


22 N 

YEAR 

1441 
13 . 1 
10 6 
II. 8 
16 4 

13 9 

14 4 
4 2 

46 

329 

1066 


Copyrighted material 



kuwait 

koweit 


Copyrighted material 



COUNTRY KUWAIT 


• STATION BMUWAIKH 


• NUMBER 40381 


• LATITUDE: 29.20 ♦ LONGITUDE 48.03 • ELEVATION : Il M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sWN 

sAJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

23 

14 

16 

14 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

20 

23 

119 

TEMP AVERAGE 

12 8 

14 3 

19. 3 

23 3 

30. 3 

34 7 

36 4 

33 9 

32 3 

26 9 

19 7 

13 9 

23 2 

TEMP MEAN MAX 

17. e 

20 6 

23. 0 

31 7 

36 7 

42 2 

43 9 

43. 9 

40. 6 

33. 0 

23 6 

18 9 

3i e 

TEMP MEAN MIN 

7 e 

8 3 

13. 9 

IB 9 

23 9 

27 2 

2B 9 

27. 8 

24. 4 

18 9 

13 9 

B 9 

IB 6 

TEMP MEAN DAY 

14. 6 

16 7 

21 3 

27 6 

32 6 

37 4 

39 1 

38 7 

33 3 

29 7 

81. 7 

13 6 

27 3 

TEMP HN NIGHT 

11. 4 

12 7 

17 B 

23 3 

28 1 

32 0 

33 9 

32 9 

29 0 

23 3 

17 1 

11 6 

22 7 

VAPOUR PRESS 

10. 3 

9 2 

110 

13 8 

14 9 

14 6 

14 3 

16 7 

14 B 

13 7 

12. 6 

11 2 

13 1 

WIND SPEED 2M 

2 7 

3 1 

3. 3 

3 3 

3 2 

3. 7 

3 3 

2. 9 

2 B 

2. 4 

2 6 

2 7 

3 0 

SUNSHINE X 

74 

80 

73 

69 

76 

78 

79 

84 

84 

88 

77 

66 

77 

TOT RADIATION 

302 

384 

442 

496 

366 

390 

386 

373 

310 

440 

329 

263 

437 

EVAPOTRANSP 

49 

83 

138 

187 

239 

310 

321 

303 

247 

176 

82 

4B 

2163 


TYPE OF HUMID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 331 INTERM DAYS 34 MET DAYS 0 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 16 DEC 
END OF SEASON ON 19 JAN 
TOTAL LENOTH OF SEASON IB 34 DAYS 


COUNTRY KUWAIT 




• 

STATION 

KUWAIT 

I A P 


• NUMBER 

40382 







• 

LATITUDE 

29. 

13 • 

LONGITUDE : 

47 39 

» ELEVATION 

33 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

28 

16 

12 

18 

3 

0 

0 

0 

0 


10 

31 

122 

TEMP AVERAGE 

12 7 

14 B 

19 4 

24 9 

31. 2 

33 8 

37. 3 

36. 3 

33 1 

27 0 

19 B 

14 1 

23 3 

TEMP MEAN MAX 

18 0 

20 6 

23 7 

31 3 

3B 3 

43 3 

44 9 

44 3 

41 7 

33 2 

26 4 

19 9 

32 3 

TEMP MEAN MIN 

7 6 

9 2 

13 2 

IB 4 

23 9 

27 3 

29 1 

2B 3 

24 6 

19 4 

13 8 

8 6 

18. 6 

TEMP MEAN DAY 

14 7 

17 0 

21 7 

27 3 

33 7 

30 4 

39 8 

39 2 

36. 1 

30 0 

22 2 

16 2 

78 0 

TEMP MN NIOHT 

11 3 

13 3 

17 6 

22 9 

28 6 

32 6 

33 9 

33 0 

29 3 

23 7 

17 2 

11. 6 

22. 9 

VAPOUR PRESS 

9 7 

9. 7 

10. 3 

11 8 

11- 9 

9 9 

110 

12. 4 

12 8 

14 1 

12 3 

10. 2 

11. 3 

WIND SPEED 2M 

2 8 

3 2 

3 6 

3 6 

3 6 

4 4 

4 2 

3 6 

2 9 

2 7 

2 6 

2 7 

3. 3 

SUNSHINE X 

68 

69 

63 

62 

72 

77 

76 

83 

83 

81 

74 

68 

73 

TOT RADIATION 

289 

393 

413 

469 

349 

303 

373 

369 

306 

419 

322 

270 

443 

EVAPOTRANSP 

33 

79 

149 

206 

288 

374 

382 

349 

25B 

170 

89 

33 

2462 


TYPE OF HUMID 5EA504 INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 323 INTERM DAYS 40 MET DAYS 0 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 DEC 
END OF SEASON ON IB JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 40 DAYS 


Copyrighted material 



laos 


Copyrighted material 



COUNTRY LAOS 




• 

STATION 

LUANO 

PRASANG 


• NUMBER 

4 0930 







• 

LATITUDE 

19 

53 » 

LONGITUDE : 

102 08 

* ELEVATION : 

306 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JW 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

22 

20 

39 

92 

129 

170 

207 

263 

169 

72 

18 

e 

1209 

TENP AVERAGE 

20 6 

23 1 

25 6 

20 1 

20 9 

20 6 

27 8 

27 8 

27 8 

26 2 

23 6 

21. 1 

25 0 

TEMP MEAN MAX 

27 0 

31 7 

33 9 

35 6 

35 0 

33 9 

32 2 

32 2 

32 8 

31. 7 

29 4 

27. 2 

31 9 

TENP HEAN H1N 

13 3 

14. 4 

17 2 

20 6 

22 8 

23 3 

23 3 

23 3 

22 8 

20 6 

17 8 

13. 0 

19 5 

TENP HEAN DAY 

23 2 

26 2 

28 6 

30 0 

31 i 

30 5 

29 3 

29 3 

29 6 

28 1 

25 6 

23 2 

26 0 

TENP HN NIOHT 

10 3 

20 4 

22 9 

25 6 

26 e 

26 7 

26 1 

26 0 

23 8 

23 8 

21 1 

18 3 

23 3 

VAPOUR PRESS 

14 5 

14 8 

16 3 

19 9 

22 8 

24 6 

24 6 

27 2 

24 4 

21 1 

17 9 

16 0 

20. 3 

WIND SPEED 2N 

0 0 

1 0 

I 0 

1 4 

1 4 

1. 3 

13 

1 2 

1 2 

1. I 

0.9 

0 8 

1 1 

SUNSHINE X 

45 

52 

50 

39 

30 

37 

30 

31 

40 

60 

44 

36 

43 

TOT RADIATION 

311 

375 

416 

412 

421 

420 

390 

385 

424 

420 

320 

273 

381 

EVAPOTRANSP 

03 

104 

139 

153 

155 

141 

136 

128 

131 

120 

80 

73 

1433 


TVPE OF HUHID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 165 INTERN DAYS 7* WET DAYS : 121 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS 04 3 APR 

BEGIN HUHIO ON 30 HAY 

HtfllD PERIOD <121 DAYS) ENDS ON 28 SEP 
END OF SEASON ON 20 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 200 DAYS 


COUNTRY LADS # STATION VIENTIANE • NUNBER 40940 






* 

LATITUDE 

17. 

37 ♦ 

LONGITUDE : 

102 34 

* ELEVATION ; 

172 h 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

14 

34 

93 

231 

260 

249 

344 

323 

63 

13 

2 

1603 

TEMP AVERAGE 

20 3 

23 1 

25 6 

27 9 

27 4 

27 3 

26 0 

27 0 

26 B 

25 3 

23 4 

21 2 

25 2 

TEMP MEAN MAX 

20 1 

30 2 

32 5 

34 0 

32 4 

31 5 

30 5 

30 9 

30 B 

30 3 

29 5 

20 6 

30 B 

TEMP HEAN NIN 

14 0 

17 1 

19 4 

22 6 

23 6 

24 1 

24 0 

24 1 

23 9 

21. 2 

IB 2 

13 4 

20 6 

TEMP HEAN DAY 

23 6 

26 0 

20 3 

30 4 

29 6 

29 1 

20 4 

20 7 

28 6 

27 3 

25 B 

24 3 

27 3 

TEMP HN NIOHT 

IQ 0 

21 6 

23 8 

26 4 

26 5 

26 3 

26 0 

26 2 

26 0 

23 9 

21 5 

19 2 

23 9 

VAPOUR PRESS 

IS 3 

21 2 

23 3 

27 B 

29 9 

30 0 

30 7 

30 7 

30 3 

26 7 

22 7 

19 6 

26 O 

WIND SPEED 2H 

1 1 

1 2 

1 3 

1 3 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 I 

1 0 

I 0 

1 1 

1. 2 

SUNSH I NE X 

60 

33 

49 

50 

30 

33 

20 

24 

30 

34 

63 

66 

46 

TOT RADIATION 

360 

300 

420 

433 

419 

399 

347 

337 

361 

40B 

387 

366 

391 

EVAPOTRANSP 

03 

92 

127 

136 

127 

117 

107 

110 

104 

109 

90 

79 

1279 


TYPE OF HUHID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 170 INTERN DAYS 29 WET DAYS : 166 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 0 APR 

BEQIN HUMID ON 26 APR 

HUHID PERIOD (166 DAYS) ENDS ON 9 OCT 
END OF SEASON ON 20 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 195 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY LAOS 




• 

STATION 

8EN0 

t SAVANNA* MET 

• NUMBER 

48948 







• 

LATITUDE 

16. 40 • 

LONGITUDE : 1 

109 00 

• ELEVATION 

184 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

22 

35 

94 

238 

287 

306 

364 

300 

76 

3 

2 

1720 

TEMP AVERAGE 

21 3 

24 1 

27 2 

20 9 

28 3 

27 9 

27 3 

27 1 

26 6 

29 3 

26 7 

21 1 

26 0 

TEMP MEAN MAX 

29 2 

31 6 

34 4 

33 6 

34 4 

32 4 

32 0 

31 6 

31 2 

31 2 

31 2 

29. 0 

32 0 

TEMP MEAN MIN 

13 7 

17 1 

20 7 

23 9 

24 2 

24 2 

23 9 

23 9 

23 4 

21 3 

22 0 

14 9 

21 1 

TEMP MEAN DAY 

24 3 

27 0 

30 0 

31 7 

31 1 

29 B 

29 4 

29 1 

28 7 

20 0 

2B 2 

24 4 

28 9 

TEMP MN NIOMT 

19 0 

22 0 

29 3 

27 9 

27 9 

26 a 

26 4 

26 2 

23 B 

24. 2 

24 7 

19. 0 

24 9 

VAPOUR PRESS 

16 6 

18 8 

22 3 

29 3 

20 3 

29 4 

29 2 

29 9 

28 1 

29 0 

21 9 

18. 2 

24. 3 

WIND SPEED 2M 

2 0 

1 0 

1. 7 

1 6 

1 4 

1. 9 

1 6 

1 3 

t. 3 

2 0 

2 4 

2 4 

1 8 

SUNSHINE X 

B8 

77 

79 

72 

34 

49 

46 

40 

41 

68 

80 

90 

63 

TOT RADIATION 

494 

472 

917 

939 

479 

443 

446 

41B 

403 

460 

469 

442 

462 

EVAP0TRAN9P 

114 

121 

199 

166 

149 

134 

136 

127 

116 

126 

133 

104 

1583 


TV PE OF HUMID SEASON ; SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 178 INTERM DAYS 38 MET DAYS : 139 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 13 APR 

BEGIN HUMID ON 30 APR 

HUMID PERIOD <199 DAYS) ENDS ON 4 OCT, 

END OF SEASON ON 17 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON 19 187 DAY9 


COUNTRY : LAOS 




• 

STATION 

PAKSE 



• NUMBER 

48933 







• 

LATITUDE 

15 

09 • 

LONGITUDE : 

109 47 

• ELEVATION 

101 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

12 

19 

60 

203 

228 

387 

463 

347 

88 

18 

3 

1031 

TEMP AVERACE 

23 9 

26 4 

28 3 

29 4 

26 0 

27. 2 

26 2 

26 6 

26 1 

23 6 

24 9 

23 9 

26 4 

TEMP MEAN MAX 

31 1 

32 6 

34 3 

34 a 

33. 0 

31 1 

29 9 

30. 4 

29 9 

30 9 

30 7 

30 7 

31 6 

TEMP MEAN MIN 

17 6 

21 0 

22 7 

24 7 

24 3 

24 1 

23 6 

23 8 

23 9 

22 1 

20 2 

10 5 

22 2 

TEMP MEAN DAY 

26 a 

28 9 

30 6 

31 6 

30 2 

28 9 

27 9 

20. 3 

27 0 

27 8 

27 3 

26 7 

28 6 

TEMP MN NIOMT 

22 2 

24 9 

26 6 

2B 0 

27. 1 

26 3 

23 6 

23 0 

29 4 

24 6 

23 3 

22 1 

25 2 

VAPOl* PRE9S 

19. 9 

22 4 

24 2 

27 9 

29 3 

29 9 

29 2 

29 6 

29 4 

26 3 

23 6 

21 1 

26 0 

WIND SPEED 2M 

1 7 

1. 3 

1 . 1 

1 2 

1 . 1 

1. 4 

1. 4 

1 4 

1 1 

1 6 

1 9 

2 0 

1 4 

SUNSHINE X 

S3 

79 

71 

69 

62 

50 

90 

44 

46 

64 

77 

78 

64 

TOT RADIATION 

490 

406 

906 

328 

907 

458 

498 

432 

424 

433 

449 

419 

464 

EVAPDTRANSP 

116 

US 

149 

197 

148 

130 

128 

123 

113 

122 

112 

109 

1927 

TYPE OF HIP1ID 

SEASON : 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 










DRY DAYS 189 INTERN DAYS : 20 MET DAYS : 160 

• SEASON NR : 1 

SEA90N BEGINS ON 22 APR 

BEGIN HUMID ON 2 MAY 

HUMID PERIOD <160 DAYS) ENDS ON 9 OCT. 

END OF SEASON ON 19 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 180 DAYS 


Copyrighted material 



lebanon 

liban 


Copyrighted material 



COUNTRY : LEBANON • STATION : BEYRDUTM-KMALDE * NUMBER : 40100 


♦ LATITUDE 33 49 ♦ LONGITUDE 33 29 * ELEVATION 29 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JW 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

113 

00 

77 

30 

10 

1 

1 

1 

7 

31 

73 

113 

349 

TEMP AVERAGE 

14. 0 

14 2 

13 6 

IS 0 

21 0 

24 1 

26 2 

27 0 

29 6 

22 9 

10. 0 

13 6 

20 2 

TEMP MEAN MAX 

17. 3 

17 9 

19 6 

22 1 

24 9 

27 4 

29 2 

30 2 

29 0 

27 1 

23 2 

19 7 

24 0 

TEMP MEAN MIN 

10. 4 

10 3 

11 3 

13. f 

16 0 

20. 1 

22 4 

23 9 

21. 9 

10 9 

13 1 

12 0 

16 4 

TEMP MEAN DAY 

13. 3 

19. 6 

17. 0 

If 9 

22 3 

29 1 

27 0 

28. 0 

26 7 

24. 4 

20 3 

17 1 

21 3 

TEMP MN NIGHT 

13 0 

13. 2 

14. 4 

16. 7 

19. 3 

22 4 

24 3 

23 4 

23 9 

21 1 

17. 2 

14. 0 

10 8 

VAPOUR PRESS 

10. 7 

10 4 

11. 3 

13. 8 

17. 2 

21. 3 

24 8 

26 0 

21 7 

18. 4 

13 9 

11 7 

16 B 

MIND SPEED 2M 

3. 1 

2. S 

3. 0 

2 6 

2 2 

2 7 

3. 3 

2 0 

2. 1 

2 0 

2 1 

3. 0 

2 6 

SUNSHINE X 

40 

30 

33 

30 

71 

04 

B3 

B4 

74 

72 

63 

48 

66 

TOT RADIATION 

203 

262 

342 

433 

346 

637 

620 

380 

439 

363 

239 

107 

400 

EVAPOTRANSP 

33 

60 

91 

107 

130 

169 

106 

173 

120 

94 

3S 

32 

1309 


TYPE OF HUN ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 207 INTERN DAYS ; 37 WET DAYS : 121 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 OCT 

BEGIN HUMID ON * NOV 

HUMID PERIOD (121 DAYS! ENDS ON 7 MAR 
END OF SEASON ON 1 APR, 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 130 DAYS 


COUNTRY LEBANON • STATION : BEYROUTH < UN AMER > * NUMBER 40101 

• LATITUDE 33 34 • LONGITUDE 33 29 • ELEVATION 33 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

AJL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

193 

134 

93 

32 

19 

2 

0 

0 

6 

47 

132 

103 

803 

TEMP AVERAGE 

13. 6 

14. 0 

13 9 

19. 0 

22 7 

23 9 

20 1 

20 7 

27. 1 

24 0 

19 4 

13 3 

21 1 

TEMP MEAN MAX 

16 4 

17. 2 

19 3 

22 4 

23 0 

29 0 

31 3 

31 0 

30 2 

27 2 

22 6 

10 3 

24 3 

TEMP MEAN MIN 

10. 3 

10 B 

12 2 

14 7 

17 0 

20 0 

23. 0 

23 7 

22 7 

20. 4 

14 4 

12 0 

17. 1 

TEMP MEAN DAY 

14. 3 

13. 2 

17 1 

20 0 

23 3 

26 4 

20 6 

29. 2 

27. 7 

24 9 

20 3 

16 6 

22 0 

TEMP MN NIGHT 

12. 7 

13. 1 

14 7 

17. 4 

20 3 

23 4 

23 3 

26 0 

24 0 

22 2 

10 0 

14 2 

19. 4 

VAPOUR PRESS 

11. 2 

11 7 

13. 1 

13. 6 

19. 2 

22 3 

23 3 

23 7 

23 1 

20 2 

13. 7 

12. 3 

IS 0 

WIND SPEED 2M 

2. 4 

2. 3 

2 2 

2. 1 

1 9 

2 0 

2 1 

1 B 

1. 6 

1 7 

1 8 

2 1 

2 0 

SUNSHINE X 

40 

30 

33 

30 

71 

84 

S3 

04 

74 

72 

63 

48 

66 

TOT RADIATION 

203 

262 

342 

433 

346 

637 

620 

300 

439 

363 

239 

107 

40B 

EVAPOTRANSP 

41 

49 

76 

103 

142 

173 

108 

173 

129 

93 

33 

38 

1260 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 104 INTERM DAYS 36 WET DAYS 143 

» SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 16 OCT 

BEGIN HUMID ON 28 OCT 

HUMID PERIOD <143 DAYS) ENDS ON 22 MAR 
END OF SEASON ON IS APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 181 DAYS 


Copyrighted material 



• NUMBER 


COUNTRY LEBANON 


• STATION TRIPOLI— MINA 


: 40103 


• LATITUDE: 34, 27 • LONGITUDE : 3D 48 • ELEVATION 6 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO V 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

107 

109 

114 

96 

16 

1 

0 

0 

12 

96 

108 

179 

830 

TEMP AVERAOE 

12 0 

13 3 

14 9 

17 9 

21 3 

24 0 

26 2 

27. 1 

29 7 

22 8 

19 0 

14 6 

19 9 

TEMP MEAN MAX 

16 9 

16 9 

10. 6 

21 I 

24 6 

27 1 

29 3 

30 2 

29 9 

27. 1 

23. 0 

10. 9 

23 6 

TEMP MEAN MIN 

9 9 

9 0 

11 1 

13 7 

17 1 

19 B 

22 1 

23 0 

21 9 

IB B 

15 4 

10 9 

16 1 

TEMP MEAN DAY 

14 3 

14 7 

16 2 

10. 0 

22 2 

24 0 

27 0 

27. 8 

26 9 

24. 3 

21 0 

16 2 

21 2 

TEMP MN NI ONT 

12 1 

12. 4 

13. 0 

16 3 

19. 6 

22 1 

24 3 

29 1 

23 7 

21. 0 

17. 6 

12. 9 

16 4 

VAPOUR PRESS 

10. 9 

10 7 

11. 3 

14 2 

10 2 

22 1 

24 8 

29. 1 

21. 0 

17 0 

14 7 

11. 6 

16 9 

MIND SPEED 2M 

3 4 

3 9 

4 0 

3 4 

2 9 

3 7 

3 7 

2 9 

2 2 

2 0 

2 9 

3. 1 

3. 1 

SUNSHINE X 

47 

91 

52 

61 

64 

80 

81 

SO 

76 

66 

91 

91 

63 

TOT RADIATION 

196 

260 

339 

449 

909 

616 

610 

999 

464 

339 

221 

109 

399 

evapotransp 

47 

60 

94 

110 

138 

171 

IBS 

173 

130 

91 

99 

49 

1306 


TYPE OF HUMID 3EAS0N SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 179 INTERM. DAYS 37 MET DAYS 149 

• 9EAS0N NR 1 

SEASON BEGINS ON 11 OCT 

BEGIN HUMID ON 20 OCT 

HUMID PERIOD (149 DAYS) ENDS ON 26 MAR 
END OF SEASON ON 19 APR 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 1B6 DAYS 


COUNTRY LEBANON 



• 

STATION 

MERJAYDUN 


• NUMBER 

40104 







• 

LATITUDE 

33. 

22 • 

LONGITUDE 

33. 39 

• ELEVATION 

773 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

193 

101 

129 

73 

26 

1 

1 

1 

3 

24 

91 

162 

083 

TEMP AVERAGE 

S 3 

0 7 

10 9 

14 4 

IB 4 

20 9 

22 3 

23. 0 

21 9 

19 6 

19 2 

10 2 

16 1 

TEMP MEAN MAX 

11 2 

11 B 

14 4 

18 4 

22 6 

29 9 

26 0 

27 8 

26 0 

23 9 

IB 0 

13. 4 

20 0 

TEMP MEAN MIN 

5 9 

6 1 

7 9 

10 7 

14 I 

16 6 

18 2 

19 l 

17 8 

16 1 

Iff. 3 

7. 9 

12. 7 

TEMP MEAN DAY 

9 9 

10 0 

12 3 

16 0 

19 9 

22 7 

24 0 

29. 0 

23 3 

21 3 

16. 6 

11 6 

17 7 

TEMP MN NIQHT 

7. B 

0 2 

10 2 

13 4 

16 9 

19 9 

20 8 

21. 6 

20 1 

18 2 

14 0 

9. 3 

19 0 

VAPOUR PRESS 

8 2 

8 3 

9 0 

11 O 

13 9 

16 3 

20 2 

21. 1 

18 7 

13 7 

10. 7 

a 6 

13. 3 

MIND SPEED 2M 

3 7 

3 8 

4 0 

3 6 

3 e 

4 4 

4 8 

4. 7 

9.6 

3 6 

3 3 

3 5 

4 1 

SUNSHINE X 

49 

90 

91 

93 

63 

75 

74 

73 

72 

60 

97 

91 

61 

TOT RADIATION 

207 

263 

339 

410 

904 

907 

972 

526 

432 

393 

249 

196 

307 

EVAPOTRANSP 

37 

46 

79 

102 

143 

167 

166 

196 

134 

103 

64 

41 

1238 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON HITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 106 INTERM DAYS 30 MET DAYS : 149 

• SEASON NR 1 

SEASON BE01NS ON 28 OCT 

BE01N HUMID ON 6 NOV 

HUMID PERIOD C 149 DAYS ) ENDS ON 4 APR 
END OF SEASON ON 29 APR 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 179 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : LEBANON • STATION : LES CEDRES • NUMBER : 40109 



JAN 

FEB 

MAR 

♦ LATITUDE 
APR MAY 

PRECIPITATION 

239 

207 

143 

66 

32 

TEMP AVERAGE 

0 3 

0 1 

2 2 

7. 1 

12 0 

TEMP MEAN MAX 

4 0 

4. 3 

6 2 

11. 1 

19. B 

TEMP MEAN MIN 

-2. 9 

-3. 9 -l. 7 

2. 7 

6 9 

TEMP MEAN DAY 

1 6 

1. B 

3. 7 

B 4 

13 0 

TEMP NN NIOMT 

-O 4 

-0. 6 

1. 1 

9. 6 

9 9 

VAPOUR PRESS 

4. 7 

4. 4 

4 7 

3 8 

B 6 

WIND SPEED 2M 

2. 0 

2. 2 

2. 4 

2 1 

2 3 

SUNSHINE X 

SO 

91 

93 

96 

66 

TOT RADIATION 

204 

261 

339 

422 

319 

EVAPOTRANBP 

17 

27 

91 

77 

109 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 

DRY DAYS ; 169 

INTERM. DAYS 

30 

WET 

DAYS : 

• SEASON NR 

1 






SEASON BEGINS ON 16 OCT 

BEGIN HUMID ON 27 OCT 

HUMID PERIOD (166 DATS) ENDS ON 11 APR. 
END OF SEASON ON 30 APR. 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 196 DAYS 


34. 

19 • 

LONGITUDE : 

36 03 « 

ELEVATION : 

1916 M 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

3 

1 

1 

9 

32 

93 

13B 

986 

14 B 

17. 9 

16 0 

19 2 

11 9 

7 0 

3. 3 

9, 1 

IB. 7 

22 3 

23 1 

20. 3 

16. 6 

11. 3 

7. 3 

13. 4 

9. 9 

11 B 

12 7 

10. 4 

7. 3 

3. 8 

0. 2 

4 B 

13 B 

18 9 

19. 7 

17. 1 

13. 6 

■ ■ 

4. 9 

10 6 

12. 3 

19. 0 

19. 7 

13. 2 

9. 9 

9. 7 

2. 0 

7. 3 

9 6 

10 6 

10. 1 

9 B 

0. 4 

9 9 

3. 6 

7 3 

2 0 

1 9 

t. 7 

l. 3 

2. 0 

i. 6 

2. 0 

2.0 

77 

83 

83 

77 

69 

9S 

31 

64 

399 

620 

974 

469 

337 

241 

190 

39B 

126 

141 

128 

SB 

61 

31 

IB 

874 


166 


COUNTRY : LEBANON 



• 

STATION î 

CHLIFA 


• NUMBER 

40106 







• 

LATITUDE 

34 

09 * 

LONGITUDE 

36 04 

* ELEVATION 

lOOO M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

96 

00 

93 

31 

14 

1 

0 

0 

1 

7 

47 

74 

404 

TEMP AVERAGE 

6. 6 

7. 4 

10. 1 

14. 3 

18. 9 

23 1 

23 7 

29 0 

22. 3 

17 9 

12 6 

8 5 

16 1 

TEMP MEAN MAX 

12 2 

13. 2 

13 9 

20 9 

23. 6 

M ■ 

34 0 

33 9 

30 3 

23 3 

19 3 

14. 4 

23. 0 

TEMP MEAN MIN 

2 7 

3. 4 

3. 3 

8 6 

11. 9 

13 2 

17 4 

17. 7 

19 1 

11. 9 

B 3 

4. 6 

10 2 

TEMP MEAN DAY 

9 2 

10. 1 

12. 3 

17. 0 

21. 2 

23 8 

28 6 

28 6 

29 4 

21 0 

19 6 

11 1 

IB 9 

TEMP MN NIGHT 

6 2 

7. 0 

9. 1 

12. 9 

16 4 

20 2 

22 4 

22 4 

19 4 

19 9 

11 2 

7 1 

14 1 

VAPOUR PRESS 

6 B 

7. 2 

7. 7 

8 9 

10 7 

13 0 

14. 2 

14 3 

12 9 

10. 3 

9 2 

7. 0 

10 2 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2. 9 

3 2 

3 2 

2 9 

3 4 

3 6 

3 2 

2 6 

2 0 

1 B 

2. 2 

2 8 

SUNSHINE X 

30 

31 

33 

96 

66 

77 

B3 

S3 

77 

63 

58 

91 

64 

TOT RADIATION 

204 

262 

340 

422 

319 

999 

620 

974 

469 

337 

242 

190 

398 

EVAPOTRANBP 

30 

41 

76 

116 

160 

214 

233 

229 

131 

90 

40 

27 

1429 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 221 

INTERN DAYS 

: 30 

WET DAYS : 

114 









• SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON I NOV 

■COIN HUMID ON 11 NOV. 

HUMID PERIOD (114 DAYS) ENDS ON 9 MAR 
END OF SEASON ON 25 MAR 
TOTAL. LENOTH OF SEASON IS 144 DAYS 


Copyrighted material 



• NUMBER 


COUNTRY LEBANON 


STATION : BMAMDOUN 


40107 






• 

LATITUDE: 

33 

47 • 

LONGITUDE 

33 38 ♦ 

ELEVATION : 

1130 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

302 

262 

194 

99 

40 

1 

0 

0 

3 

94 

132 

239 

1322 

TEMP AVERAGE 

6 9 

7 I 

9 1 

12 9 

16 B 

20 1 

21 8 

22 2 

19 4 

17. 1 

12 6 

9 1 

14 6 

TEMP MEAN MAX 

10 2 

10 4 

12. 7 

16 8 

20 8 

24 1 

29 B 

26 4 

23 7 

21 3 

17 0 

12. 4 

18. 3 

TEMP MEAN MIN 

4 6 

4 5 

6 0 

9 3 

12 9 

19 8 

17 6 

18 1 

19 7 

13 7 

10 6 

6 8 

11. 3 

TEW* MEAN DAY 

8 4 

8 9 

10 6 

14 4 

10 3 

22 4 

23 1 

23 7 

21. 1 

18 8 

14 9 

10. 3 

16. 1 

TEMP MN NIGHT 

6 6 

6 7 

B 4 

119 

19 9 

10 5 

20 1 

20 9 

17 9 

19 7 

12 3 

8 2 

13 9 

VAPOUR PRESS. 

7. 1 

7 1 

7 9 

9. 4 

11. 4 

13 2 

19 9 

16 1 

14. 3 

12 3 

9 6 

8 2 

11 0 

WIND SPEED 2M 

3 8 

3 8 

3 Q 

4 4 

4 1 

3 2 

3 7 

4. 0 

3 6 

2 8 

2 9 

3. 7 

3 6 

SUNSHINE X 

43 

40 

46 

92 

62 

81 

80 

80 

78 

61 

67 

91 

62 

TOT RADIATION 

191 

230 

314 

404 

490 

620 

604 

960 

476 

327 

270 

194 

391 

EVAPOTRANSP 

38 

49 

72 

107 

143 

164 

176 

168 

121 

81 

49 

37 

1197 


TYRE Of HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 163 INTERN. DAYS : 32 MET DAYS 170 

* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 11 OCT 

BEGIN HUMID ON 23 OCT 

HUMID PERIOD 1170 DAYS» ENDS ON 11 APR 
END OF SEASON ON 1 MAY 
TOTAL LENOTH OF SEASON IB 202 DAYS 


COUNTRY LEBANON 



• 

STATION : 

DAHR 

BA1DAR 


• NUMBER 

40110 







• 

LATITUDE 

33 49 • 

LONGITUDE ; 

33 46 

• ELEVATION : 

1924 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

281 

238 

222 

86 

33 

3 

1 

1 

7 

38 

134 

237 

1301 

TEMP AVERAGE 

2 2 

2 9 

3 3 

8. 6 

11 3 

17 4 

19 I 

21 2 

19 0 

13 3 

11 7 

9. 4 

11 6 

TEMP MEAN MAX 

4 9 

3 7 

8 3 

11 7 

13 0 

21 1 

22 3 

24 7 

22 6 

18. 4 

19 4 

8 0 

14. 8 

TEMP MEAN MIN 

-0 8 

0 0 

! 4 

4 3 

6 7 

13 B 

13 4 

17 4 

13. 1 

11 7 

8. 7 

2. 8 

8. 1 

TEMP MEAN DAY 

3. 1 

3 9 

6 1 

9 4 

12 4 

IB B 

20 1 

22 3 

20. 1 

16 2 

13 2 

6. 3 

12 6 

TEMP MN NIOHT 

1. 3 

2 1 

3. 9 

7 0 

9 3 

16 1 

17 3 

19 3 

17 2 

13 3 

10 4 

4. 1 

10 2 

VAPOUR PRESS 

3 7 

6 2 

6 4 

7. 3 

6 B 

10 9 

12 2 

13. 1 

12 1 

8. 8 

8 9 

6 7 

e 9 

WIND SPEED 2M 

3 8 

3 B 

4 4 

4 1 

3 2 

3 7 

4 0 

3 6 

2 8 

2 3 

2 3 

3. 7 

3 9 

SUNSHINE X 

43 

40 

46 

32 

62 

SI 

80 

80 

78 

61 

67 

31 

62 

TOT RADIATION 

190 

230 

314 

404 

490 

620 

604 

360 

476 

327 

270 

194 

391 

EVAPOTRANSP 

24 

29 

62 

89 

110 

138 

171 

163 

117 

B2 

43 

28 

1078 


TYPE Of HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 166 INTERN DAYS 32 MET DAYS 167 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 18 OCT 

BEOIN HUMID ON 26 OCT 

HUMID PERIOD (167 DAYS» ENDS ON 13 APR 
END Of SEASON ON 3 MAY 
TOTAL LENOTH Of SEASON IS 1*9 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : LEBANON 



• 

STATION : 

KSARA 



• NUMBER 

40111 







• 

LATITUDE 

33. 49 * 

LONGITUDE : 

39 49 

• ELEVATION 

910 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

197 

137 

69 

37 

14 

1 

0 

0 

1 

17 

64 

116 

613 

TEMP AVERAGE 

9 a 

6 9 

9 6 

14. 1 

10 9 

21 B 

24 0 

24 3 

21 7 

18 1 

12 9 

7 7 

19 4 

TEMP MEAN MAI 

11 6 

12 1 

19 3 

20 0 

29 7 

29 4 

32 2 

32 7 

29 6 

29 9 

19 3 

13 4 

22 3 

TEMP MEAN MIN 

1. 9 

2 0 

4 0 

7 0 

10. 4 

13 1 

19 3 

19 6 

13 0 

10 0 

6 9 

3 1 

8 9 

TEMP MEAN DAY 

0 9 

B 9 

It. 7 

16 4 

20 8 

24 2 

26 7 

27. 1 

24 2 

20 3 

19 0 

10 0 

17. B 

TEMP MN NI ONT 

9 4 

9 7 

8 0 

11. 8 

19. 9 

18 3 

20 4 

20 9 

17 7 

14 1 

9 8 

9 7 

12 7 

VAPOUR PRESS 

7. 1 

7. 4 

7 8 

9. 0 

10. 4 

11. 7 

13 4 

14. 0 

13. 0 

11 2 

9 4 

0 0 

10 2 

WIND SPEED 2M 

2. 4 

2- 9 

3. 2 

3. 2 

2. 9 

3. 4 

3. 6 

3 2 

2. 6 

2 0 

1 0 

2. 2 

2 0 

SUNSHINE X 

90 

49 

93 

61 

60 

83 

B6 

86 

84 

72 

60 

91 

67 

TOT RADIATION 

200 

299 

342 

447 

930 

631 

636 

990 

902 

369 

291 

194 

413 

EVAPOTRANSP 

29 

38 

73 

120 

171 

221 

249 

220 

196 

97 

42 

23 

1431 


TYPE OF HUMID SEASON : SEASON WITH DRY PERIOD 

MY DAYS : 213 INTERN DAYS 29 WET DAYS : 127 
• SEASON NR : 1 

SEASON BEOINS ON 29 OCT 

SCO IN HUMID ON 7 NOV 

HUMID PERIOD (127 DAYS) ENDS ON 14 MAR 
END OF SEASON ON 30 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 192 DAYS 


COUNTRY LEBANON 



• 

STATION 

TELL- 

AMARA 


• NUMBER : 

40113 







• 

LATITUDE 

33 

91 • 

LONGITUDE 

39. 39 

• ELEVATION 

909 h 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

190 

107 

84 

41 

17 

0 

0 

0 

1 

23 

97 

134 

614 

TEMP AVERAGE 

6 0 

6 9 

9 3 

12 7 

16 3 

19 9 

22 0 

22 7 

20 1 

16 9 

11 7 

7 6 

14 3 

TEMP MEAN MAX 

11 9 

12 4 

16 0 

20 9 

23 7 

30 2 

32 6 

33 3 

30 1 

23 3 

19 2 

13. 4 

22 6 

TEMP MEAN MIN 

0 9 

0 6 

2 9 

4 9 

7, 0 

9, 6 

11 3 

12 0 

to 0 

7 4 

4 3 

1 7 

9 9 

TEMP MEAN DAY 

8 0 

B 7 

11 7 

19. 7 

19 7 

23 6 

29 7 

26 3 

23 9 

19 3 

14 2 

9 9 

17 2 

TEMP MN NI ONT 

4 9 

4 9 

7. 3 

10. 2 

13. 2 

16 2 

17 7 

18 1 

13 6 

12. 2 

B. 2 

4. 7 

11 1 

VAPOUR PRESS 

6. 1 

6 3 

7. 2 

0 . 0 

9 3 

11 3 

11 8 

11 6 

11 1 

9 8 

8 1 

6 6 

0 9 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 9 

2. 6 

2 4 

2 2 

2 3 

2 3 

2 2 

2 0 

1 9 

1 B 

2. 4 

2 2 

SUNSHINE X 

91 

92 

93 

63 

70 

84 

B6 

89 

84 

71 

99 

32 

67 

TOT RADIATION 

211 

26B 

342 

497 

940 

637 

636 

303 

902 

362 

248 

196 

413 

EVAPOTRANSP 

33 

41 

71 

lOO 

130 

ISO 

197 

186 

137 

93 

42 

33 

1263 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 202 INTERM DAYS 32 WET DAYS 131 

♦ SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 29 OCT 

BEGIN HUMID ON 10 NOV 

HUMID PERIOD <131 DAYS) ENDS ON 21 MAR 
END OF SEASON ON 10 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 163 DAYS 


Copyrighted material 



♦ NUMBER 40113 


COUNTRY : LEBANON • STATION : ABDE 






• LATITUDE 

34 31 • 

LONGITUDE : 

36 00 • 

ELEVATION 

13 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AOO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

IBS 

130 

114 

33 

13 

1 

0 

1 

9 

84 

too 

219 

913 

TEMP AVERAOE 

13 0 

13 3 

13 2 

17 6 

20 4 

23 6 

23 2 

26 0 

28 2 

22 4 

19 0 

14 4 

19. 6 

TEMP MEAN MAX 

16 8 

17 6 

19 4 

22 0 

24 B 

27 6 

20 7 

29 6 

28 8 

26 6 

23 7 

10 7 

23 7 

TEMP MEAN MIN 

9 1 

9 3 

no 

13 2 

16 2 

19 6 

21 6 

22 4 

21 6 

18 2 

14 2 

10 2 

13. 6 

TEMP MEAN DAY 

14 4 

13 0 

16 7 

19 2 

22 I 

23 0 

26 4 

27 2 

26 4 

23 B 

20 3 

13 8 

21 1 

TEMP NN NIGHT 

11 9 

12 3 

14 0 

16 3 

19 1 

22 2 

23 7 

24 3 

23 6 

20 4 

16 7 

12. 3 

18 1 

VAPOUR PRESS 

12 7 

12 B 

14 3 

16 3 

20 1 

23 3 

27 9 

29 2 

26 3 

21 9 

17 8 

13 3 

19 B 

MIND SPEED 2M 

3 6 

3 6 

3 3 

2 7 

2 3 

2 3 

2 6 

2. 3 

2 3 

2 3 

3 0 

3 8 

2 9 

SUNSHINE X 

40 

46 

43 

62 

64 

73 

73 

78 

71 

62 

39 

41 

60 

TOT RADIATION 

170 

243 

307 

450 

309 

308 

377 

349 

443 

323 

242 

166 

382 

EVAP0TRAN6P 

33 

44 

68 

93 

119 

142 

133 

146 

113 

79 

49 

37 

1078 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 166 

INTERN DAYS 

i : 29 

MET 

DAYS 

170 








• SEASON NR 

I 













SEASON BEGINS ON 

t OCT 












BEGIN 

HUMID ON 13 OCT 











HUMID 

PERIOD 

<170 DAYS) ENDS ON 

1 APR 









END OF SEASON ON 

18 APR 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 199 

DAYS 












COUNTRY LEBANON 



• 

STATION 

OLA IAAT -AEROPORT 

• NUMBER : 

40117 







• 

LATITUDE 

34. 

33 • 

LONGITUDE : 

36. 00 

• ELEVATION : 

6 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

20B 

124 

110 

4B 

18 

1 

1 

1 

13 

23 

110 

137 

816 

TEMP AVERAGE 

11. 3 

13. 2 

14 4 

17 4 

20 0 

23 8 

26 3 

27 1 

23 7 

22 3 

17 3 

13. 3 

19. 4 

TEMP MEAN MAX 

13 7 

17 2 

18 3 

2! 3 

23 6 

26 9 

29 3 

30 4 

29 7 

27 6 

22 3 

17. 4 

23. 3 

TEMP MEAN MIN 

6 7 

8 9 

9 9 

12 4 

14 8 

IB 6 

21 1 

22 0 

20 6 

17 3 

12 8 

9 6 

14 6 

TEMP MEAN DAY 

12 9 

14 6 

13 8 

18 6 

20 e 

24 2 

26 6 

27 7 

26 7 

24 2 

19 I 

14 8 

20 3 

TEMP MN NIOHT 

10 0 

12. 0 

13 0 

13 6 

17 7 

21 3 

23 6 

24 4 

23 1 

20 0 

13 3 

11 6 

17 3 

VAPOUR PRESS 

10 0 

11. 2 

12 O 

14 7 

IB 3 

23. O 

26 3 

26. 2 

23 1 

IB 3 

14. 2 

11. 3 

17 4 

MIND SPEED 2M 

3 6 

3 6 

3 3 

2 7 

2 3 

2. 3 

2 6 

2 3 

2 3 

2. 3 

3 0 

3. 8 

2 9 

SUNSHINE X 

31 

32 

32 

38 

64 

73 

73 

74 

74 

67 

34 

31 

62 

TOT RADIATION 

203 

263 

334 

431 

309 

378 

378 

329 

433 

342 

229 

IBS 

387 

evapotranbp 

43 

33 

BO 

99 

121 

140 

168 

138 

127 

94 

36 

43 

1190 


TYPE OP HUMID SEASON BEA90N WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 194 INTERN DAYS 23 MET DAYS • 148 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 25 OCT 

BEGIN HUMID ON 1 NOV 

HUMID PERIOD (14S DAYS) ENDS ON 29 MAR 
END OF SEASON ON 14 APR 
TOTAL LENCTM OF SEASON IS 171 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : LEBANON 



♦ 

STATION 

AIN-EBEL 


♦ NUMBER : 

40110 







• 

LATITUDE 

33 

07 • 

LONGITUDE 

39 24 

♦ ELEVATION 

769 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

199 

179 

102 

93 

6 

1 

0 

0 

4 

32 

69 

101 

814 

TEMP AVERAGE 

9 4 

10 0 

12. 1 

16 0 

20 2 

23. 9 

24 6 

29 1 

23 1 

20 9 

16 1 

11. 9 

17 7 

TEMP MEAN MAX 

12 9 

14 0 

16. 3 

20 9 

29. 6 

29. 2 

30 3 

31. 3 

28 8 

26 9 

21 0 

19. 3 

22 7 

TEMP MEAN MIN 

6 9 

7 3 

8 6 

11. 7 

19. 3 

10. 1 

19. 9 

20 3 

18. 9 

16 9 

12 9 

9. 1 

13. 8 

TEMP MEAN DAY 

11 0 

11 9 

13 9 

18 0 

22 3 

29. 6 

26 8 

27 7 

29 6 

23 6 

18 3 

13. 2 

19 0 

TEMP HN NI ONT 

9 1 

9 7 

11 3 

14 9 

10. 7 

21 7 

22 8 

23 9 

21 7 

19 3 

19. 0 

10. 7 

16 6 

VAPOUR PRESS 

8 3 

8 1 

8 9 

9. 8 

11 6 

14 2 

17 6 

IB B 

17. B 

13 6 

11 0 

8 9 

12 4 

WIND SPEED 2M 

2 8 

2. 9 

3. 1 

2 6 

2 3 

2. 6 

2 8 

2 4 

2 1 

1 9 

1 9 

2. 9 

2 9 

SUNSHINE X 

39 

49 

47 

64 

66 

76 

73 

76 

73 

62 

97 

44 

60 

TOT RADIATION 

173 

248 

320 

463 

919 

992 

966 

941 

497 

333 

246 

180 

387 

EVAPOTRANSP 

39 

90 

80 

114 

146 

172 

179 

160 

110 

89 

92 

40 

1239 

TYPE OF HIMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 193 

INTERN DAYS 

41 

WET DAYS 

131 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEO INS ON 

23 OCT 












BEQIN 

HUMID 

ON 11 NOV 











HUMID 

PERIOD 

<131 DAYS) ENDS ON 

22 MAR 









END OF SEASON ON 

13 APR 












TOTAL LENCTH OF 

SEASON 

IS 172 

DAYS 












COUNTRY LEBANON 



• 

STATION : 

ALMA- 

CHAAB 


• NUMBER 

40119 







• 

LATITUDE 

33 

06 • 

LONGITUDE : 

39. 11 

• ELEVATION 

305 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

186 

198 

70 

32 

10 

1 

0 

0 

4 

31 

73 

104 

749 

TEMP AVERAGE 

12 2 

12 9 

14 4 

16 6 

20 3 

22. 7 

24 1 

29 9 

23 7 

21 8 

18 2 

14 7 

18 9 

TEMP MEAN MAX 

19 9 

16 1 

18 9 

21 7 

29 6 

20 3 

29 9 

30 6 

26 9 

26 9 

22 8 

18 4 

23 6 

TEMP MEAN MIN 

9 9 

9 6 

10 4 

12 3 

19. 3 

17 6 

19 3 

21 0 

19 9 

16 1 

14 8 

11 9 

19 O 

TEMP MEAN DAY 

13 9 

14. 0 

16 2 

18 7 

22 3 

24 9 

26 2 

27 9 

29 7 

23 7 

20. 1 

16 2 

20 0 

TEMP MN NIGHT 

11 B 

12. 0 

13 4 

19. 6 

10 7 

21 0 

22 4 

23 0 

22 3 

20 3 

16 9 

13. 6 

17 6 

VAPOUR PRESS 

10 1 

10 6 

11 0 

12 9 

14 6 

19 0 

23 1 

24 1 

22 0 

20 6 

14 0 

10 7 

16 0 

WIND SPEED 3M 

3 7 

3 8 

4 0 

3 6 

3 0 

4 A 

4 0 

4 7 

9 6 

3 6 

3 9 

3. 9 

4 1 

SUNSHINE X 

49 

90 

91 

93 

63 

79 

74 

73 

72 

66 

37 

91 

61 

TOT RADIATION 

206 

264 

336 

410 

904 

907 

971 

926 

452 

394 

246 

197 

368 

EVAPOTRANSP 

49 

99 

92 

110 

194 

172 

173 

171 

141 

91 

68 

56 

1332 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 214 

INTERM DAYS 

37 

WET DAYS 

114 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 24 OCT 

BEGIN HUMID ON 14 NOV. 

HUMID PERIOD <114 DAYS) ENDS ON B MAR 
END OT SEASON ON 24 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 191 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY LEBANON * STATION TYR * NUMBER 40120 






• 

LATITUDE 

33. 

16 • 

LONGITUDE : 

39 12 • 

ELEVATION : 

9 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

212 

109 

BO 

42 

9 

0 

0 

0 

6 

40 

100 

200 

794 

TEMP AVERAGE 

14 1 

13 9 

19 9 

17 4 

20 9 

23 3 

29 3 

26 0 

29 1 

22 4 

19. 2 

19 1 

19 e 

TEMP MEAN MAX 

IB 9 

18 9 

20 9 

23 0 

26 1 

26 9 

29 9 

30. 7 

30 0 

27. 6 

24 8 

19 9 

24 9 

TE**» MEAN MIN 

9 B 

B 8 

10 1 

11. 8 

15 0 

18 1 

20 7 

21 3 

20. 1 

17. 1 

13 6 

10 7 

14 8 

TEMP MEAN DAY 

19. B 

19 7 

17 9 

19 9 

22. 6 

29 2 

26 9 

27 6 

26 B 

24 1 

21 1 

16 6 

21 6 

TEMP MN NIQMT 

13 0 

12 9 

13 9 

19 7 

18 7 

21 4 

23 9 

24. 0 

22 9 

19 9 

16 9 

13 0 

17. 9 

VAPOUR PRESS 

9 2 

9 7 

10 6 

11 6 

14 7 

17. 1 

19 2 

20. 1 

18 9 

19 6 

13. 0 

10. 0 

14. 1 

MIND SPEED 2M 

2. B 

2. 9 

3 1 

2 6 

2. 3 

2. 6 

2 e 

2 4 

2 1 

1. 9 

1 9 

2. 9 

2. 5 

SUNSHINE X 

36 

46 

47 

64 

69 

76 

73 

76 

73 

61 

96 

44 

60 

TOT RADIATION 

179 

291 

320 

462 

914 

993 

966 

941 

496 

329 

242 

180 

386 

EVAP0TRAN5P 

62 

63 

94 

116 

139 

169 

178 

169 

130 

94 

62 

99 

1323 


TYPE OF HUMID 3EAS0N SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 197 INTERN DAYS 42 MET DAYS : 126 

• SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 19 OCT 

BEOIN HUMID ON 3 NOV 

HUMID PERIOD <126 DAYS) ENDS ON 9 MAR 
END OF SEASON ON 9 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 166 DAYS 


COUNTRY : LEBANON « STATION RAYAH « NUMBER : 40102 






» 

LATITUDE 

33. 

91 * 

LONGITUDE ; 

36 OO « 

ELEVATION 

922 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

137 

102 

87 

43 

14 

1 

0 

0 

0 

29 

97 

122 

500 

TEMP AVERAGE 

9 1 

6 2 

e e 

12 9 

17 9 

21 9 

24 0 

24 4 

21 6 

17 4 

12 0 

6 8 

14 8 

TEMP MEAN MAX 

10 2 

11 9 

15 1 

20 0 

29 3 

29 7 

32 4 

33 1 

30 2 

29 9 

19 6 

13 0 

22 2 

TEMP MEAN MIN 

0 4 

1 2 

2 6 

9 4 

8 4 

11 2 

13 4 

14 1 

12 0 

9 2 

9. 6 

2 1 

7. 1 

TEMP MEAN DAY 

7 1 

8 2 

n i 

19 4 

19 9 

23 8 

26 3 

26 9 

24 2 

20 3 

14 9 

9 4 

17 3 

TEMP MN NIOHT 

4 0 

9 0 

7 1 

10 9 

14. 0 

17 1 

19 1 

19. 6 

17 1 

13 6 

9 2 

4. 9 

lie 

VAPOUR PRESS 

7 1 

6 9 

7 7 

9 0 

11 1 

12 8 

13 4 

14 0 

13 3 

10 9 

9 1 

0 1 

to a 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2. 9 

2 8 

2 9 

2. 3 

2 4 

2 4 

2 2 

2 1 

2 0 

2 1 

2 1 

2 3 

SUNSHINE X 

90 

49 

53 

61 

68 

B3 

86 

86 

84 

72 

60 

91 

67 

TOT RADIATION 

208 

299 

342 

447 

930 

631 

636 

990 

902 

369 

291 

194 

413 

EVAPOTRANBP 

21 

36 

66 

106 

151 

IBB 

210 

191 

142 

97 

46 

18 

1272 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 202 INTFRM DAYS 29 MET DAYS 134 

• SEASON NR 1 

SEASON BEOINS ON 28 OCT 

BEOIN HUMID ON 11 NOV 

HUMID PERIOD <134 DAYS) ENDS ON 29 MAR 
END OF SEASON ON 9 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 163 DAYS 


Copyrighted material 



macau 

macao 

Copyrighted material 



COUNTRY : MACAO 




» 

STATION : 

MACAU 



« NUMBER 

45011 







• 

LATITUDE: 

22 

12 • 

LÛNOITUCC 113. 33 

• ELEVATION 

37 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

28 

47 

73 

154 

293 

368 

278 

304 

213 

87 

37 

2B 

1910 

T EI9 AVERAGE 

IS 1 

15 4 

18 2 

at. b 

26 0 

27 B 

28 5 

20 2 

27 5 

24 5 

20 B 

16 5 

22 5 

TEMP MEAN MAX 

18 6 

18 5 

21 1 

24 9 

29 l 

30 9 

31. 9 

31. 6 

30 9 

28 0 

24 4 

20 0 

23 6 

TEMP MEAN MIN 

11 6 

12. 4 

15 2 

IB 8 

22 9 

24 6 

25. 1 

24. 7 

24 1 

21. 0 

17 2 

13 0 

19 2 

TEMP MEAN DAY 

16 4 

16 6 

19 2 

23 0 

27 1 

20 9 

29 7 

29 4 

20 7 

25. 7 

22 0 

17 7 

23 7 

TEMP MN NIGHT 

14. 0 

14. 5 

17 2 

20 6 

24. 9 

26 6 

27. 2 

26 B 

26 1 

23 0 

19.2 

15. 0 

21. 3 

VAPOUR PRESS 

14 1 

15. 3 

IB 7 

23 6 

25 5 

33 7 

34 6 

34 1 

31 7 

25. 1 

19 7 

IS 1 

24. 3 

MIND SPEED 2M 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 6 

2 7 

2 9 

2. 3 

2 3 

2 4 

2. 3 

2 3 

2. 4 

SUNSHINE X 

34 

24 

IB 

22 

33 

40 

52 

44 

52 

56 

SO 

45 

39 

TOT RADIATION 

266 

270 

299 

346 

405 

437 

462 

435 

432 

395 

321 

280 

363 

EVAPOTRANSP 

38 

57 

76 

91 

137 

129 

140 

133 

125 

109 

77 

60 

1200 


TYPE OF HUH ID SEASON SEASON WITH DP Y PERIOD 

DRY DAYS 70 INTERN DAYS 95 MET DAYS : 200 

• SEASON NN : 1 

SEASON BEGINS ON 20 JAN 

BEGIN HUMID ON 20 MAR 

WUHID PERIOD (200 DAYS) ENDS ON 6 OCT 
END OF SEASON ON 11 NOV. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 295 DAYS 


Copyrighted material 



malaysia 

malaisie 

Copyrighted material 



COUNTRY MALAYSIA 



« 

STATION 

PENANG 



♦ NUMBER : 

43601 







• 

LATITUDE 

5. 

IS • 

LONGITUDE : 

100 16 

• ELEVATION : 

4 M 


JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AOO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

97 

119 

121 

226 

264 

160 

231 

236 

390 

370 

242 

92 

2406 

TEMP AVERAGE 

26 8 

27 2 

27 4 

27 4 

27 6 

27 2 

26 9 

26 7 

26 9 

26 3 

26 4 

26 6 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

31 I 

31 7 

31 7 

31 e 

31 7 

31 3 

31 0 

30 0 

30 7 

30 3 

30 3 

30 5 

31 1 

TEMP MEAN MIN 

22 9 

23 1 

23 4 

23 9 

24 1 

23 7 

23 3 

23 3 

23 1 

23 2 

23 I 

23 2 

23 4 

TEMP MEAN DAY 

20 9 

29 0 

29 0 

29 3 

29 3 

20 9 

20 5 

20 4 

20 3 

20 0 

20 0 

20 2 

20 6 

TEMP MN NIGHT 

29 6 

29 9 

26 1 

26 4 

26 5 

26 1 

29 7 

29 7 

29 9 

29 4 

25 3 

29 9 

29 e 

VAPOUR PRESS 

26 7 

27 6 

29 0 

30 9 

31. 3 

30 4 

29 9 

29 4 

29 2 

29 J 

29 7 

29 1 

29 2 

WIND SPEED 2M 

2. 1 

1 9 

1 8 

1 9 

l 3 

l 4 

1 9 

1 9 

! 4 

1 3 

1 6 

1 9 

1 6 

SUNSHINE X 

69 

69 

69 

62 

51 

54 

52 

50 

45 

45 

49 

56 

59 

TOT RADIATION 

459 

900 

509 

493 

436 

437 

432 

438 

427 

410 

410 

418 

448 

EVAP0TRAN9P 136 132 140 139 127 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 37 INTERM DAYS : 76 WET DAYS : 

• SEASON NR 1 

SEASON BEOINS ON 27 JAN 

BEGIN HUMID ON 20 MAR 

HUMID PERIOD <292 DAYS) ENDS ON 9 DEC 

END OF SEASON ON 21 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 328 DAYS 

121 

292 

124 

126 

119 

1 IB 

114 

122 

1922 


COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION 

KANGAR 



• NUMBER 

48613 







• 

LATITUDE 

6 

26 • 

LONGITUDE : 

100 12 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

43 

46 

127 

1B3 

196 

173 

198 

211 

277 

267 

224 

09 

2034 

TFMP AVERAGE 

26 2 

27 2 

27 6 

29 6 

20 0 

27 6 

27 3 

27 0 

27 1 

27 1 

27 0 

a* ■ 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

32 0 

33 3 

34 0 

33 7 

32 2 

31 6 

31 9 

31 2 

31 1 

31 3 

31 2 

31 1 

32 0 

TEMP MEAN NIN 

20 6 

21 0 

21 1 

23 5 

23. 7 

23 6 

23 1 

22 9 

23 0 

23 0 

22 8 

22 3 

22 6 

TEMP MEAN DAY 

28 4 

29 4 

29 9 

30 4 

29 9 

29 0 

29 8 

28 3 

28 3 

28 6 

28 9 

28 3 

29 0 

TEMP MN NIQHT 

24 3 

25 0 

29 3 

26 B 

26 4 

26 1 

25 7 

23 3 

29 9 

23 6 

29 4 

29 1 

29 6 

VAPOUR PRESS 

27 4 

27 0 

29 4 

30 3 

30 0 

30 3 

32 O 

30. 1 

29. 2 

28 2 

28 9 

29. 2 

29. 2 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

0 9 

0 7 

0 7 

0 6 

0 7 

0 7 

0 7 

0. 6 

0 6 

0 8 

0 0 

SUNSHINE X 

67 

74 

70 

60 

95 

97 

91 

49 

46 

47 

33 

54 

30 

TOT RADIATION 

460 

914 

923 

517 

456 

492 

433 

437 

430 

422 

419 

406 

436 

evapotranbp 

122 

129 

146 

143 

131 

122 

120 

122 

119 

120 

112 

111 

1497 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DR Y PERIOD 

DRY DAYS : 61 INTERN DAYS : 49 WET DAYS 299 

• SEASON NR 1 

SEASON 8Ë0INS ON 26 FEB 

BEGIN HUMID ON 24 MAR 

HUMID PERIOD (299 DAYS) ENDS ON 8 DEC 
END OF SEASON ON 27 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 304 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY MALAYS I A 



• 

STATION 

ALOR 

STAR 


NUMBER : 

4S603 







• 

LATITUDE: 

6 

, 12 • 

LONGITUDE 

LOO 24 

• ELEVATION : 

3 M 


JAN 

FE1 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

36 

48 

143 

221 

299 

191 

198 

264 

299 

317 

216 

109 

2319 

TEMP AVERAGE 

26 3 

27 3 

27 7 

27 9 

27. 7 

27 4 

27 1 

26. 9 

26 7 

26 3 

26 2 

26 2 

27 0 

TEMP MEAN MAY 

32 2 

33 9 

34 4 

34 0 

32 6 

31 9 

31 6 

31. 3 

31 0 

31 0 

31 3 

31 3 

32 2 

TEMP MEAN MIN 

21 6 

22 0 

22 6 

23 6 

24 2 

23 8 

23 6 

23 6 

23 3 

23 3 

22 9 

22 4 

23 1 

TEMP MEAN DAY 

28 B 

30 1 

30 6 

30 7 

29 9 

29 3 

29 0 

20 8 

26 6 

28 5 

28 6 

28 4 

29 3 

TEMP NN NIGHT 

29 1 

29 9 

26 4 

27 0 

26 9 

26 4 

26 1 

26 0 

29 8 

29 7 

23 3 

29 1 

26 0 

VAPOUR PRESS 

29 9 

29 7 

27 4 

30 0 

31 I 

30 3 

30 0 

29 8 

29 9 

29 8 

29 2 

27 2 

26 B 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 I 

0. 9 

0 7 

0 7 

0 6 

0 7 

0 7 

0. 7 

0 6 

0 6 

0. 0 

0 0 

SUNSHINE X 

67 

74 

70 

68 

93 

97 

91 

49 

46 

47 

33 

94 

36 

TOT RADIATION 

461 

919 

923 

317 

493 

491 

432 

437 

430 

423 

419 

406 

436 

EVAPOTRANSP 

129 

129 

147 

139 

128 

120 

120 

122 

116 

114 

107 

110 

1477 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 47 

INTERM. DAYS : 44 

WET DAYS 

274 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

29 FEB 












BEOIN 

HUMID 

ON 16 1 

4AR 











HUMID 

PERIOD 

(274 DAYS) ENDS ON 

19 DEC 









END OF SEASON ON 

9 JAN 












TOTAL LENGTH OF 

SCA80N 

18 310 

DAYS 












COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION 

KOTA 

u 

s 

i 

c 


• NUMBER 

48613 







• 

LATITUDE 

6 

10 * 

LONGITUDE 

102 17 

• ELEVATION 

9 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

196 

62 

89 

* 86 

114 

138 

193 

168 

191 

300 

690 

346 

2739 

TEMP AVERAGE 

29 6 

26 ! 

26 B 

27 7 

27 9 

27 4 

27 1 

26 8 

26 7 

26 4 

29 e 

23 7 

26 7 

TEMP MEAN MAX 

2B 7 

29. 7 

30 9 

32 1 

32 6 

32 1 

32 7 

31 4 

31 4 

30 4 

29 1 

28 6 

30 B 

TEMP MEAN MIN 

22 6 

22 6 

23 0 

23 7 

24 2 

23 8 

23 4 

23 3 

23 3 

23 4 

23 3 

23 2 

23 3 

TEMP MEAN DAY 

26 8 

27 4 

28 4 

29 4 

29 9 

29 4 

29 7 

28 8 

28 8 

28 1 

27 2 

26 9 

28 4 

TEMP MN NIOHT 

24 6 

24 9 

23 6 

26 4 

26 9 

26 4 

26 3 

23 8 

23 8 

23 6 

29 1 

24 9 

23 7 

VAPOUR PRESS 

26 7 

27 1 

28 3 

29 9 

30 4 

29 6 

29 2 

29 l 

29 1 

29 3 

29 l 

28 1 

28 0 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 4 

2 1 

2 0 

1 9 

1 4 

1 3 

1 4 

1 3 

1 4 

l 9 

2 3 

1 8 

SUNSHINE X 

94 

67 

70 

73 

61 

97 

37 

97 

33 

49 

40 

40 

37 

TOT RADIATION 

417 

489 

923 

936 

477 

491 

434 

466 

464 

430 

379 

360 

433 

EVAPOTRANSP 

121 

126 

149 

191 

140 

126 

129 

132 

128 

121 

102 

107 

1932 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 18 INTERM DAYS 110 WET DAYS 237 

• SEASON NR I 

SEASON BEOINB ON I MAR 

BEOIN HUMID ON 2 JUNE 
HUMID PERIOD (237 DAYS) ENDS ON 23 JAN 
END OF SEASON ON 11 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 347 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : MALAYSIA 



» 

STATION 

BALING 



• NUMBER : 

40616 







• 

LATITUDE 

9. 

41 • 

LONGITUDE : J 

100 99 

• ELEVATION 

92 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

89 

91 

199 

299 

216 

149 

190 

179 

244 

363 

279 

147 

2319 

TEMP AVERAGE 

26 3 

27 2 

27. 9 

27 2 

27 1 

27 0 

26 7 

26 6 

26 9 

26 4 

26 4 

26 9 

26 B 

TEMP MEAN MAX 

32 0 

32 8 

33 4 

32 9 

32 2 

32 0 

31 8 

31 6 

31 9 

31. 4 

31. 3 

31. 8 

32 0 

TEMP MEAN MIN 

20 7 

21 9 

21 9 

21 9 

22 1 

22 0 

21 6 

21 6 

21 6 

21 4 

21 9 

21 3 

21. 6 

TEMP MEAN DAY 

28 4 

29 2 

29 6 

29 1 

29 0 

28 8 

28 9 

28 4 

28 3 

28 2 

20 1 

28 4 

28 7 

TEMP MN NIGHT 

24 4 

29 2 

29 4 

29 3 

29 3 

29 2 

24 8 

24 7 

24 7 

24 9 

24 9 

24 9 

24 9 

VAPOUR PRESS 

23 4 

23 4 

24 3 

29 1 

27 1 

26 8 

27 3 

29 7 

26 9 

27. 0 

27 0 

29 1 

29 7 

MIND SPEED 2M 

2 7 

2 9 

a. 3 

2 0 

2 1 

1 9 

1. 9 

1 9 

1.9 

1 9 

2 » 

2. 9 

2 2 

SUNSHINE X 

48 

63 

60 

71 

62 

97 

96 

94 

93 

40 

40 

37 

99 

TOT RADI AT I DN 

400 

470 

916 

920 

479 

448 

448 

494 

497 

420 

378 

394 

447 

EVAPOTRANSP 

130 

142 

164 

194 

149 

132 

133 

139 

133 

130 

116 

129 

1699 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 90 

WET DAYS 

279 








BEGIN 

HUMID 

ON 20 

HAR 











WMID 

PERIOD 

<279 

DAYS) ENDS ON 

20 DEC 










COUNTRY : MALAYSIA 



• 

STATION 

SUNCEI 

PATANI 


• NUMBER : 

48617 







• 

LATITUDE 

9. 

39 • 

LONGITUDE 

100 30 

• ELEVATION 

B M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

96 

91 

179 

226 

243 

142 

189 

218 

299 

371 

264 

147 

2493 

TEMP AVERAGE 

27 2 

27 7 

27 6 

27 7 

27 7 

27 6 

27 9 

27. 9 

27 3 

27 3 

27 3 

27 4 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

33 9 

34 0 

34. 2 

33. 7 

33. 7 

33. 9 

33. 4 

33. 4 

33. 1 

33. 1 

33 0 

33. 3 

33. 9 

TEMP MEAN MIN 

21 0 

21 4 

21 3 

21 7 

21 7 

21 7 

21 6 

21. 6 

21 9 

21 9 

21 9 

21. 4 

21. 9 

TEMP MEAN DAY 

29. 9 

30 0 

30 1 

29 9 

29 9 

29 7 

29 6 

29 6 

29 4 

29 4 

29 3 

29. 3 

29 6 

TEMP MN N10HT 

29 1 

29 9 

29 9 

29 6 

29 9 

29 9 

29 3 

29 3 

29 1 

29 I 

29 1 

29 1 

29. 3 

VAPOUR PRESS 

26 9 

27 9 

28 2 

28 2 

28 4 

28 3 

28 9 

28 9 

26 6 

28 6 

28 4 

28 B 

28 4 

MIND SPEED 2M 

2 7 

2 9 

2 3 

2 0 

2 1 

l 9 

l 9 

1 9 

1 9 

1 9 

2. 1 

2 9 

2 2 

SUNSHINE X 

40 

63 

66 

71 

62 

97 

96 

94 

93 

48 

40 

37 

99 

TOT RADIATION 

400 

478 

916 

927 

470 

448 

448 

494 

497 

428 

378 

334 

447 

EVAPOTRANSP 

133 

139 

162 

192 

147 

133 

137 

140 

139 

133 

119 

123 

1693 

TYPE OF HUMID SEASON : 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM. DAYS 76 

WET DAYS 

289 








BEGIN 

HUMID ON 9 

MAR 











HUMID 

PERIOD 

<284 

DAYS) ENDS ON 

23 OEC 










Copyrighted material 



COUNTRY J MALAYSIA • BT ATI DM HULIM ♦ NUMBER 4©610 






• 

LATITUDE 

3 

23 • 

LONGITUDE 

100 34 • 

ELEVATION 

32 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

133 

163 

272 

336 

262 

163 

16B 

223 

292 

432 

381 

223 

3110 

TEMP AVER ACC 

26 3 

27 4 

27 6 

27 6 

27 9 

27 S 

27 3 

27 4 

26 9 

26 9 

26 0 

26 0 

27 2 

TEMP MEAN MAX 

32. 3 

33 4 

33 4 

33 0 

32 B 

33 0 

32 3 

32 4 

31 6 

31 6 

31 3 

31 7 

32 4 

TFNP MEAN MIN 

30 3 

21 4 

21 6 

22 3 

23 1 

22. 7 

22 2 

22 4 

22 1 

22 2 

22 2 

21 0 

22 1 

TEMP MEAN DAY 

28. 9 

29 6 

29 7 

29 6 

29 7 

29. 7 

29 1 

29 2 

28 5 

28 6 

28 4 

28 5 

29 1 

TEMP MN NI ONT 

24 3 

29 3 

25 3 

23. 7 

26 2 

26 0 

29 4 

23. 3 

23. 1 

23. 1 

23 0 

24 9 

25 3 

VAPOUR PRESS 

26 9 

27 0 

29 0 

29 I 

30. 0 

29 3 

29 0 

28 7 

29 3 

29 6 

28 0 

26 7 

28. 5 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 3 

2 3 

2 0 

2. 1 

1 9 

1. 9 

1 9 

1. 9 

1. 9 

2 1 

2 9 

2 2 

SUNSHINE % 

40 

63 

68 

71 

62 

37 

36 

34 

33 

40 

40 

37 

53 

TOT RADIATION 

401 

479 

317 

327 

470 

447 

447 

433 

437 

429 

37B 

339 

447 

EVAP0TRAN8R 

127 

136 

138 

130 

143 

132 

134 

130 

130 

127 

117 

126 

1620 


TYRE Of HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS 0 INTERM. DAYS O NET DAYS 363 


COUNTRY r MALAYSIA • STATION KUALA TRENGQANU • NUMBER 4B619 






• 

LATITUDE 

3. 

20 • 

LONGITUDE 

103 08 

• ELEVATION 

34 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

292 

163 

160 

133 

133 

109 

117 

147 

190 

279 

610 

334 

2911 

TEMP AVERAGE 

23 1 

23 3 

26 2 

26 9 

27. 3 

26 0 

26 6 

26 3 

26 3 

23 9 

23 8 

25 3 

26 2 

TEMP MEAN MAX 

27 9 

20 9 

30 1 

31 3 

32 0 

31 6 

31 3 

31 1 

31 1 

30 2 

28 8 

20 1 

30 2 

TFMP MEAN MIN 

22 4 

22 3 

22 0 

23 2 

23 6 

23 3 

23 1 

22 9 

22 9 

23 0 

22 9 

22 9 

23 0 

TEMP MEAN DAY 

26 l 

26 9 

27 B 

28 7 

29 3 

28. 9 

20 7 

28 3 

28 3 

27 9 

26. 9 

26 4 

27. 9 

TEMP MN NIGHT 

24 2 

24 6 

23 2 

23 8 

26 3 

23 9 

23 7 

23 3 

23 3 

23 2 

24. 7 

24 3 

23 3 

VAPOUR PRE88 

27 1 

27 6 

20 B 

30 2 

31 2 

30 3 

29 9 

29 3 

29 6 

29 6 

30 1 

28 8 

29 4 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 9 

2 3 

2 0 

2. 1 

1 9 

1 9 

1 9 

1 9 

1 9 

2. 1 

2 9 

2. 2 

SUNSHINE X 

48 

63 

68 

71 

42 

37 

36 

34 

53 

48 

40 

37 

33 

TOT RADIATION 

401 

479 

317 

327 

47S 

447 

447 

433 

437 

429 

379 

335 

447 

EVAPOTRANBP 

119 

119 

143 

142 

137 

122 

126 

127 

124 

119 

102 

103 

1479 


TYRE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY RERIOD 
DRY DAYS 0 INTERM DAYS 79 WET DAYS K6 
BEGIN HUMID ON 29 JULY 

HUMID PERIOD (286 DAYS) ENDS ON 11 MAY 


Copyrighted material 



COUNTRY : MALAYSIA 



« 

STATION 

SI T I AMAN 


• NUMBER 

48620 







• 

LATITUDE 

4. 

13 • 

LONGITUDE 

100 42 

• ELEVATION 

7 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

201 

140 

195 

163 

122 

04 

66 

99 

199 

223 

262 

221 

1911 

TEMP AVERAGE 

29 9 

26 3 

26 7 

26 9 

27 2 

26 9 

26 3 

26 4 

26 3 

26 1 

23 9 

23 9 

26 4 

TEMP MEAN MAX 

31 1 

31 8 

32 2 

32 2 

32 3 

32 2 

31 9 

31 7 

31. 4 

30 9 

30 8 

30 8 

31 6 

TEMP MEAN NIN 

22 1 

22 3 

22 7 

23. 1 

23. 4 

22 9 

22 4 

22 6 

22 6 

22. 7 

22 7 

22. 9 

22 7 

TEMP MEAN DAY 

2 9 2 

28 8 

29 2 

29 3 

29 4 

29 2 

28 9 

n ■ 

28. 6 

28 3 

28 2 

28 1 

28 7 

TEMP MN NIGHT 

25 0 

29 4 

25 8 

26. 0 

26 2 

23 9 

23 4 

23 3 

29 4 

23 3 

23 2 

23 1 

23 3 

VAPOUR PRESS 

28 3 

28 8 

29 3 

30 a 

30 7 

30 2 

29 4 

29 3 

29. 4 

29 4 

29 4 

29. 4 

29 3 

MIND SPEED 2M 

1. 6 

I. 7 

S. e 

l 6 

ft. 7 

i 6 

1 7 

1. 7 

1 6 

1 7 

1 3 

! 4 

1. 6 

SUNSHINE X 

99 

62 

96 

60 

36 

34 

34 

91 

47 

43 

46 

47 

93 

TOT RADIATION 

431 

479 

480 

484 

432 

432 

435 

439 

434 

413 

404 

394 

440 

EVAPOTRANSP 

ns 

119 

137 

130 

130 

119 

123 

129 

119 

118 

106 

107 

1493 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERH DAY8 113 

WET DAYS 

230 








BEGIN 

HUMID 

ON 31 

AUG 











WMID 

PERIOD 

<290 

DAYS) ENDS ON 

0 MAY 










COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION 

TA IP INC 


• NUMBER 

48621 







• 

LATITUDE 

4. 

32 • 

LONGITUDE : 

100 44 

• ELEVATION : 

18 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

343 

300 

437 

303 

340 

178 

173 

239 

318 

326 

480 

379 

4218 

TEMP AVERAOE 

26 7 

27 2 

27 6 

27 0 

28 0 

27 8 

27 7 

27 9 

27 2 

27 0 

26 7 

26 6 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

32 1 

32 3 

32 7 

32 6 

33 0 

33 1 

33 1 

32 9 

32 3 

32 2 

31 8 

8ft. 8 

32 9 

TEMP MEAN MIN 

21 3 

22 0 

22 3 

22 8 

23 0 

22 3 

22 2 

22 0 

22 1 

21 8 

21 3 

8ft. 3 

22 1 

TEMP MEAN DAY 

28 6 

29 0 

29 4 

29 9 

29 8 

29. 7 

29 6 

29 4 

29 0 

28 9 

28 3 

28 4 

29 2 

TEMP MN N10HT 

24 0 

23 3 

23 8 

29 9 

26 2 

23 9 

23 6 

23 4 

29 3 

29 0 

24 7 

24 6 

23 4 

VAPOUR PRESS 

26 0 

27 3 

28 2 

30 7 

29 9 

28 5 

28 0 

27 7 

28 4 

27 8 

28 8 

27 2 

28 2 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 7 

1 8 

1 6 

1 7 

1. 4 

1 7 

1. 7 

t. 4 

1. 7 

1 9 

1 4 

1 6 

SUNSHINE X 

39 

62 

38 

60 

96 

34 

34 

51 

47 

43 

46 

47 

33 

TOT RADIATION 

429 

470 

400 

4B3 

433 

434 

437 

440 

434 

412 

402 

392 

440 

EVAPOTRANSP 

128 

128 

146 

138 

136 

129 

133 

137 

128 

128 

114 

116 

1363 


TYPE OF HUMID SEASON : ALL YEAR ROUND HUN ID 

DRY DAYS : O INTERN DAYS : O WET DAYS ; 369 


Copyrighted material 



COUNTRY MALAY9IA 


• STATION KUALA KAN09AR 


• NUMBER 4Q622 






• 

LATITUDE 

4. 

46 • 

LONGITUDE : 1 

100 96 • 

ELEVATION 

39 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

149 

129 

17B 

224 

198 

99 

91 

139 

179 

269 

262 

179 

2036 

TEMP AVERAGE 

26 S 

27. 7 

28 2 

28 3 

27 9 

27 9 

27 9 

27 6 

27 7 

27 4 

27 9 

27 1 

27 6 

TEMP MEAN MAX 

32 3 

33 2 

34 1 

33 9 

33 0 

33 1 

32 0 

32 7 

32 6 

32 0 

31 9 

32 0 

32 7 

TEMP MEAN MIN 

21. 4 

22 2 

22. 4 

23 1 

23 1 

22 6 

22 3 

22 9 

22 8 

22 9 

22 9 

22 2 

22 5 

TEMP MEAN DAY 

28 8 

29 7 

30 4 

30 2 

29 8 

29 e 

29 4 

29 4 

29 5 

29. 1 

28 7 

28 B 

29 5 

TEMP MN NIGHT 

24 9 

29 8 

26 2 

26 4 

26 3 

26. 1 

29 6 

29 7 

29 9 

29 7 

29 6 

29 2 

25 8 

VAPOUR PRESS 

29 8 

26 9 

26 2 

28 9 

30 3 

29 9 

28 9 

26. 9 

27. 4 

27 9 

28 1 

25 4 

27. 6 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 0 

2 0 

1 9 

1 9 

1. 9 

2 0 

2 0 

1. 9 

1 9 

!, 8 

I 7 

1 9 

SUNSHINE X 

99 

63 

61 

98 

99 

96 

99 

91 

49 

48 

47 

90 

94 

TOT RADIATION 

443 

481 

491 

477 

490 

440 

440 

440 

442 

430 

406 

402 

445 

EVAPOTRANSP 

139 

136 

199 

149 

137 

131 

136 

142 

138 

136 

124 

128 

1647 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERN DAYS : 121 

WET DAYS : 

244 








BEGIN 

HUMID 

ON 21 

AUG 











HUMID 

PERIOD 

(198 

DAYS) ENDS ON 

26 JAN 









BEGIN 

HUMID 

ON 2 

MAR 











HUMID 

PERIOD 

( 86 

DAY8) ENDS ON 

27 MAY 










COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION 

MAXWELL'S HILL 

• NUMBER 

40624 







• 

LATITUDE 

4. 

52 • 

LONGITUDE : 

LOO 48 

• ELEVATION 

1037 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

272 

225 

368 

924 

493 

351 

284 

390 

491 

648 

563 

305 

4994 

TEMP AVERAGE 

20 6 

20 9 

21 2 

21 2 

21. 1 

20 9 

21 2 

21 2 

21. 2 

21. 5 

21 3 

20 9 

21 1 

TEMP MEAN MAX 

23 9 

24 2 

24 6 

24 4 

24 2 

23 9 

24 6 

24 2 

24 2 

24 6 

24 4 

24 1 

24 3 

TEMP MEAN MIN 

17 3 

17 6 

17 7 

17. 8 

18 1 

18 0 

17 B 

18 2 

10 2 

18 4 

18 3 

17 7 

17 9 

TEMP MEAN DAY 

21 B 

22 1 

22 4 

22 3 

22 2 

22 0 

22 4 

22 3 

22 3 

22 6 

22 4 

22 0 

22 2 

TEMP MN NIGHT 

19 4 

19 7 

19. 9 

19 9 

20 0 

19 9 

19 9 

20. 1 

20. 1 

20 3 

20 2 

19 7 

19 9 

VAPOUR PRESS 

29 2 

24 8 

29 2 

29 1 

29 2 

29 3 

25 2 

25. 0 

29 3 

29 3 

25 3 

25 3 

25 2 

WIND SPEED 2M 

2. 1 

2 0 

1 7 

1. 4 

1 1 

1. 3 

1. 8 

1 6 

1. 6 

1. 7 

t. 3 

1 7 

1. 6 

SUNSHINE X 

43 

47 

47 

41 

39 

41 

40 

37 

33 

31 

29 

29 

30 

TOT RADIATION 

387 

423 

438 

413 

392 

380 

387 

309 

382 

368 

343 

331 

387 

EVAPOTRANSP 

81 

84 

99 

92 

M 

82 

87 

87 

86 

88 

78 

74 

1026 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS O INTERN. DAYS 0 WET DAYS : 369 


Copyrighted material 



• NUMBER 


40623 


COUNTRY MALAYSIA • STATION : IRON 






• 

LATITUDE: 

4. 

34 * 

LONGITUDE 101 

. 06 • 

ELEVATION 

39 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

m 

199 

236 

277 

217 

149 

127 

168 

203 

307 

302 

264 

2392 

TEMP AVERAGE 

26 2 

26 7 

26 9 

26 9 

27 3 

27 1 

26. 7 

26 9 

26 3 

26 0 

29 9 

26 9 

26 6 

TEMP MEAN MAX 

32 6 

33 7 

33 0 

33 6 

33. 3 

33. 0 

32. 0 

32. 6 

32. 4 

32 0 

31 9 

31 8 

32 8 

TEMP MEAN MIN 

21 B 

22 0 

22 6 

23 1 

23. 4 

22 9 

22 9 

22. 9 

22 9 

22. 6 

22 9 

22 2 

22 9 

TEMP MEAN DAY 

29 1 

30. 0 

30. 2 

30 2 

30 1 

B9 a 

29 3 

29. 4 

29 2 

29 0 

28 9 

20 7 

29 9 

TEMP MN NIOKT 

23 3 

23 8 

26 2 

26 3 

26 6 

26 1 

29 8 

23 7 

29 6 

29 9 

29 4 

29 2 

29 B 

VAPOUR PRESS 

27 1 

27 9 

28 4 

29 3 

30 0 

29 2 

28 4 

28 4 

28 9 

28 7 

28 6 

29. 4 

26 6 

MIND SPEED 2H 

2 0 

2. 0 

2 0 

1. 9 

1 9 

l 9 

2 0 

2 0 

1 9 

1 9 

1 0 

I. 7 

1. 9 

SUNSHINE X 

99 

63 

61 

98 

99 

96 

99 

91 

49 

48 

47 

90 

94 

TOT RADIATION 

443 

482 

491 

477 

449 

440 

440 

440 

442 

431 

407 

403 

443 

EVAPOTRANSP 

128 

127 

144 

134 

133 

129 

129 

130 

124 

123 

til 

119 

1923 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 23 

WET DAYS 

342 








BEGIN 

HUMID 

ON 24 

JULY 











HUMID 

PERIOD 

<342 

DAYS) ENDS ON 

1 JULY 










COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION : 

BATU 

GAJAH 


• NUMBER : 

48630 







• 

LATITUDE: 

4 

28 ♦ 

LONOITUDE : 101 

02 

• ELEVATION 

34 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

vRJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

211 

173 

234 

272 

206 

127 

107 

163 

191 

287 

297 

294 

2924 

TEMP AVERAGE 

26 9 

27 2 

27 4 

27 6 

27 6 

27 0 

27 4 

27 9 

27. 3 

27 4 

27 4 

27. 3 

27 4 

TEMP MEAN MAX 

31 9 

32 1 

32 7 

32 4 

32 4 

32 7 

32 2 

32 3 

31 8 

32 1 

31 9 

31 9 

32 2 

TEMP MEAN MIN 

21 9 

22 3 

22 4 

22 0 

22. 9 

22 9 

22 6 

22. 0 

22. 0 

22 9 

22 9 

22 B 

22 7 

TEMP MEAN DAY 

28 7 

29 0 

29 4 

29 3 

29 4 

29 6 

29 1 

29 3 

28 9 

29 1 

29 0 

29. 0 

29 1 

TEMP MN NI ONT 

29 1 

29 9 

29 7 

29 9 

29 9 

26 0 

29 6 

29. 8 

29. 6 

29 8 

29 7 

29 6 

29 7 

VAPOUR PRESS 

26 6 

26 1 

26 0 

26 6 

26 9 

26. 9 

26 8 

26. 9 

26 8 

26 7 

26 3 

26 9 

26 6 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 0 

2 0 

1 9 

l 9 

1 9 

2 0 

2 0 

l 9 

l 9 

1 8 

l 7 

1 9 

SUNSHINE X 

39 

63 

61 

98 

99 

96 

99 

91 

49 

48 

47 

90 

94 

TOT RADIATION 

444 

4B2 

491 

477 

449 

440 

440 

440 

442 

431 

407 

403 

449 

EVAPOTRANSP 

134 

133 

199 

149 

142 

136 

139 

142 

136 

139 

128 

126 

1699 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERN. DAYS 94 

WET DAYS : 

311 








BE01N 

HUMID 

ON 2 

AUG. 











HUMID 

PERIOD 

(311 

DAYS) ENDS ON 

9 JUNE 










Copyrighted material 



COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION : 

CAMERON HIGHLANDS 

• NUMBER 

«8632 







• 

LATITUDE: 

4. 

28 • 

LONGITUDE 101 

. 23 

• ELEVATION : 

1471 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 


MAY 

sAIN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

166 

132 

216 

247 


246 

140 

122 

163 

262 

340 

330 

229 

2649 

TEMP AVERAGE 

17 0 

17 4 

17. 4 

18. 4 


18 9 

18 2 

17. 7 

17 6 

17 7 

17 7 

17 7 

17. 3 

17.8 

TEMP «AN MAX 

21 2 

22. 0 

22 9 

22 4 


22 8 

22 4 

21. 9 

21 8 

21. 7 

21 6 

21 6 

20. 9 

21 9 

TEMP MEAN MIN 

13. S 

13 8 

14. 1 

14 4 


19. 2 

14. 6 

14 1 

14 3 

14. 6 

14 8 

14 B 

14 8 

14 9 

TEMP «AN DAY 

18 8 

1* 4 

14 8 

20 3 


20. 4 

19, f 

14 4 

19. 4 

19 4 

19 4 

19 4 

18 9 

19 6 

TEMP NN NIGHT 

16. 2 

16. 9 

16. 8 

17 9 


17 6 

17 1 

16 6 

16 7 

16 8 

16 9 

16 9 

16 7 

16. 8 

VAPOUR PRESS 

16 7 

16 6 

17 3 

18. 6 


19. 0 

18. 4 

17. 6 

17 B 

17 7 

18 2 

18 3 

17. 8 

17 8 

WIND SPEED 2 M 

2 1 

2. 0 

1 7 

1 4 


1 . 1 

1 3 

1 B 

1 6 

I. 6 

1 7 

1 3 

1 7 

1. 6 

SUNSHINE X 

43 

47 

47 

41 


39 

41 

40 

37 

33 

31 

29 

29 

38 

TOT RADIATION 

386 

424 

438 

413 


391 

387 

3B6 

388 

302 

368 

344 

33 2 

387 

EVAPOTWANSP 

87 

87 

100 

92 


09 

04 

B8 

09 

08 

86 

77 

76 

1043 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 0 

WET 

DAYS : 

369 









COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION 

TAP AH 



• NUMBER 

48633 







• 

LATITUDE 

4. 

12 * 

LONGITUDE : 101 

, 16 

♦ ELEVATION 

35 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

307 

232 

348 

401 

323 

l M 

168 

229 

274 

419 

404 

343 

3696 

TEMP AVERAGE 

29 7 

26 6 

26 9 

26 9 

27 1 

26 9 

26 4 

26 6 

26 2 

26 9 

26 0 

27. 0 

26 6 

TEMP «AN MAX 

32 3 

32 9 

33 7 

33 1 

33 4 

33 1 

32 8 

33 3 

aa o 

32 9 

32 3 


32 9 

TEMP «AN MIN 

19 1 

20 2 

20 0 

20 7 

20. 6 

20 6 

20 0 

19 9 

19. 6 

20. 1 

21 3 

21 2 

20 3 

TEMP «AN DAY 

20 1 

28 8 

29. 3 

29. 1 

29 3 

29 1 

28. 7 

29 0 

20 6 

28 B 

28 8 

29. 1 

28 9 

TEMP f** NIGHT 

23 4 

24 3 

24 4 

24 7 

24 7 

24 6 

24 0 

24 1 

23 7 

24 1 

24 7 

24 8 

24 3 

VAPOUR PRESS 

29 1 

29 9 

30 6 

28 7 

28 6 

30 8 

28 7 

29 7 

33 2 

32 4 

31 7 

98 7 

30 4 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2. 0 

2. 0 

1 9 

1. 9 

1 9 

2 0 

2 0 

1 9 

1 9 

1 8 

1 7 

1 9 

SUNSHINE X 

99 

63 

61 

98 

99 

96 

99 

91 

49 

40 

47 

50 

94 

TOT RADIATION 

449 

483 

492 

477 

448 

439 

439 

439 

442 

431 

400 

404 

446 

EVAPOTRANSP 

121 

123 

142 

137 

139 

121 

128 

130 

112 

118 

111 

114 

1494 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS 0 INTERN. DAYS 0 WET DAYS : 369 


Copyrighted material 



COUNTRY : MALAYSIA 



» 

STATION 

TELUK 

ANSON 


• NUMBER 

46634 







• 

LATITUDE 

4 

02 • 

LONGITUDE : 101 

01 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

244 

163 

236 

262 

173 

119 

102 

130 

173 

272 

283 

272 

2433 

TEMP AVERAGE 

27 2 

27 6 

20 0 

26 2 

28 1 

28 2 

27 7 

27 6 

27 3 

27 3 

27 4 

27 4 

27 7 

TEMP MEAN MAX 

32 2 

32 3 

33 0 

33 2 

32 9 

33 1 

32 3 

32 4 

32 1 

32 1 

31 9 

32. 2 

32 3 

TEMP MEAN MIN 

22 3 

23 0 

23 0 

23 2 

23 3 

23 3 

23 1 

23. 2 

22 9 

22 9 

23 0 

22 6 

23 0 

TEMP MEAN DAY 

29 0 

29 3 

29 0 

30 0 

29 8 

30 0 

29 3 

29 4 

29 1 

29 1 

29 0 

29. 1 

29 4 

TEMP MN NI ONT 

23 3 

26 0 

26 2 

26 4 

26 4 

26 4 

26 0 

26 1 

23 8 

23 8 

23 6 

23 6 

26 0 

VAPOUR PRESS 

27 0 

28 0 

28 0 

29 0 

30 4 

27 2 

30 7 

26 6 

28 6 

2S 3 

30 1 

30 1 

28 B 

WIND SPEED 2H 

2 0 

2 0 

2 . 0 

1 9 

1. 9 

1 9 

2 0 

2 0 

1 9 

1 9 

1 8 

1 7 

1 9 

SUNSHINE X 

39 

63 

61 

36 

33 

36 

33 

31 

49 

46 

47 

30 

54 

TOT RADIATION 

443 

463 

492 

476 

446 

438 

436 

439 

442 

431 

408 

403 

443 

EVAPOTRANSP 

136 

133 

134 

144 

136 

137 

132 

140 

134 

136 

120 

121 

1623 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRV 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERN DAYS B4 

WET DAYS 

281 








8CC1N 

HUMID 

ON 24 

AUG 











HUMID 

PERIOD 

(261 

DAYS) ENDS ON 

1 JUNE 










COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION 

KUALA 

LUMPUR 


• NUM8ER 

40647 







• 

LATITUDE 

3. 

07 ♦ 

LONOITUDE : 101 

- 33 

• ELEVATION 

17 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

167 

137 

229 

278 

196 

131 

129 

142 

1B3 

269 

278 

230 

2391 

TEMP AVERAGE 

23 8 

26 3 

26 3 

26 6 

26 8 

26 7 

26 3 

26 3 

26 1 

23 9 

23 8 

23 0 

26 2 

TEMP MEAN MAX 

31 9 

32 9 

33 3 

33 0 

32 7 

32 7 

32 3 

32 3 

32 1 

31 9 

31 7 

31 7 

32. 4 

TEMP MEAN MIN 

22 1 

22 2 

22 7 

23 1 

23 2 

22 B 

22 2 

23 4 

22 3 

22 3 

22 6 

22 3 

22 6 

TEMP MEAN DAY 

28 8 

29 3 

29 9 

29 8 

29 7 

29 3 

29 1 

29 4 

29 0 

20 9 

26 8 

28 7 

29 2 

TEMP MN NIGHT 

23 3 

23 6 

26 1 

26 3 

26 2 

23 9 

23 4 

26 2 

23 4 

23 4 

23 4 

23 2 

23 7 

VAPOUR PRESS 

27 8 

28 0 

28 7 

29 7 

30 1 

29 6 

28 7 

28 6 

28 7 

28 8 

29 0 

28 3 

26 6 

WIND SPEED 2M 

0 8 

0 9 

1 0 

0 8 

1 0 

1 1 

1 2 

1 2 

1 1 

l 0 

0 9 

0 7 

1 0 

SUNSHINE X 

32 

36 

37 

33 

36 

51 

32 

31 

43 

46 

41 

42 

30 

TOT RADIATION 

423 

461 

478 

464 

440 

417 

424 

437 

427 

426 

391 

382 

432 

EVAPOTRANSP 

113 

113 

131 

122 

123 

112 

1 17 

122 

119 

117 

109 

104 

1392 


TYPE OF HUHID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS : 0 INTERM DAYS 0 WET DAYS 363 


Copyrighted material 



COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION 

KEPONQ 



« NUMBER 

4B633 







• 

LATITUDE 

3. 

14 * 

LONGITUDE 101 

38 

♦ ELEVATION 

97 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sWN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

162 

139 

260 

286 

220 

116 

126 

100 

233 

337 

317 

246 

2634 

TEMP AVERAGE 

25 9 

26 2 

26. 6 

27. 3 

26. 7 

26 B 

26. 3 

27 1 

26 4 

27 1 

26 6 

26 3 

26 6 

TEMP MEAN MAX 

30 0 

31 1 

32 1 

32 1 

31 3 

31 3 

31 0 

31 7 

30. 0 

31 4 

30 6 

30 9 

31. 3 

TEMP MEAN MIN 

20 9 

21 3 

21. 1 

22 3 

22 0 

22 2 

21 7 

22 4 

22 1 

22 7 

22 6 

21 7 

21 9 

TEMP MEAN DAY 

27 6 

20 0 

20 6 

29 0 

28 3 

20 4 

20 0 

20 7 

20 0 

28 6 

20 0 

27 9 

20 3 

TEMP MN NIGHT 

24 I 

24 3 

24 6 

23 6 

23 0 

23. 1 

24 6 

23 3 

24 8 

23 4 

29 1 

24 6 

24 9 

VAPOUR PRESS 

26 3 

27 0 

27 0 

29 4 

29 7 

29 3 

27 B 

20 2 

29 1 

27 7 

28 8 

28 4 

20 2 

WIND SPEED 2*1 

1 0 

1 I 

1 3 

1. 3 

1 3 

1 2 

i. 1 

10 

1 1 

1. 2 

1 2 

1. 2 

1. 2 

SUNSHINE X 

43 

SO 

63 

31 

30 

33 

33 

49 

43 

39 

37 

40 

40 

TOT RADIATION 

401 

43B 

300 

449 

427 

431 

433 

430 

419 

400 

376 

373 

423 

EVAP0TRAN8P 

113 

112 

141 

127 

121 

117 

120 

123 

113 

123 

108 

109 

1431 

TYPE OF HUH ID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERN. DAYS 2S 

WET DAYS 

337 








BEGIN 

HUMID 

ON 10 

JULY 











HUMID 

PERIOD 

(337 

DAYS) ENDS ON 

12 JUNE 










COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION 

RAUB 



• NUMBER 

40696 







• 

LATITUDE 

3. 

47 * 

LONGITUDE 101 

31 

* ELEVATION 

137 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

9EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

221 

130 

170 

201 

163 

127 

104 

140 

188 

237 

290 

731 

2722 

TEMP AVERAGE 

26 1 

26 4 

26 B 

27 4 

27 3 

27 0 

26 6 

26 6 

26 9 

27 0 

26 6 

26 4 

26 B 

TEMP HE AN MAX 

30 3 

31. I 

32 1 

32 6 

32. 3 

32 6 

32 4 

32 4 

32 1 

32 0 

31 9 

31 3 

32 0 

TEMP MEAN NIN 

21 2 

21 6 

21 4 

22 2 

22 2 

21 3 

20 9 

21. 3 

21 6 

21 9 

21 3 

21 3 

21 3 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

20 1 

28 7 

29. 3 

29 2 

29 0 

28 7 

28 6 

20 7 

28 8 

2B 3 

28 2 

28 6 

TEMP MN NIOHT 

24 2 

24 7 

24 B 

23 3 

23 3 

24 9 

24 3 

24 0 

24 9 

23 1 

24 6 

24 3 

24 B 

VAPOUR PRESS 

26 9 

23 9 

27 B 

26 1 

29 3 

26 5 

29 1 

26 2 

28 1 

27 8 

27 9 

27 0 

27 6 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1. 0 

1. 0 

1 0 

1. 0 

1. 1 

1 2 

1. 2 

1. 1 

10 

1 0 

1 0 

1 0 

SUNSHINE X 

32 

36 

37 

33 

36 

31 

32 

31 

43 

46 

41 

42 

30 

TOT RADIATION 

423 

439 

477 

464 

430 

418 

426 

438 

427 

423 

389 

380 

431 

EVAP0TRAN8P 

117 

117 

134 

130 

127 

119 

119 

129 

122 

123 

110 

111 

1460 


TYPE OF HJHID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRV DAYS 0 INTERN DAYS 44 WET DAV8 321 

BEGIN HUMID ON 8 AUG 

HUMID PERIOD (321 DAYS) ENDS ON 23 JUNE 


Copyrighted material 



COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION 

HUANT AN 


• NUMBER 

46637 







« 

LATITUDE 

3. 

47 • 

LONGITUDE 

103. 13 

« ELEVATION 

16 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

306 

191 

223 

165 


168 

137 

133 

143 

211 

246 

376 

361 

2944 

TEMP AVERAGE 

24 3 

24 9 

23. 7 

26 3 


26 3 

26 3 

26 ? 

26 I 

26 1 

23 8 

23 2 

24 6 

23 7 

TEMP MEAN MAX 

26 6 

30 1 

31. 2 

32 1 


32 4 

32 1 

3! 8 

31 8 

31 9 

31 4 

30 2 

28 7 

31 0 

TEMP MEAN MIN 

21 2 

21 3 

21 6 

22 3 


22 9 

22 3 

22 2 

22 2 

22 3 

22. 3 

22 2 

21 9 

22 1 

TEMP MEAN DAY 

26 4 

27 3 

26 1 

29 0 


29 4 

29 0 

20 7 

20 7 

26 B 

26 3 

27 6 

26 3 

26 2 

TEMP MN NIGHT 

23 7 

24 1 

24 7 

23 4 


23 9 

25 6 

23 2 

23 2 

23. 3 

23 1 

24 7 

24 0 

24 9 

VAPOUR PRESS 

26 4 

26 9 

26 1 

29 2 


29 9 

29 6 

20 9 

20 B 

29. 0 

29 2 

26 6 

20 0 

26 6 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 5 

2 2 

1 6 


1 4 

1 6 

1 6 

1. 7 

1. 6 

1. 4 

1 3 

2. 1 

1 B 

SUNSHINE X 

42 

53 

53 

37 


33 

33 

33 

31 

40 

44 

33 

31 

46 

TOT RADIATION 

308 

440 

470 

472 


439 

423 

429 

430 

430 

410 

368 

343 

423 

EVAPOTRANSP 

10? 

112 

132 

126 


122 

113 

120 

123 

119 

113 

97 

93 

1365 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND HUMID 










DRY DAY9 0 

INTERM DAYS 0 

WET 

DAYS 

365 









COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION 

KUALA 

KUBU BHARU 

• NUMBER 

46639 







• 

LATITUDE 

3 

34 • 

LONGITUDE 101 

. 39 

• ELEVATION 

61 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

oec 

YEAR 

PRECIPITATION 

173 

137 

231 

300 

27 2 

IBS 

136 

206 

239 

309 

328 

231 

2831 

TEMP AVERAGE 

26 9 

26 8 

27 0 

26 9 

26 9 

27 0 

26 8 

27 0 

26 9 

27 3 

26. 9 

26 9 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

32 3 

32 4 

32 6 

32 8 

32 3 

32 7 

32 4 

33 0 

32 7 

32 9 

32 6 

32 4 

32 6 

TEMP MEAN MIN 

21 2 

21 l 

21 4 

21 1 

21 3 

21 3 

21 2 

21 0 

21 1 

21 7 

21 3 

21 3 

21 3 

TEMP MEAN DAY 

28 9 

2B 6 

29 0 

29 1 

26 9 

29 0 

28 8 

29 1 

29 0 

29 3 

29 0 

28 9 

29 0 

TEMP MN NIGHT 

24 8 

24 7 

23 0 

24 8 

24 9 

24 9 

24 7 

24. 0 

24 7 

23 2 

24 e 

24 ? 

24. 9 

VAPOUR PRESS 

26 7 

26 6 

27 2 

23 0 

26 6 

27 3 

27 2 

26 3 

27 0 

27 4 

27 3 

26 4 

26 6 

WIND SPEED 2M 

t t 

1 1 

1 3 

1 3 

1 3 

1 2 

1 1 

1. 0 

1 . 1 

1 2 

1 2 

1 2 

a. 2 

SUNSHINE X 

43 

31 

39 

35 

32 

32 

34 

33 

49 

46 

42 

41 

50 

TOT RADIATION 

400 

441 

485 

464 

433 

421 

432 

432 

442 

426 

393 

378 

431 

EVAPOTRANSP 

120 

116 

140 

134 

129 

119 

124 

131 

126 

129 

113 

116 

1499 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRV DAYS 0 INTERM DAYS 0 WET DAYS 365 


Copyrighted material 



COUNTRV : MALAYSIA • STATION : BENTÛNG * NUMBER 40660 






• 

LATITUDE 

3. 

31 ♦ 

LONGITUDE 

101 35 

* ELEVATION 

96 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

239 

163 

193 

218 

108 

132 

99 

135 

152 

249 

282 

277 

2327 

TEMP AVERAGE 

26 t 

26 7 

27 0 

27 4 

27 4 

26 e 

26 0 

27 1 

27 1 

26 9 

27 0 

26 7 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

31 4 

32 0 

32 4 

32 9 

32 8 

32 7 

32 6 

33 0 

32 9 

32 6 

32 7 

32 3 

32 5 

TEMP MEAN MIN 

20 9 

21 3 

21 3 

22 0 

22 0 

21 7 

21 0 

21. 3 

21 1 

21. 2 

21 3 

21 1 

21 4 

TEMP MEAN DAY 

28 0 

28 6 

28 9 

29 4 

29 3 

29 2 

28 9 

29 2 

29 1 

28 9 

29 0 

20 7 

20 9 

TEMP MN NIGHT 

24 3 

24 7 

25 0 

25 5 

25 4 

23 2 

24 7 

25 0 

24 0 

24 0 

24 9 

24 6 

24 9 

VAPOUR PRESS 

29 7 

29 0 

29 6 

29 | 

29 6 

29 4 

29 0 

29 9 

29 5 

30 3 

29 9 

29 B 

29 6 

WIND SPEED 2M 

1 I 

1 1 

1 3 

1 3 

1 3 

1 2 

1 1 

1 0 

I 1 

1. 2 

1 2 

I 2 

1 2 

SUNSHINE X 

45 

31 

59 

55 

52 

52 

54 

35 

49 

46 

42 

41 

50 

TOT RADIATION 

400 

442 

485 

464 

435 

421 

432 

452 

442 

426 

393 

370 

431 

evapotransp 

109 

113 

137 

131 

127 

115 

120 

127 

123 

121 

111 

109 

1443 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DAY 

PERIOD 









DRY DAYS : 0 

INTERM DAYS 39 

WET DAYS : 

326 








BEGIN 

HUMID 

ON 6 

AUG 











HUMID 

PERIOD 

<326 

DAYS! ENDS ON 

20 JUNE 










COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION 

KAJANG 



• NUMlBER 

40661 







• 

LATITUDE 

3 

00 • 

LONGITUDE 101 

47 

• ELEVATION 

40 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

132 

173 

254 

279 

213 

137 

104 

130 

173 

267 

262 

229 

2393 

TEMP AVERAGE 

26 3 

26 0 

27 3 

27 4 

27 4 

27 2 

26 9 

27 0 

26 9 

27 1 

27 1 

27 0 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

31 9 

32 6 

33. 3 

33 1 

32 7 

32 3 

32 2 

32 3 

32 4 

32 3 

32 1 

32 4 

32 3 

TEMP MEAN MIN 

21 0 

21 2 

21 4 

21 9 

22 2 

21 9 

21 6 

21 6 

21 6 

21 8 

22 1 

21 6 

21 7 

TEMP MEAN DAY 

20 4 

29 0 

29 3 

29 3 

29 3 

29. 1 

2B 8 

2B 9 

2B 9 

29 1 

2B 9 

as 9 

29 0 

TEMP MN NIGHT 

24. 3 

24 9 

23 2 

23 3 

23 3 

23 3 

23 0 

23 0 

23 0 

23 2 

23 2 

23 0 

23 1 

VAPOUR press 

27 0 

27 6 

27 3 

27 4 

27 3 

28 0 

27 1 

27 0 

27 0 

27 4 

27. 3 

26 0 

27 2 

WIND SPEED 2M 

1 . 0 

1 1 

1 3 

1 3 

1 3 

! 2 

1 1 

1 0 

1 1 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

SUNSHINE X 

43 

31 

39 

33 

52 

32 

54 

33 

49 

46 

42 

41 

50 

TOT RADIATION 

401 

443 

403 

463 

434 

420 

431 

431 

441 

426 

393 

379 

431 

evapotransp 

116 

113 

142 

134 

130 

119 

124 

130 

126 

12B 

117 

118 

1499 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRV 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 33 

WET DAYS 

330 








BEGIN 

HUMID 

ON 1 

AUG 











HUMID 

PERIOD 

<330 

DAYS) ENDS ON 

27 JUNE 










Copyrighted material 



COUNTRY : MALAYSIA • STATION TAURIN • NUMBER : 4 86 A3 






• 

LATITUDE 

2. 

26 • 

LONGITUDE : 1 

L02 14 • 

ELEVATION 

61 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

125 

107 

173 

211 

160 

132 

142 

138 

163 

229 

244 

188 

2032 

TEMP AVERAGE 

26 3 

27. 1 

27 6 

27 9 

27 6 

27 3 

27 1 

26 9 

27 0 

27 2 

27 0 

26 7 

27. 1 

TEMP MEAN MAX 

30 6 

31 B 

32 0 

32 6 

31 3 

32 0 

31 7 

31. 4 

31 7 

31 8 

31 4 

31 0 

31 7 

TEMP MEAN MIN 

22 0 

22 3 

22 3 

23 1 

23 0 

22 7 

22 4 

22 3 

22 3 

22 6 

22 7 

22 3 

22 5 

TEMP MEAN DAY 

27 8 

2B 6 

29 3 

29 6 

28 B 

29 0 

20. 7 

2B 3 

20 7 

28 8 

28 6 

28 2 

28 6 

TEMP MN NIOMT 

24 8 

23 3 

23 6 

26 1 

23 7 

23 7 

23. 3 

23. 3 

23. 3 

23 5 

23 4 

23 0 

23 4 

VAPOUR PRESS 

27 3 

26 0 

26 3 

30 0 

30 1 

29 7 

28 9 

28 0 

28 3 

28 2 

20 8 

28 7 

26 4 

WIND SPEED 2M 

2 6 

2 5 

1. f 

I 3 

1 0 

1 0 

1. 1 

i. o 

1 . 1 

1. 1 

1. 2 

1. 8 

IS 

SUNSHINE X 

51 

57 

SB 

57 

36 

34 

33 

30 

4B 

48 

44 

44 

52 

TOT RADIATION 

426 

467 

482 

470 

443 

424 

424 

431 

438 

433 

403 

393 

437 

evapotransp 

131 

136 

152 

134 

127 

116 

121 

124 

124 

129 

116 

118 

1528 


TYRE OF HUMID S£ASQN SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS 0 INTERN DAYS 52 WET DAYS 313 
BEOIN HUMID ON 4 MAR 

HUMID PERIOD <313 OAYS) ENDS ON 11 JAN. 


COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION : 

PORT 

DICKSON 


• NUMBER 

40662 







• 

LATITUDE 

2 32 • 

LONGITUDE 101 

48 

* ELEVATION ; 

9 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

119 

69 

130 

193 

178 

180 

196 

236 

224 

274 

244 

201 

2264 

TEMP AVERAGE 

27 4 

27 5 

28 1 

28 3 

28 4 

20 3 

20. 1 

20 1 

20 0 

20 1 

28 0 

27 7 

28 0 

TEMP MEAN MAX 

31 3 

31 3 

32 3 

32. 1 

32 0 

31 0 

31 6 

31. 7 

31 6 

31 7 

31 6 

31 6 

3» 7 

TEMP MEAN MIN 

23 4 

23 6 

23 8 

24 3 

24 8 

24 8 

24 3 

24 3 

24 4 

24. 3 

24 3 

23 9 

24 2 

TEMP «AN DAY 

aa f 

29 0 

29. 6 

29. 7 

29. 7 

29 6 

29 3 

29 4 

29 3 

29 4 

29 3 

29. 1 

29 3 

TEMP HN NIGHT 

26 0 

26 1 

26 3 

26 9 

27 1 

27 0 

26 7 

26. 0 

26 7 

26 8 

26 6 

26 3 

26 6 

VAPOUR PRESS 

28 0 

27. 5 

27 2 

27. 4 

27. 9 

27. 3 

27 3 

26. 7 

27. 7 

27 6 

27 9 

27. 6 

27 3 

WIND SPEED 2M 

2 6 

2 5 

1 9 

1. 3 

1. 0 

1 0 

1. 1 

1 . 0 

1 . 1 

1. 1 

1. 2 

1 8 

1 3 

SUNSHINE. X 

31 

37 

58 

37 

36 

34 

33 

30 

40 

40 

44 

44 

52 

TDT RADIATION 

426 

467 

482 

470 

443 

424 

424 

431 

438 

433 

405 

393 

437 

EVAPOTRANSP 

139 

133 

134 

140 

133 

123 

129 

133 

131 

135 

123 

128 

1607 


TYRE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS 0 INTERN DAYS 81 WET DAYS 2B4 

BEOIN HUMID ON 28 MAR. 

HUMID PERIOD (264 DAYS) ENDS ON 6 JAN 


Copyrighted material 



COUNTRY MALAYSIA 



« 

STATION 

MALACCA 


♦ NUMBER 

40669 







• 

LATITUDE 

2. 

16 • 

LONGITUDE 

102 19 

• ELEVATION : 

7 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

109 

122 

142 

171 

190 

196 

190 

201 

209 

200 

237 

139 

2004 

TEMP AVERAGE 

29 9 

26 9 

26 0 

26 9 

27 1 

26 6 

26 3 

26 2 

26 3 

26. 3 

26. 0 

29 7 

26 4 

TEMP MEAN MAX 

30 8 

32 0 

32 4 

32 0 

31. 6 

30 9 

30 6 

30 6 

30 6 

30 9 

30 ■ 

30 4 

31 1 

TEMP MEAN MIN 

22 4 

22 7 

23 1 

23 3 

23 4 

22 e 

22 6 

22 6 

22 6 

22 7 

22 7 

22 6 

22 Q 

TEMP fCAN DAY 

28 1 

29 0 

29 4 

29 2 

29 0 

20 3 

20 0 

20 0 

26 2 

28 3 

20 2 

27 9 

26 9 

TEMP MN NIGHT 

29 I 

29 7 

26 1 

26 1 

26 0 

29 4 

29 1 

29 1 

29 2 

29 3 

29 2 

29 0 

29 4 

VAPOUR PRESS. 

27 4 

27. 7 

29 2 

30 4 

30. 7 

30 1 

29 6 

29 4 

29 9 

29 7 

29 6 

28 7 

29 3 

WIND SPEED 2M 

2 6 

2 9 

i. 9 

1 3 

1. 0 

1 0 

1 . 1 

1. 0 

1 1 

1 1 

1 2 

I B 

1 9 

SUNSHINE X 

51 

97 

90 

97 

96 

94 

93 

90 

46 

46 

44 

44 

92 

TOT RADIATION 

426 

466 

462 

469 

449 

423 

424 

431 

437 

436 

409 

394 

437 

EVAPOTRANSP 

127 

127 

139 

126 

123 

111 

119 

117 

117 

120 

100 

110 

1440 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 76 

WET DAYS 

269 








BEGIN 

HUMID 

ON 14 

MAR 











HUMID 

PERIOD 

(289 

DAYS) ENDS ON 

20 DEC 










COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION 

MUAR 



• NUMBER : 

48671 







• 

LATITUDE 

2. 

O 

u 

9 

longitude 

102 34 

« ELEVATION 

6 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

137 

114 

100 

190 

190 

193 

231 

244 

196 

299 

221 

169 

2380 

TEMP AVERAGE 

26 9 

27 1 

27 1 

27 1 

27 0 

27 0 

26 8 

26 9 

26 9 

26 9 

26 6 

26 9 

26 9 

'EMP MEAN MAX 

32 4 

32 6 

32 6 

32 7 

32 7 

32 9 

32 4 

32 4 

32 4 

32 4 

31 4 

32 4 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

21 9 

21 9 

21 4 

21 4 

21. 3 

21 4 

21 2 

21 4 

21 3 

21 4 

21 4 

21 3 

21 4 

TEMP MEAN DAY 

2B 9 

29 0 

29 2 

29 1 

29 0 

28 9 

28 8 

28 9 

28 B 

28 9 

20. 2 

20 0 

20 9 

TEMP MN NIGHT 

29 0 

29 1 

29 0 

29 0 

24 9 

24 9 

24 7 

24 9 

24 B 

24 9 

24 9 

24 8 

24 9 

VAPOUR PRESS 

24 9 

24 3 

30 6 

30 0 

30 2 

28 7 

24 4 

29 3 

29 6 

30 2 

27 4 

87 9 

20 0 

WIND SPEED 2M 

2 6 

2 9 

1 9 

l 3 

I. 0 

1 0 

1 1 

1 0 

1 1 

1 1 

1 2 

1 8 

1 9 

SUNSHINE X 

91 

97 

96 

97 

96 

94 

93 

90 

48 

40 

44 

44 

92 

TOT RADIATION 

427 

468 

4B2 

469 

444 

422 

423 

430 

437 

436 

406 

394 

437 

EVAPOTRANSP 

149 

140 

139 

120 

123 

119 

129 

122 

123 

124 

117 

122 

1923 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

■o 

s 

B 

o 









DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 90 

WET DAYS 

319 








BEGIN 

HUMID ON 27 

FEB 











HUMID 

PERIOD 

(319 

DAYS) ENDS ON 

0 JAN 










Copyrighted material 



COUNTRY : MALAYSIA • STATION : rCRSINO « NUMBER 40674 






• 

LATITUDE 

2 . 

27 • 

LONGITUDE : i 

103 SO 

• ELEVATION : 

45 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUt- 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

306 

229 

204 

138 

155 

148 

163 

168 

158 

220 

335 

516 

2822 

TEMP AVERAQE 

25 6 

26 1 

26 5 

26 7 

26 8 

26 2 

25 8 

25 6 

25 7 

25 7 

25. 4 

25 2 

25 9 

TEMP MEAN MAX 

28 0 

26 B 

30 3 

31 9 

32. 4 

31 4 

30 9 

30 e 

31 1 

30. 9 

29 7 

28 2 

30 4 

TEMP MEAN MIN 

33 I 

33 3 

23 0 

22 6 

22 8 

22 4 

22 2 

22 0 

22 1 

22. 1 

22 3 

22 6 

22 5 

TEMP MEAN DAY 

26 4 

27 0 

26 0 

20. 9 

29 3 

28 7 

20. 1 

28 0 

20 2 

28 1 

27. 3 

26 4 

27 9 

TEMP HN NIGHT 

24 7 

25. 1 

25 3 

25. 6 

25, 9 

25 3 

25 0 

24 8 

24 9 

24. 9 

24. 6 

24 4 

25 0 

VAPOUR PRESS 

27 4 

20 2 

28 7 

29 7 

30 3 

29 5 

29 1 

20 7 

28 5 

28 8 

20 6 

28 6 

28 8 

WIND SPEED 2M 

5 3 

5 0 

3 9 

2 7 

2 7 

3 0 

2 9 

2 8 

2. 9 

2. 7 

2. 9 

3 7 

3. 4 

SUNSHINE X 

43 

55 

60 

61 

58 

55 

50 

51 

51 

46 

43 

33 

51 

TOT RADIATION 

397 

460 

490 

484 

452 

427 

414 

435 

449 

428 

401 

355 

433 

EVAPOTRANBP 

135 

135 

152 

137 

132 

119 

119 

123 

126 

124 

112 

107 

1521 


TYRE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRV DAYS : 0 INTERN DAYS : 16 WET DAYS 349 

BEOIN HUMID ON 20 APR. 

HUMID PERIOD (349 DAYS) ENDS ON 13 APR 


COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION : 

JOMORE 

BMARU 


• NUMBER 

40679 







• 

LATITUDE 

1 

38 * 

LONGITUDE ; 

103 40 

« ELEVATION : 

37 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

252 

206 

257 

252 

221 

155 

140 

191 

170 

206 

232 

272 

2374 

TEMP AVERAGE 

26 9 

27 2 

27 6 

27. 5 

27 4 

27 4 

27 4 

27. 4 

27 3 

27 4 

27 3 

27 2 

27 4 

TEMP MEAN MAX 

31 8 

32 0 

32 4 

32 2 

32. 2 

32 2 

32 2 

32. 2 

32 3 

32 2 

32 2 

31 9 

32 1 

TEMP MEAN MIN 

21 9 

22 4 

22 8 

22 9 

22 B 

22 7 

22 6 

22. 7 

22 7 

22 6 

22 7 

22 3 

22 6 

TEMP MEAN DAY 

28 6 

28 9 

29 3 

29 2 

29 2 

29 2 

29 1 

29. 2 

29 2 

29 I 

29 2 

28 9 

29 1 

TEMP MN NIOHT 

25 1 

25 5 

25 9 

25 9 

25 8 

25 7 

25 6 

23 7 

25 7 

23 6 

23 7 

23 5 

25 6 

VAPOUR PRESS 

33 1 

30 1 

35 B 

32 8 

33 3 

34 6 

33 5 

34 3 

35 6 

33 9 

34 0 

32 4 

33 6 

WIND SPEED 2M 

5 2 

5 0 

3 9 

2 7 

2 7 

3 0 

2 9 

2 0 

2 9 

2 7 

3 9 

3. 7 

3 4 

SUNSHIWÎ X 

43 

55 

60 

61 

58 

55 

50 

31 

31 

46 

43 

33 

51 

TOT RADIATION 

401 

463 

490 

483 

449 

423 

410 

432 

448 

430 

403 

339 

433 

EVAPOTRANBP 

120 

140 

136 

135 

128 

113 

119 

122 

120 

124 

115 

114 

1406 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS O INTERM DAYS 0 WET DAYS 365 


Copyrighted material 



COUNTRY MALAYSIA 


♦ STATION : KUCHIN© 


NUMBER 96413 






• LATITUDE 

1 

29 • 

LONGITUDE 

110 20 

• ELEVATION 

27 M 


JAN 

FE§ 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

643 

937 

333 

283 

272 

202 

191 

220 

263 

326 

333 

447 

4032 

TEMP AVERAOE 

29. 0 

23 3 

23 7 

26 1 

26 4 

26 3 

26 2 

23 9 

23 7 

29 6 

23 4 

23 3 

25 7 

TEMP MEAN MAX 

29 3 

29. 7 

30 7 

31 7 

32 3 

32 0 

31 9 

31 B 

31. 6 

31. 3 

31 0 

30 3 

31. 1 

TEMP MEAN MIN 

22 3 

22 4 

22 6 

22 7 

23 0 

22 7 

22 4 

22. 4 

22 4 

22. 4 

22 4 

22 4 

22 5 

TEMP MEAN DAY 

27 1 

27 4 

28 1 

2B 8 

29 3 

29 0 

28 9 

28 8 

20 6 

28 4 

28. 2 

27 a 

28 4 

TEH» MN NIOHT 

24 3 

24 7 

29 2 

23 6 

26 0 

23 7 

23 4 

23 4 

23 3 

29 2 

23 1 

24 9 

23 2 

VAPOUR PRESS 

27 7 

28 3 

28 4 

29 0 

29 9 

20 9 

27 7 

27 8 

27 3 

20 4 

20. 4 

28 3 

20 3 

MIND SPEED 3M 

1 e 

1 7 

1 9 

l 2 

1 . 1 

1 2 

1 2 

1 3 

1 3 

t 3 

1. 3 

1 4 

1 4 

SUNSHINE X 

26 

34 

41 

47 

90 

48 

47 

46 

36 

30 

39 

34 

41 

TOT RADIATION 

348 

384 

4 1 B 

431 

420 

398 

399 

414 

400 

400 

391 

363 

397 

EVAPOTRANSP 

101 

99 

118 

116 

116 

107 

113 

117 

112 

113 

104 

102 

1318 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND HUMID 










DRY DAYS : 0 

INTERN. DAYS 0 

MET 

DAYS 

369 









COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION 

SIDU 



• NUMBER 

96421 







• 

LATITUDE 

2. 

20 • 

LONGITUDE 

111. 30 

• ELEVATION 

8 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

379 

207 

290 

232 

213 

186 

187 

203 

293 

264 

277 

380 

3173 

TEMP AVERAOE 

23 2 

23 4 

29 8 

26 1 

26 6 

26 4 

26 3 

23 9 

26 0 

23 9 

23 0 

29 6 

23 9 

TEMP MEAN MAX 

30 2 

30 6 

31 4 

32 2 

32 6 

32 3 

32 3 

32 0 

32 1 

31 8 

31. 3 

31 0 

31 7 

TEMP MEAN MIN 

22 0 

22 1 

22 3 

22 3 

22 6 

22 2 

21 9 

21 9 

22 0 

22 1 

22 1 

22 2 

22 1 

TEMP MEAN DAY 

27 6 

27 9 

28 3 

29 0 

29 4 

29 2 

29 1 

28 8 

28 9 

2B 7 

28 3 

28 2 

20 6 

TEMP MN NIOHT 

24 6 

24 8 

23 2 

29 3 

23 8 

23 3 

23 3 

23 1 

29 2 

23 1 

23 1 

23 0 

29 2 

VAPOUR PRESS 

20 6 

28 3 

29 1 

29 3 

30 2 

29 4 

29 2 

28 6 

29 2 

29 1 

29. 4 

29 0 

29. 1 

Ml NO SPEED 2M 

1. 2 

1. 2 

1 1 

1 0 

0 9 

0 9 

0 9 

1 . 0 

1 0 

! 0 

1 . 1 

1 . 0 

1 0 

SUNSHINE X 

36 

40 

40 

49 

31 

32 

34 

47 

42 

43 

47 

43 

49 

TOT RADIATION 

373 

404 

414 

440 

427 

416 

427 

420 

413 

424 

416 

390 

414 

EVAPOTRANSP 

102 

100 

119 

116 

117 

109 

113 

119 

lit 

116 

100 

109 

1329 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 


DRY DAYS 


INTERM DAYS 


369 


Copyrighted material 



COUNTRY : MALAYSIA • STATION BINTULU • NUMBER 96441 






• LATITUDE 

3 

12 • 

LONGITUDE 

113 02 • 

ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

366 

300 

290 

274 

262 

277 

234 

274 

333 

394 

401 

430 

3837 

TEMP AVERAGE 

23 6 

25 7 

26 1 

26 4 

26 6 

26 3 

26 3 

26 2 

26 2 

26 1 

26 0 

23 9 

26 1 

TEMP MEAN MAX 

29 7 

29 6 

30 2 

30 9 

31 4 

31 4 

31 3 

31 1 

30 9 

30 7 

30 3 

30 2 

30 7 

TEMP MEAN MIN 

22 7 

22 7 

23 0 

23 2 

23 4 

23 0 

22 7 

22 7 

22 6 

22 9 

22 9 

22 9 

22 9 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

27 4 

27 9 

26 4 

28 6 

20 7 

26 3 

20 4 

28 3 

20 2 

28 l 

27. 9 

26 2 

TEMP MN NIGHT 

23 0 

24 9 

23 3 

23 7 

25. 9 

23 7 

23 4 

23 3 

23 3 

23 3 

23 3 

23. 2 

23 4 

VAPOUR PRESS 

20 9 

29 0 

29 6 

30 1 

30 6 

29 7 

29 4 

29 3 

29 3 

29 3 

29 5 

29. 4 

29 3 

WIND 3PEED 2M 

1 3 

1 3 

1 2 

i. o 

0 9 

1. 0 

1. 0 

1 0 

0 9 

1 0 

0 9 

I 0 

1 0 

SUNSHINE X 

42 

44 

49 

33 

34 

33 

33 

49 

46 

46 

47 

43 

49 

TOT RADIATION 

390 

416 

447 

464 

441 

424 

433 

430 

430 

426 

412 

392 

426 

evapotransp 

107 

103 

123 

121 

130 

112 

117 

118 

114 

117 

107 

106 

1363 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 0 

WET 

DAYS 

363 









COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION 

MIR1 



• NUMBER : 

96449 







» 

LATITUDE 

4 

20 • 

LONGITUDE : 

113. 39 

♦ ELEVATION 

17 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

313 

105 

163 

108 

229 

246 

203 

200 

320 

333 

379 

366 

3133 

TEMP AVERAQE 

26 1 

26 1 

26 6 

27 2 

27 3 

27 3 

27 1 

27 0 

26 9 

26 8 

26 6 

26 3 

26 8 

TEMP MEAN MAX 

29 0 

29. 9 

30 6 

31 2 

31 5 

31 4 

31 2 

31. 1 

30. 9 

30 7 

SO B 

30 4 

30 8 

TEMP MEAN MIN 

22 9 

23 0 

23 2 

23 3 

23 7 

23 4 

23 2 

23 2 

23 2 

23 2 

23 1 

23 1 

23 2 

TEMP MEAN DAY 

27 6 

27 7 

20 2 

20 7 

29 0 

28 6 

26 6 

20 6 

20 4 

28 3 

20 1 

29 1 

20 3 

TEMP MN NIGHT 

33 1 

23 2 

23 6 

26 0 

26 2 

23 9 

23 7 

23. 7 

23 6 

23 3 

23 4 

23 4 

23 6 

VAPOUR PRESS 

29 6 

29 3 

30 3 

31 1 

31 2 

30 3 

30 2 

30 1 

30 0 

30 2 

30 3 

30 1 

30 3 

WIND SPEED 2M 

1 5 

1 6 

1 4 

t. 2 

1. 3 

1 4 

1 3 

1 3 

1 6 

1 6 

1 4 

1 4 

14 

SUNSHINE X 

30 

33 

36 

61 

37 

36 

37 

33 

32 

34 

33 

33 

33 

TOT RADIATION 

413 

446 

473 

488 

436 

439 

446 

447 

433 

433 

420 

414 

446 

EVAP0TRAN8P 

113 

111 

130 

131 

130 

121 

127 

126 

126 

128 

113 

114 

1474 


TYPE OP HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DAY DAYS O INTKRM DAYS O WET DAYS : 363 


Copyrighted material 



COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION 

LAB VAN 



• NUMBER 

96465 







• 

LATITUDE: 

3. 

10 • 

LONGITUDE It 3. 13 

• ELEVATION 

30 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

201 

130 

163 

287 


340 

363 

323 

323 

391 

467 

429 

333 

3766 

TEMP AVERAGE 

26 4 

26 7 

27 2 

27 9 


27 B 

27 3 

27 3 

27 1 

27 3 

27 1 

27 4 

27 3 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

29 B 

30 1 

30 9 

31 e 


31 4 

31. 1 

30 7 

30 6 

31 1 

30 B 

31 1 

31 1 

30 9 

TEMP MEAN MIN 

24 3 

24. 6 

24 9 

23 3 


23. 3 

23 0 

24 7 

24 4 

24 7 

24 4 

23 0 

24 9 

24 8 

TEMP MEAN DAY 

20 0 

20 3 

29 0 

29 7 


29. 4 

29 1 

20 0 

28 6 

29 0 

20 7 

29 1 

29 1 

20 9 

TEMP MN NIGHT 

26. 1 

26 4 

26 0 

27. 4 


27 2 

26 9 

26 6 

26 3 

26 7 

26 4 

26 9 

26 B 

26 7 

VAPOUR PRESS 

20 9 

29 0 

30 3 

31. 2 


31. 0 

30 1 

30 1 

30 3 

30. 3 

30 1 

30 7 

30 1 

30 3 

HIND SPEED 2M 

2 1 

1 . 0 

1 3 

1. 2 


1 3 

1 2 

1. 3 

1 2 

1. 3 

1 3 

1 4 

1 4 

1 4 

SUNSHINE X 

DO 

36 

32 

33 


39 

39 

37 

33 

30 

49 

31 

43 

53 

TOT RADIATION 

400 

433 

436 

467 


467 

434 

430 

437 

443 

432 

417 

3B2 

441 

EVAPOTRANBP 

119 

116 

132 

132 


133 

123 

130 

128 

120 

123 

117 

113 

1300 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND HUMID 










DRV DAYS 0 

INTERM. DAYS : 0 

WET 

DAYS : 

363 









COUNTRY MALAYSIA 



• 

STATION 

KOTA 

KINABALU 

• NUMBER 

96471 







• 

LATITUDE 

3 

36 * 

LONGITUDE 

116 03 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

138 

66 

02 

120 

219 

311 

2B3 

269 

328 

337 

296 

234 

2691 

TEMP AVERAGE 

23 6 

23 6 

26 2 

26 9 

27 0 

26 7 

26 3 

26 3 

26 4 

26 2 

26 0 

23 9 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

29 3 

29 6 

30 3 

31. 2 

31 3 

30 9 

30 7 

30 7 

30 6 

30 3 

30 1 

30. 1 

30 4 

TEMP MEAN MIN 

22 6 

22 3 

22 9 

23. 6 

23 9 

23 6 

23 3 

23 3 

23 0 

23 2 

23 1 

22 9 

23 2 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

27 3 

27 9 

20 0 

20 9 

20 6 

28 3 

20 3 

20 2 

20 0 

27 0 

27 0 

20 1 

TEMP m NIGHT 

24 0 

24 B 

23 3 

26 0 

26 3 

23 9 

29 6 

23 6 

23 4 

23 4 

23 3 

23 1 

23 3 

VAPOUR PRESS 

27 7 

27 3 

20 4 

29 3 

29 3 

20 3 

20 0 

20 0 

20 1 

28 4 

2B 2 

28 1 

20 3 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 7 

1. 6 

1 6 

1 7 

1 0 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

1 0 

1 7 

i y 

SUNSHINE X 

S3 

39 

63 

69 

39 

34 

33 

32 

30 

33 

34 

33 

37 

TOT RADIATION 

416 

463 

497 

320 

466 

430 

443 

447 

443 

433 

426 

413 

433 

EVAPOTRANBP 

113 

114 

137 

140 

134 

124 

131 

133 

120 

130 

113 

114 

1313 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRV 

1 PERIOD 









DRV DAYS 0 

INTERM DAYS 07 

WET DAYS 

278 








BEGIN 

HUMID 

□N 21 

APR 











HUMID 

PERIOD 

(270 

DAYS) ENDS ON 

24 JAN 










Copyrighted material 



COUNTRY MALAYSIA 


STATION SANDAKAN 


NUMBER *6491 






• 

LATITUDE 

9 

34 • 

LONGITUDE : 1 

I1B 04 * 

ELEVATION 

12 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

year 

PRECIPITATION 

479 

270 

219 

ne 

1 36 

193 

182 

203 

244 

260 

360 

468 

3160 

TEMP AVERAGE 

26 1 

26 3 

26 8 

27 3 

27 4 

27 0 

26 8 

26 8 

26 8 

26 7 

26 4 

26 3 

26 7 

TEMP MEAN MAX 

29 2 

29 4 

30 3 

31 7 

32 2 

32 1 

32 0 

31 7 

31 7 

31 2 

30 4 

29 7 

31. 0 

TEMP MEAN MIN 

22 B 

22 9 

23 I 

23 2 

23 2 

22 8 

22 9 

22 6 

22 6 

22 e 

22 8 

22 9 

22 8 

TEMP MEAN DAY 

27 2 

27 3 

28 0 

29 0 

29 3 

29 t 

29 0 

28 8 

28 8 

28 9 

28 0 

27 9 

28 4 

TEMP MN NIGHT 

24 9 

29 0 

29 4 

29 9 

26 1 

29 B 

29 9 

29 4 

29 4 

29 4 

29 1 

29 0 

29 4 

VAPOUR PRESS 

28 7 

28 3 

28 7 

30 0 

30 9 

29 9 

29 4 

29 9 

29 3 

29 6 

29 7 

29 4 

29 4 

WIND SPEED 2H 

2 9 

2 7 

2 6 

i 9 

1. 4 

1 3 

1 3 

1. 3 

13 

1. 4 

1. 7 

1 9 

18 

SUNSHINE X 

44 

48 

SB 

66 

62 

96 

97 

37 

94 

92 

47 

49 

34 

TOT RADIATION 

3B6 

423 

479 

309 

479 

449 

492 

463 

460 

442 

401 

380 

443 

evapotransp 

IIS 

116 

144 

142 

136 

121 

126 

130 

126 

129 

110 

109 

1500 


TYRE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS 0 INTERM DAYS 31 WET DAYS : 334 

BEGIN HUMID ON 3 MAY 

HUMID PERIOD (334 DAYS) ENDS ON 3 APR 


Copyrighted material 



maldives 

Copyrighted material 



COUNTRY : MALDIVES • STATION MALE • NUMBER : 43333 






• 

LATITUDE 

4 

12 • 

LONGITUDE 

73 32 • 

ELEVATION 

2 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

37 

37 

47 

136 

231 

173 

216 

183 

284 

272 

191 

243 

2092 

TEMP AVERAGE 

27 3 

28 2 

28 B 

29 1 

20 2 

28 1 

27 6 

27 6 

27 2 

27 2 

27 2 

27 2 

27 8 

TEMP MEAN MAX 

29 7 

30 3 

31 3 

31 B 

30 6 

30 6 

30. 2 

30 1 

29 B 

29 6 

29 6 

29 6 

30 3 

TEMP MEAN MIN 

25 2 

26 0 

26 0 

26 4 

25. 8 

23 6 

23 1 

23. 1 

24. 3 

24 8 

24 7 

24 7 

25 3 

TEMP MEAN DAY 

20 3 

28. 9 

29. 7 

30 1 

29 1 

29 0 

28 6 

28 3 

28. 1 

28 1 

28 0 

28 0 

28 7 

TEMP MN NIGHT 

26 7 

27 4 

27 B 

2B 1 

27. 3 

27 2 

26 7 

26 7 

26 2 

26 3 

26 2 

26 2 

26 9 

VAPOUR PRESS 

28 7 

29 3 

30 7 

31 3 

32 1 

31 4 

30 8 

30 6 

30 8 

30. 8 

30 1 

29 2 

30 3 

WIND SPEED 2M 

2 9 

2 2 

1. 4 

i. 4 

2. 2 

3 2 

1 0 

2 2 

2 2 

2. 2 

1 0 

2 3 

2 2 

SUNSHINE X 

71 

80 

80 

67 

38 

39 

34 

37 

60 

39 

61 

61 

64 

TOT RADIATION 

4B6 

343 

364 

310 

439 

449 

433 

461 

483 

472 

437 

442 

480 

EVAPOTRANSP 

149 

146 

164 

149 

139 

139 

129 

139 

136 

137 

127 

133 

1687 


TYRE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAY9 79 INTERM DAYS : 22 MET DAYS 26 4 

• SEASON NR 1 

SEASON BEDIMS ON 29 MAR 

BEGIN HUMID ON 12 APR 

HUMID PERIOD (264 DAYS) ENDS ON I JAN 
END OF SEASON ON 9 JAN 
TOTAL LE NOTH OF SEASON IS 286 DAYS 


Copyrighted material 



nepal 

népal 

Copyrighted material 



COUNTRY NEPAL • STATION : DADELDHURA • NUMBER ; 44404 






• 

LATITUDE 

29. 

18 • 

LONGITUDE : 

80 35 • 

ELEVATION 

1863 N 


JAN 

FEB 

NAP 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

48 

39 

93 

40 

97 

206 

351 

305 

179 

60 

17 

24 

1379 

TEMP AVERAGE 

7. 6 

9 1 

13 4 

18 6 

20 9 

21 7 

20 9 

20 3 

19 3 

16 4 

11 2 

8 2 

13. 6 

TEMP MEAN MAX 

13 2 

19. 2 

19 4 

29. 8 

28 1 

27 9 

24 3 

24 2 

23 7 

21 9 

16 9 

14 0 

21 2 

TEMP NEAN MIN 

1 9 

3 0 

7. 3 

11. 3 

13. 7 

13. 9 

16 4 

14 3 

14 8 

10 9 

3 4 

2 4 

9 9 

TEMP NEAN DAY 

9 6 

11 3 

19 6 

21. 2 

23 9 

23 8 

21 9 

21 6 

20 8 

18 3 

13 l 

10 2 

17 6 

TEMP HN NIGHT 

3. 9 

7. 4 

11 9 

16 3 

18. 4 

19. 6 

18 9 

10 6 

17 4 

13 9 

e. 9 

9 3 

13 3 

VAPOUR PRESS 

6. 1 

6. 4 

7 7 

8 0 

10. 2 

18 1 

20 9 

20 2 

10 4 

11 0 

7. 4 

9 6 

117 

WIND SPEED 2N 

1 0 

1 2 

1. 4 

1. 7 

1 7 

1 9 

1 4 

1 2 

t. 1 

1 0 

0- 9 

0 9 

12 

SUNSHINE X 

68 

70 

67 

70 

66 

41 

32 

34 

45 

65 

79 

73 

39 

TOT RADIATION 

268 

396 

420 

300 

319 

390 

344 

335 

347 

366 

326 

282 

373 

EVAPOTRANSP 

32 

46 

03 

131 

190 

100 

88 

83 

76 

70 

40 

29 

938 


TYPE OF HUH ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 01 INTERN DAYS 110 WET DAYS 174 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 NAY 

BEGIN HUH ID ON 1 JUNE 
HUHID PERIOD <131 DAYS) ENDS ON 10 OCT 
END OF SEASON ON 3 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 167 DAYS 

• SEASON 2 

SEASON BEGINS ON 1 DEC 

BEGIN HUMID ON 23 DEC 

HUMID PERIOD < 43 DAYS) ENDS ON 4 FEB 
END OF SEASON ON 20 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 117 DAYS 

COUNTRY NEPAL • STATION HAMENDRA NAOAR • NUMBER 44403 






• 

LATITUDE 

29 02 • 

LONGITUDE : 

80 13 

• ELEVATION : 

176 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

23 

20 

20 

14 

33 

190 

294 

296 

103 

40 

8 

9 

1102 

TEMP AVERAGE 

16 2 

18 6 

24 1 

29 4 

31 9 

31 3 

29 3 

29 0 

30 0 

26 0 

20 3 

16. 4 

25 2 

TEMP NEAN MAX 

22 4 

23 0 

31 0 

30 0 

39 3 

37 3 

33 4 

32 0 

32 7 

31 9 

26 9 

22 6 

31. 2 

TEMP MEAN MIN 

10 3 

11 3 

16 4 

20 7 

23 7 

29 2 

29 2 

29 2 

29 2 

20 4 

14 1 

10 2 

19 0 

TEMP MEAN DAY 

18 6 

21 2 

26 9 

32 3 

34 3 

33 4 

30 a 

30 3 

30. 3 

27 8 

22 4 

18 3 

27. 3 

TEMP MN NIOHT 

14 6 

16 9 

21 8 

26 6 

28 B 

29 1 

27 7 

27 4 

27 4 

23 4 

17 9 

13 3 

22 9 

VAPOUR PREBS 

10 1 

11 2 

13 7 

14 1 

17 4 

28 4 

32 2 

31 7 

29 a 

19 7 

13 7 

10 2 

19 3 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 2 

1 4 

1 7 

1 7 

l 3 

1 4 

1 2 

1 1 

1 0 

0 9 

0 9 

1. 2 

SUNSHINE X 

79 

81 

00 

76 

68 

48 

41 

49 

39 

f-B 

81 

81 

67 

TOT RADIATION 

320 

399 

473 

330 

329 

433 

392 

390 

392 

378 

346 

304 

407 

EVAPOTRANSP 

31 

76 

137 

194 

211 

137 

128 

123 

123 

101 

62 

43 

1408 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 232 INTERN DAYS 19 WET DAYS 114 

« SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 30 NAY 

BEGIN HUMID ON 7 JUNE 

HUMID PERIOD <114 DAYS) ENDS ON 29 SEP 
END OF SEASON ON 10 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON 16 133 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY NEPAL 


* STATION K HA-JURA (NEPALOANJ) ♦ NUMBER : 44412 

• LATITUDE 20 06 • LONGITUDE 0134 • ELEVATION 190 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

20 

19 

21 

15 

31 

164 

323 

293 

196 

62 

3 

9 

1166 

TEMP AVERAGE 

14 4 

16. 6 

21. 4 

27 7 

30. 3 

30 3 

20 9 

28 6 

27 6 

23 3 

19 1 

14. 0 

23 7 

TEMP MEAN MAX 

22 2 

23 0 

31 1 

37 6 

37 3 

33 0 

33 1 

32 4 

at. 4 

30 0 

27. 3 

23 7 

30 7 

TEMP MEAN MIN 

6 3 

e l 

It. 7 

17 0 

23 0 

24 7 

24. 7 

24. 0 

23 7 

19 8 

10 6 

3 0 

16 6 

TEMP MEAN DAY 

17 2 

19 7 

23 0 

31. 3 

32 9 

32 2 

30. 4 

29 9 

20 9 

27. 2 

21 9 

17 8 

26 2 

TEMP MN NIGHT 

12 1 

14. 1 

18 3 

24 6 

27 a 

20 3 

27. 3 

27. 0 

23 9 

22. 0 

13 2 

10 6 

21 2 

VAPOUR PRESS 

It I 

12. 1 

14 0 

16 3 

20 3 

29 3 

32 1 

31. 9 

30 6 

21 B 

13 3 

12 0 

20 7 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 2 

1 4 

I 7 

1 7 

I 3 

1. 4 

1 2 

1 1 

1 . 0 

0. 9 

0 9 

1.2 

SUNSHINE X 

79 

81 

SO 

82 

77 

33 

46 

46 

31 

70 

83 

83 

70 

TOT RADIATION 

329 

402 

4B0 

361 

376 

461 

418 

396 

377 

392 

366 

324 

423 

EVAPOTRANSP 

40 

70 

124 

186 

203 

132 

132 

122 

103 

99 

63 

42 

1346 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 196 XNTERM. DAYS : 37 WET DAYS : 112 

» SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 31 MAY 

BEGIN HUMID ON 13 JUNE 
HUMID PERIOD <112 DAYS) ENDS ON 3 OCT 
END OF SEASON ON 19 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 141 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 1 JAN 
END OF SEASON ON 29 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 20 DAYS 


COUNTRY NEPAL ♦ STATION CULARtA • NUMBER 44413 






• 

LATITUDE 

28 

10 • 

LONGITUDE : 

81 21 • 

ELEVATION 

213 M 


JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

31 

20 

23 

16 

33 

183 

366 

334 

210 

69 

2 

7 

1298 

TEMP AVERAGE 

14 7 

16 9 

21 9 

20 1 

30 3 

30 2 

28 3 

28 2 

27 3 

23 4 

ip e 

13 4 

23 9 

TEMP MEAN MAX 

21. 6 

24 4 

30 1 

36 0 

37 0 

33 3 

32 2 

31 0 

31 4 

30 3 

26 7 

22 6 

30 0 

TEMP MEAN MIN 

7 0 

9 4 

13 7 

20 2 

23 6 

24 0 

24 7 

24 3 

23 2 

20 4 

12 8 

0 1 

17 0 

TEMP MEAN DAY 

17 2 

19 7 

24 9 

at. o 

32 7 

32 1 

29 0 

29 4 

20 7 

27 0 

22 l 

17 0 

26 0 

TEMP MN NIGHT 

12 7 

14 e 

19 4 

23 6 

20 0 

20 2 

27 0 

26 6 

23 6 

23 1 

16 6 

12 0 

21 6 

VAPOUR PRESS 

10 9 

12 0 

14 6 

13 9 

20 0 

29 0 

31. 9 

31 7 

30 2 

21. 4 

13 1 

11 7 

20 4 

WIND SPEED 2M 

1. 0 

1 2 

1 4 

1 7 

1 7 

1 3 

1. 4 

1 2 

t. 1 

1 0 

0 9 

0 9 

1 2 

SUNSHINE X 

78 

81 

80 

82 

77 

33 

46 

46 

31 

70 

03 

94 

69 

TDT RADIATION 

323 

402 

400 

361 

376 

461 

410 

396 

377 

391 

366 

321 

423 

EVAPOTRANSP 

48 

69 

127 

104 

199 

132 

129 

119 

104 

100 

63 

43 

1337 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 192 INTERN DAYS 36 WET DAYS : 117 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 30 HAY 

BEGIN HUMID ON 10 JWE 
HIR1ID PERIOD <117 DAYS) ENDS ON 3 OCT 
END OF SEASON ON 31 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 144 DAYS 
« SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 1 JAN 
END OF SEASON ON 30 JAN 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 29 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY NEPAL • STATION TULSIPUR • NUMBER 44414 

« LATITUDE 28 06 • LONGITUDE ; 82 18 • ELEVATION 729 N 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AOQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

27 

0 

0 

0 

9 

299 

403 

446 

243 

76 

0 

0 

1339 

TEMP AVERAGE 

12 9 

14 9 

20 I 

24 9 

27. 1 

27. 0 

29 7 

29 9 

24 6 

22 6 

17. 3 

13 3 

21 3 

TEMP MEAN MAX 

19 1 

22 4 

20 3 

33 0 

33 9 

32 0 

29 4 

29 2 

20 7 

27 6 

24 0 

20 2 

27 3 

TEMP MEAN MIN 

9 9 

7. 4 

11 0 

16 8 

20 3 

21 9 

22 0 

21 7 

20. 9 

17 9 

10 6 

6 3 

19 2 

*P MEAN DAY 

14 9 

17 7 

23 1 

27 9 

29 6 

2B B 

27 0 

26 8 

26 0 

24 3 

19 6 

13 6 

23 4 

TEMP MN NIGHT 

10. 6 

12 8 

17 6 

22 3 

24 8 

29 1 

24 3 

23 9 

22 9 

20 3 

14 2 

10 0 

19 I 

VAPOUR PRESS 

9 9 

10 3 

12 4 

13 6 

17 6 

25 5 

27 9 

27 8 

26 3 

18 4 

13. 0 

10 2 

17 7 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 2 

1 4 

1 7 

1 7 

1. 9 

1 4 

1 . 2 

1 . 1 

1 0 

0 9 

0 9 

1 2 

SUNSHINE X 

82 

90 

90 

90 

07 

41 

37 

39 

42 

70 

90 

90 

70 

TOT RADIATION 

337 

434 

923 

600 

629 

396 

370 

340 

336 

392 

382 

330 

423 

evapotransp 

42 

65 

129 

179 

109 

123 

107 

97 

06 

09 

56 

37 

1191 


TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 192 INTERM DAYS 42 WET DAYS 131 

• SEASON NR t 

SEASON BEGINS ON 29 MAY 

BEGIN HUMID ON 2 JUNE 
HUMID PERIOD (131 DAYS) ENDS ON 11 OCT 
END OP SEASON ON 23 OCT. 

TOTAL LENGTH OP SEASON IS 147 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 1 JAN 
END OP SEASON ON 27 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 26 DAYS 


COUNTRY NEPAL 




• 

STATION 

SURKHET 


« 

NUMBER 

44416 







• 

LATITUDE 

20 

36 * 

LONGITUDE : 

01 37 

♦ ELEVATION : 

720 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

69 

14 

42 

0 

48 

473 

606 

541 

318 

92 

0 

0 

2203 

TEMP AVERAGE 

11 3 

14 4 

19 0 

25 3 

20 1 

27 7 

26 5 

26 6 

29 3 

22 4 

13 9 

11 7 

21 2 

TEMP MEAN MAX 

18 7 

21 9 

27 6 

34 6 

35 8 

32. 9 

30 1 

30 9 

29 4 

20 4 

24 4 

20 0 

27 0 

TEMP MF AN MIN 

3 9 

6 9 

10 3 

16 0 

20 3 

22 0 

22 0 

22 6 

21 1 

16 4 

7. 4 

3 4 

14 9 

TEMP MEAN DAY 

14 0 

17 2 

22 1 

28 7 

30 9 

29 4 

27. 7 

27 9 

26 7 

24. 4 

18 8 

14. 9 

23 9 

TEMP MN NIGHT 

9 2 

12 3 

16 3 

22 4 

25 4 

29 9 

25 0 

24 9 

23 9 

19 7 

12 0 

7 8 

18 7 

VAPDUR PRESS 

8 8 

9 3 

11 6 

12 2 

15 3 

24 9 

20 1 

27 6 

29 0 

16 0 

U 6 

8 8 

16 7 

WIND SPEED 2M 

l 0 

1 2 

1 4 

1 7 

1 7 

1 9 

1 4 

1 2 

1 . 1 

1 0 

0 9 

0 9 

1 2 

3W9H I NE *4 

73 

70 

73 

BO 

73 

47 

44 

49 

94 

71 

00 

BO 

67 

TOT RADIATION 

309 

390 

497 

391 

966 

429 

407 

390 

390 

394 

340 

300 

412 

evapotransp 

37 

63 

113 

173 

193 

139 

120 

119 

101 

90 

99 

33 

1232 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 176 INTERN DAYS 29 WET DAYS 164 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 MAY 

BEGIN HUMID ON 29 MAY 

HUMID PERIOD (130 DAYS) ENDS ON 14 OCT. 

END OF SEASON ON 29 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 196 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 1 JAN 

BEGIN HUMID ON 4 JAN 

HUMID PERIOD ( 23 DAYS) ENDS ON 30 JAN 
END OP SEASON ON 2 FEB 
TOTAL LENOTM OP SEASON IS 33 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY NEPAL 




• 

STATION 

JUMLA 



• NUMBER 

44424 







• 

LATITUDE 

29 17 • 

LONGITUDE 

82 10 

• ELEVATION 

2300 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

37 

33 

41 

26 

36 

67 

173 

171 

91 

46 

1 

7 

733 

TEMP AVERAGE 

6 3 

7 3 

12 1 

13 6 

18 0 

19 7 

18 3 

18 2 

17 2 

14 2 

9 3 

6 9 

13 6 

TEMP MEAN MAX 

11 4 

13 2 

17 7 

23 4 

23 4 

23 7 

22 7 

22 3 

21 9 

20 0 

14 6 

12 0 

19 2 

TEMP MEAN MIN 

1. 1 

2 0 

6 4 

8 2 

10. 6 

13 6 

14 2 

14 1 

12 3 

8 3 

4 0 

1 7 

8 1 

TEMP MEAN DAY 

8 1 

9 7 

14 1 

18 6 

20. 7 

21 8 

20 0 

19 6 

10 0 

16 1 

11 1 

8 6 

IS 6 

TEMP MN NIGHT 

4 B 

6 0 

10 4 

13 4 

IB 3 

17 3 

16 8 

16 3 

13 2 

11 3 

6 9 

4 4 

11 6 

VAPOUR PRESS 

3 4 

3 6 

6 6 

7 0 

3 0 

16 0 

18 4 

17 9 

16. 1 

9 3 

6 3 

4. 8 

9 9 

WIND SPEED 2M 

1 0 

t 2 

1 4 

1 7 

1 7 

t 5 

I 4 

t. 2 

1 1 

1 0 

0 9 

0 9 

1 2 

SUNSHINE X 

70 

71 

69 

73 

71 

64 

43 

46 

39 

68 

79 

78 

66 

TOT RADIATION 

293 

339 

428 

313 

345 

322 

413 

393 

410 

378 

339 

293 

408 

EVAPOTRANSP 

30 

44 

01 

123 

148 

123 

95 

06 

79 

63 

37 

26 

941 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 148 

INTERN DAYS 101 

WET DAYS 

116 








• SEASON NR 

I 













SEASON BEGINS ON 

14 JUNE 












BEGIN 

HUMID 

ON 29 

JUNE 











HUMID 

PERIOD 

< S3 DAYS) ENDS ON 

22 9EP 









END OF SEASON ON 

27 OCT 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

19 133 

DAYS 











• SEASON NR 

2 













SEASON BEGINS ON 

23 DEC 












BEGIN 

HUMID i 

ON 2 

JAN 











HUMID 

PERIOD 

< 31 DAYS) ENDS ON 

2 FEB 









END OF SEASON ON 

I 7 MAR 












TOTAL LENOTH OF 

SEASON 

IS 82 

DAYS 











COUNTRY NEPAL 




• 

STATION 

DHUNGADHI 


• NUMBER : 

44426 







• 

LATITUDE 

20 

41 • 

LONGITUDE 

00 36 

• ELEVATION 

167 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

29 

22 

21 

14 

40 

271 

532 

407 

286 

86 

9 

7 

1744 

TEMP AVERAGE 

13 7 

18 0 

23 3 

29 0 

31. 2 

30 7 

2B 0 

20 7 

27 0 

23. 7 

20 2 

16 1 

24 6 

TEMP MEAN MAX 

22 2 

23 3 

31 2 

37 4 

38 • 

36 3 

32 6 

32 4 

32 0 

30 8 

26 7 

22 7 

30 7 

TEMP MEAN MIN 

9 3 

10. 6 

13 4 

20 6 

23 8 

23 1 

23 0 

24 9 

23 6 

20 6 

13 7 

9 4 

18 3 

TEMP MEAN DAY 

18 1 

20 7 

26 2 

32 1 

33 8 

32 7 

30 1 

30 0 

29 3 

27 4 

22 4 

10 3 

26 8 

TEMP MN NIOHT 

13 9 

13 9 

20 9 

26 3 

28 6 

28 7 

27 3 

27 1 

26 0 

23 4 

17 2 

13 0 

22 4 

VAPOUR PRESS 

10 0 

11. 1 

13 7 

13 9 

17 2 

20 4 

32 2 

31 7 

29 B 

19 6 

13 5 

10 1 

19 3 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 2 

1 4 

1 7 

1 7 

1 3 

1 4 

1 2 

1 1 

1 0 

0 9 

0 9 

1 2 

SUNSHINE X 

79 

BO 

80 

82 

76 

47 

63 

48 

46 

67 

B4 

04 

70 

TOT RADIATION 

326 

396 

478 

361 

371 

429 

300 

406 

334 

378 

360 

318 

424 

EVAPOTRANSP 

31 

73 

134 

196 

210 

149 

132 

123 

102 

101 

64 

47 

1406 


TYPE or HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DR V DAYS 189 INTERM DAYS 43 MET DAYS : 131 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 MAY 

BEGIN HUMID ON 2 JUNE 

HUMID PERIOD <131 DAYS) EN05 ON II OCT 
END OF SEASON ON 23 OCT 
TOTAL lENOTH OF SEASON IS 149 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 2 JAN 
END OF SEASON ON 29 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 27 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY NEPAL 


• STATION LUNIA • NUMBER 44432 

• LATITUDE 28 18 • LONGITUDE : 83 48 • ELEVATION 1642 N 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

23 

0 

40 

138 

401 

961 

1426 

1313 

392 

207 

0 

0 

3181 

TEMP AVERAGE 

0 7 

10 1 

14 6 

17. 6 

18 3 

19 6 

19 8 

19 8 

18 B 

16 9 

12 9 

? 8 

13 6 

TEMP MEAN MAX 

12 4 

14 0 

18 9 

22 0 

22. 4 

22. 6 

22. 3 

22 3 

21 3 

20 2 

16 3 

13. 3 

19 1 

TEMP MEAN MIN 

4 9 

6 2 

10 2 

13 2 

14 6 

16 6 

17 2 

17 0 

16. 0 

13 6 

9 2 

6 1 

12. 1 

TEMP MEAN DAY 

10 0 

11 3 

16 1 

19 2 

19 9 

20 7 

20 7 

20 7 

19 7 

18 0 

14 1 

11 0 

16 B 

TEW» MN NIGHT 

7 6 

9 0 

13 2 

16 2 

17 2 

18 3 

18 8 

18 6 

17 6 

13 4 

11 2 

8. 1 

14 3 

VAPOUR PRESS 

7 2 

7 6 

9 0 

10 2 

13. 1 

20 0 

22 0 

21. 7 

20 1 

13. 3 

9 2 

7. 2 

13. 4 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 2 

1 4 

1 7 

1 7 

1 3 

1 4 

1 2 

1 1 

1 0 

0. 9 

0. 9 

1 2 

SUNSHINE X 

73 

76 

74 

67 

48 

31 

27 

27 

43 

62 

76 

76 

37 

TOT RADIATION 

316 

364 

434 

4BB 

424 

343 

317 

300 

341 

360 

337 

298 

363 

evapotransp 

34 

48 

88 

113 

111 

82 

73 

70 

69 

69 

43 

31 

833 


TYPE OF WMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 104 INTERM. DAYS : 38 WET DAYS 203 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 19 MAR 

BEGIN HUMID ON 13 APR 

HUMID PERIOD <203 DAYS) ENDS ON 2 NOV 
END OF SEASON ON 7 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 233 DAYS 

• SEASON Nfi 2 

SEASON BEGINS ON 1 JAN 
END OF SEASON ON 29 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 20 DAYS 


COUNTRY NEPAL • STATION : POKHARA AIRPORT ♦ NUMBER 44434 






• 

LATITUDE 

28 

13 • 

LONGITUDE : 

B4. OO 

« ELEVATION : 

B27 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

56 

33 

66 

128 

343 

630 

938 

067 

413 

171 

0 

0 

3667 

TEMP AVERAOE 

12. 9 

14 3 

IS 9 

22 4 

23 7 

24 6 

24 9 

23 1 

24 1 

21 3 

16 0 

13 2 

20 2 

TEMP MEAN MAX 

18 8 

21 0 

26 3 

29 7 

3f | 

29 3 

29 0 

29 1 

27 9 

23 3 

22 0 

19 4 

23 7 

TEMP MEAN MIN 

6 9 

7 9 

11 8 

13 1 

17 0 

19 9 

20 8 

21 0 

20 3 

17 0 

10 0 

7 0 

14 7 

TEMP MEAN DAY 

13 0 

16 9 

21 7 

23 1 

25 0 

26 3 

26 4 

26 3 

23 4 

22 7 

10 8 

13 3 

22 2 

TEMP MN NIGHT 

11 1 

12 6 

16 9 

20 1 

21 7 

22 9 

23 3 

23 4 

22 5 

19 3 

14 l 

10 3 

18 2 

VAPOUR PRESS 

9 1 

9 0 

11 8 

13 0 

16 6 

24. 6 

27 1 

26 8 

23 2 

17 4 

12 2 

9 3 

16 9 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1. 2 

1 4 

1. 7 

1. 7 

1 3 

1 4 

1 2 

1 1 

1 0 

0 9 

0 9 

1 2 

SUNSHINE X 

71 

73 

70 

65 

49 

37 

33 

34 

43 

61 

76 

76 

5B 

TOT RADIATION 

305 

373 

437 

478 

429 

373 

339 

333 

350 

337 

338 

299 

370 

EVAPOTRANSP 

42 

61 

107 

140 

132 

106 

101 

96 

80 

81 

31 

37 

1042 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 57 INTERM DAYS 86 WET DAYS 222 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 JAN 

BEGIN HUMID ON 2 JAN 

HUMID PERIOD < 26 DAYS) ENDS ON 30 JAN 
BEGIN HUMID ON 19 APR 

HUMID PERIOD C 194 DAYS» ENDS ON 30 OCT. 

END OF SEASON ON 3 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 308 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY NEPAL 




• 

STATION 

PAPUAN I PUP 


• NUMBER : 

44435 







« 

LATITUDE 

27 04 ft 

LONGITUDE 

84. 98 

♦ ELEVATION 

119 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

9 

19 

32 

94 

203 

324 

294 

209 

99 

8 

9 

1224 

TEMP AVERAGE 

16 1 

IB ! 

23 0 

2B 0 

30 3 

29 9 

29 6 

26 7 

28 1 

26. 9 

21 6 

17 0 

24 8 

TEMP MEAN MAX 

23 2 

29 6 

31 9 

36 2 

36 7 

39. 0 

33 7 

32. B 

32 1 

32 1 

29 1 

24 9 

31 1 

TEMP MEAN MIN 

9 0 

10 6 

14 1 

19 7 

23 B 

24. 7 

29. 4 

24. 9 

24 1 

21 6 

14 1 

9 0 

10 4 

TEMP MEAN DAY 

18 7 

20 9 

26 3 

31 0 

32. 6 

31 7 

31 0 

30 1 

29 3 

28 6 

24 2 

19 6 

27 0 

TEMP MN NIGHT 

14 0 

19 9 

20 3 

23 3 

20 0 

28 0 

27 9 

26 9 

26 4 

24 9 

18 2 

13. 3 

22 4 

VAPOUR PRESS 

13 1 

14 0 

17 9 

23 2 

26. 4 

32 B 

34 2 

30 9 

32 0 

28 3 

20 6 

16 7 

24 2 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 9 

1 0 

1 3 

1 4 

1 1 

1 . 0 

0 9 

0 0 

0 6 

0. 5 

0 5 

0 9 

SUNSHINE X 

83 

03 

81 

70 

74 

92 

46 

46 

91 

73 

83 

84 

69 

TOT RADIATION 

349 

417 

490 

944 

960 

494 

417 

396 

3BO 

409 

369 

331 

426 

EVAPOTRANSP 

49 

66 

121 

169 

181 

139 

130 

121 

104 

103 

63 

39 

1283 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 223 INTERN DAYS 21 WET DAYS 121 

« SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 MAY 

BEGIN HUMID ON 3 JUNE 

HUMID PERIOD <121 DAYS) ENDS ON 2 OCT 
END OP SEASON ON ID OCT 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 142 DAYS 


COUNTRY NEPAL • STATION : TAULIMAWA • NUMBER 44436 






• 

LATITUDE: 

27 33 • 

longitude 

83 04 • 

ELEVATION 

94 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

14 

8 

13 

10 

49 

224 

393 

367 

187 

91 

0 

0 

1312 

TEMP AVERAGE 

15 4 

17 6 

22 7 

20 4 

30 3 

30 2 

28 9 

20 6 

27 B 

26 2 

20 B 

16 1 

24 4 

TEMP MEAN MAX 

22 5 

29 4 

31 2 

36 2 

36 9 

39 0 

32 5 

32 2 

31 8 

31 1 

27 9 

23 6 

30 9 

TEMP MEAN MIN 

B 2 

9 8 

14 1 

20 3 

24 1 

25 3 

25 3 

23 0 

23 8 

21 2 

13 6 

8 6 

18 3 

TEMP MEAN DAY 

10 0 

20 5 

23 8 

31 2 

32 5 

31. 9 

30 2 

29 9 

29 2 

27 8 

23 2 

IB 6 

26 6 

TEMP MN NIGHT 

13 3 

19 4 

20 1 

29 9 

28 2 

2B 4 

27 3 

27 I 

26 1 

23 9 

17 9 

12 6 

22 2 

VAPOUR PRESS 

116 

12 8 

13 6 

17 9 

22 1 

30 4 

32 8 

32 B 

31 3 

23 2 

16 5 

13 0 

21 6 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 2 

1 4 

1. 7 

1 7 

1 9 

1 4 

1 2 

1 1 

1 0 

0 9 

0 9 

1 2 

SUNSHINE X 

03 

Q5 

04 

04 

76 

92 

32 

90 

33 

75 

07 

B7 

73 

TOT RADIATION 

347 

422 

501 

573 

971 

454 

449 

416 

397 

415 

379 

337 

438 

EVAPOTRANSP 

92 

74 

134 

106 

192 

140 

130 

129 

109 

107 

69 

45 

1379 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 226 INTERM DAYS : 20 WET DAYS 119 

• 9EASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 MAY 

BEGIN HUMID ON 3 JUNE 
HUMID PERIOD <119 DAYS) ENDS ON 30 SEP 
END OF SEASON ON 13 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 139 DAYS 


Copyrighted material 



• NUMBER 44437 


COUNTRY NEPAL 


STATION BHAIRAUA AORI 






» 

LATITUDE 

27 

32 * 

LONGITUDE 

83 28 « 

ELEVATION 

120 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

B 

0 

4 

9 

32 

212 

391 

369 

216 

99 

0 

0 

1292 

TEMP AVERAGE 

19 3 

17 3 

21 6 

27 9 

29 7 

29 9 

28 6 

28 7 

26 9 

26 7 

21 6 

15 3 

24 1 

TEMP MEAN MAX 

22 B 

29 7 

30 9 

3ft 8 

36 7 

34 8 

32 3 

32 6 

31 8 

31 1 

28 7 

23 1 

30 6 

TEMP MEAN MIN 

7 7 

8 B 

12 2 

16 9 

22 6 

24 1 

24 9 

24 7 

22 0 

22 3 

14 9 

7 9 

17 9 

TEMP MF AN DAY 

IB 0 

20 4 

29 0 

31 1 

32 2 

31 4 

29 9 

30 0 

81 ft 

20 2 

24 0 

*7 9 

26 4 

TEMP MN NIGHT 

13 1 

14 8 

10 7 

29 0 

27 2 

27 9 

27 2 

27 0 

24 e 

24 7 

18 4 

11. 7 

21 7 

VAPOUR PRESS 

116 

12 7 

19 9 

17 4 

22 0 

30 2 

32 6 

32 6 

31 3 

23 1 

16 9 

13 0 

21 5 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 2 

1 4 

1. 7 

1 7 

1 9 

1 4 

1 2 

1 1 

1 0 

0 9 

0. 9 

1 2 

SUNSHINE X 

89 

B7 

96 

89 

79 

92 

91 

90 

92 

73 

07 

07 

73 

TOT RADIATION 

393 

429 

910 

978 

9B6 

494 

443 

416 

384 

408 

379 

337 

440 

EVAPOTRANSP 

93 

79 

128 

l BO 

200 

144 

139 

126 

101 

108 

72 

42 

1372 


TYPE OF NUN ID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 226 INTERN DAYS : 20 WET DAYS 119 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 HAY 

BEGIN HUMID ON 5 JUNE 

WJNID PERIOD Cl 19 DAYS) ENDS ON 2 OCT 
END OF SEASON ON IS OCT 
TOTAe LENGTH OF GEASDN 18 139 DAYS 


COUNTRY NEPAL 




• 

STATION 

BMA1RAWA 


• NUMBER 

44438 







• 

LATITUDE 

27 

31 « 

LONGITUDE 

83 27 

♦ ELEVATION 

109 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

10 

0 

6 

7 

39 

214 

393 

367 

218 

61 

0 

0 

1311 

TEMP AVERAGE 

14 3 

17 2 

22 4 

20 0 

30 0 

29 3 

28 8 

28 8 

27 7 

29 9 

20 8 

IS 8 

24 1 

TEMP MEAN MAX 

22 2 

24 7 

31 2 

■ft c' 

36 6 

34 6 

32 9 

32 9 

11 ù 

31 0 

28 2 

23 4 

30 4 

TEMP MEAN MIN 

6 3 

9 6 

13 6 

19 7 

23 4 

24 0 

29 0 

29 1 

23 B 

20. 7 

13 3 

0 1 

17 7 

TEMP MEAN DAY 

17 2 

19 9 

29 6 

31 0 

32 4 

31 2 

30 l 

30 1 

29 1 

27 6 

23 3 

IB 3 

26 3 

TEMP MN NIGHT 

12 0 

19 0 

19 7 

29 3 

27 7 

27 4 

27 3 

27 3 

26 1 

23. 9 

17 4 

12. 2 

21 7 

VAPOUR PRESS 

11 7 

12 8 

19 6 

17 9 

25 1 

30 2 

32 6 

32 6 

31 9 

23 2 

16 6 

13 0 

31 6 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 2 

1 4 

1 7 

1 7 

1 9 

1 4 

1 2 

l 1 

1 0 

0 9 

0 9 

1. 2 

SUNSHINE X 

84 

87 

B9 

B9 

79 

92 

91 

90 

92 

73 

07 

87 

73 

TOT RADIATION 

390 

429 

909 

978 

986 

494 

443 

416 

384 

408 

379 

337 

439 

EVAPOTRANSP 

40 

72 

132 

189 

198 

143 

136 

127 

106 

104 

69 

49 

1369 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 224 INTERM DAYS 20 WET DAYS 121 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 MAY 

BEGIN HUMID ON 4 JUNE 
HUMID PERIOD (121 DAYS) ENDS ON 3 OCT 
END OF SEASON ON 17 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 141 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY NEPAL • STATION : SINARA AIRPORT • NUMBER 44449 






• 

LATITUDE 

27 

10 * 

LONGITUDE : 

84 39 

• ELEVATION 

137 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

7 

22 

43 

76 

303 

491 

444 

314 

7B 

7 

1 

1000 

T tMP AVERAGE 

19 1 

17 0 

22 0 

27 4 

29 2 

29. 7 

28 8 

28. 7 

27 8 

23 B 

20 9 

16 I 

24 0 

TEMP MEAN MAX 

22 8 

23 0 

30. 8 

33. 6 

34. 9 

33 9 

32 O 

32. 3 

31 3 

30 B 

20 3 

24 3 

30 2 

TEMP MEAN MIN 

7 4 

0 9 

13 2 

19 2 

23. 4 

23. 4 

23 3 

23 1 

24 0 

20 7 

13 3 

7 B 

17 8 

TEMP MEAN DAY 

17 9 

19 9 

23 2 

30 4 

31. 2 

31 2 

29 9 

30 0 

29 1 

27 3 

23 4 

18 8 

26 2 

TEMP MN NIGHT 

12 9 

14 6 

19 3 

24 9 

27 2 

28 1 

27 3 

27 2 

26 2 

23 3 

17 6 

12 3 

21 8 

VAPOUR PRESS 

12 4 

13 3 

16 2 

19 1 

24 6 

30 7 

32 4 

32 8 

31. 7 

24 6 

17 8 

14 4 

22 9 

WIND SPEED 2M 

! 0 

1 2 

1 4 

1 7 

1, 7 

1 3 

1 4 

1 2 

1 1 

t 0 

0 9 

0 9 

l 2 

SUNSHINE t 

83 

84 

80 

76 

69 

46 

33 

30 

46 

69 

84 

BS 

69 

TOT RADIATION 

349 

420 

483 

334 

334 

422 

464 

416 

337 

393 

372 

333 

423 

EVAPOTRANSP 

30 

71 

126 

176 

172 

137 

141 

126 

101 

100 

67 

44 

1311 


TYPE OF MUM 10 SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 211 INTERN DAYS 20 WET DAYS 134 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 19 MAY 

BEGIN NUN ID ON 29 NAY 

HUMID PERIOD C 1 34 DAYS) ENDS ON 10 OCT 
END OF SEASON ON 20 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 154 DAYS 


COUNTRY NEPAL • STATION BMAKTAPUR • NUMBER 44430 






• 

LATITUDE 

27 

40 • 

LONOITUDE 

65 26 • 

ELEVATION 

1330 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

29 

20 

42 

97 

90 

240 

399 

329 

164 

69 

17 

13 

1453 

TEMP AVERAGE 

10 9 

12 0 

16 2 

20 4 

22 1 

23 3 

22 0 

22 6 

21 7 

19 6 

19 0 

11 3 

10 1 

TEMP MEAN MAX 

16 4 

IB 3 

22 9 

27 0 

20 0 

27 9 

26 9 

26 4 

29 9 

24 8 

21 2 

17. 0 

23 6 

TEMP MEAN MIN 

4 9 

9 7 

9 9 

13 B 

16 2 

16 6 

19 0 

16 7 

17 5 

14 3 

8 7 

3 1 

12 6 

TEMP MEAN DAY 

12 6 

14 3 

18 7 

22 8 

24 2 

24 9 

24 1 

23 9 

23 2 

21 3 

17 1 

13 6 

20 t 

TEMP MN NIOHT 

8 7 

10 2 

14 2 

18 3 

20 1 

21 6 

21 3 

21 0 

19 9 

17 2 

12 1 

8 5 

16 1 

VAPOUR PRESS 

8 2 

8 7 

10 4 

11 9 

19 4 

21 8 

23 8 

23 7 

22 2 

19 4 

10 9 

0 6 

15 1 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 2 

1 4 

1 7 

1 7 

1 9 

1 4 

1 2 

1 1 

1 0 

0 9 

0 9 

1 2 

SUNSHINE V. 

72 

73 

69 

66 

90 

37 

32 

33 

47 

63 

79 

76 

38 

TOT RADIATION 

313 

379 

436 

484 

476 

374 

343 

331 

361 

369 

341 

303 

376 

EVAPOTRANSP 

38 

94 

99 

128 

132 

104 

93 

87 

B3 

78 

90 

33 

977 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 133 INTERN DAYS 94 WET DAYS 138 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 6 NAY 

BEGIN HUMID ON 23 MAY 

HUMID PERIOD <130 DAYS) ENDS ON 10 OCT 
END OF SEASON ON 3 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 181 DAYS 

♦ SEASON NR 2 

SEASON BECINS ON 29 DEC 
END OF SEASON ON 18 FEB 
TOTAL LENQTH OF SEASON IS 51 DAY6 


Copyrighted material 



COUNTRY NEPAL 


• STATION KATHMANDU AIRPORT ♦ NUMBER 44434 






• 

LATITUDE 

27 

42 • 

LONGITUDE 

83 22 • 

ELEVATION 

1367 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

20 

16 

32 

47 

87 

233 

343 

314 

132 

39 

B 

4 

1319 

TEMP AVERAGE 

9 6 

11. 2 

13 4 

19 2 

21 3 

23 2 

23 3 

23 3 

21 9 

19 3 

14 0 

10. 1 

17. 7 

TEMP MEAN MAX 

16 e 

19 0 

23 7 

26 6 

27. 4 

27 3 

26 8 

27 1 

23 8 

24 7 

21 2 

10 2 

23 7 

TEMP MEAN MIN 

2 3 

3 4 

7 1 

11. B 

13 6 

18 8 

19 8 

19. 3 

17. 9 

13 9 

6 7 

2 0 

11 6 

TEMP MEAN DAY 

12 2 

14 1 

18 4 

21. 9 

23 6 

24 7 

24 3 

24 6 

23 2 

21. 1 

16 4 

12 0 

19 0 

TEMP MN NIGHT 

7. 3 

9 0 

12 9 

16. 0 

19 3 

21. 6 

21 9 

21 7 

20 2 

16 9 

10 7 

6 4 

13 4 

VAPOUR PRESS 

7 9 

0 7 

11. 2 

12. 1 

16. 2 

22 7 

22 9 

22 0 

21 8 

16 2 

112 

B 2 

13 2 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 7 

0 0 

1. 0 

1. 1 

1 0 

0 8 

0 7 

0 3 

0 3 

0 4 

0 4 

0 7 

SUNSHINE X 

74 

73 

71 

68 

60 

30 

32 

33 

49 

69 

77 

78 

60 

TOT RADIATION 

319 

386 

443 

494 

487 

379 

343 

331 

370 

376 

347 

310 

382 

EVAPOTRAN6P 

32 

47 

86 

114 

123 

100 

94 

90 

83 

72 

43 

27 

911 


TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 164 INTERM DAYS 66 WET DAYS 133 

• SEA50N NR 1 

SEASON BEGINS ON 8 MAY 

BEGIN HUMID ON 36 MAY 

HUMID PERIOD (133 DAYS) ENDS ON 8 OCT 
END OF SEASON ON 27 OCT 
TOTAL LENGTH OF 5EAS0N IS 172 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 2 JAN 
END OF SEASON ON 31 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 29 DAYS 


COUNTRY NEPAL 




• 

STATION 

BUTUAL 



• NUMBER : 

44435 







• 

LATITUDE 

27 

42 « 

LONGITUDE : 

83 20 

• ELEVATION 

203 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

11 

24 

27 

79 

436 

764 

713 

429 

131 

10 

3 

2662 

TEMP AVERAGE 

17 3 

19 1 

24 6 

29 0 

30 9 

30 1 

20 3 

20 6 

27 6 

26 3 

22 4 

18 4 

23 3 

TEMP MEAN MAX 

22 4 

24 7 

30 I 

33 6 

36 0 

34 0 

31 6 

31 8 

30 9 

30 3 

27 3 

23 3 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

12 3 

13 4 

10 3 

23 9 

23 8 

26 1 

23 4 

23 4 

24 2 

22 2 

17 9 

13 4 

20 7 

TEMP MEAN DAY 

19 3 

21 1 

26 8 

31 9 

32 7 

31 3 

29 6 

29 7 

20 7 

27 6 

24 1 

20 0 

26 9 

TEMP MN NIGHT 

16 0 

17 4 

22 7 

27 9 

29 2 

20 6 

27 3 

27 3 

26 1 

24 4 

20 2 

16 ! 

23 6 

VAPOUR PRESS 

11 4 

11 9 

12 7 

13 6 

19 7 

29 3 

31 3 

30 7 

29 1 

20 9 

13 0 

12 3 

19 9 

WIND SPEED 2M 

1 0 

I 2 

1 4 

1 7 

1 7 

1 3 

1 4 

1 2 

1 1 

1 0 

0 9 

0 9 

1 2 

SUNSHINE X 

77 

00 

78 

70 

71 

44 

44 

42 

44 

66 

80 

81 

69 

TOT RADIATION 

328 

403 

473 

343 

344 

412 

406 

376 

347 

380 

336 

319 

407 

EVAPOTRANSP 

33 

73 

132 

171 

187 

139 

127 

119 

101 

104 

71 

30 

1329 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 173 INTERM DAYS 47 WET DAYS 143 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 19 MAY 

BECtN HUMID ON 28 MAY 

HUMID PERIOD (143 DAYS) ENDS ON 18 OCT 
END OF SEASON ON 29 OCT 
TOTAL LENCTH OF SEASON IS 163 DAYS 

♦ SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 2 JAN 
END OF SEASON ON 29 JAN 
total LENCTH OF SEASON IS 27 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : NEPAL 


• STATION : TAN SEN • NUMBER : 44460 






• 

LATITUDE: 

27. 

32 * 

LONGITUDE : 

83. 32 • 

ELEVATION 

1067 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

39 

27 

36 

47 

90 

atfc 

400 

437 

228 

106 

1 

7 

17B6 

TEMP AVERAGE 

10. 8 

12 6 

17. 0 

22 2 

24. 1 

24 6 

23 9 

23 7 

22 6 

20 7 

13 7 

11 8 

19 2 

TEMP MEAN MAX 

17. 2 

19 3 

24 2 

29 0 

30 0 

29 3 

27. 3 

27. 4 

26 8 

23 3 

22 3 

18 7 

24 8 

TEMP MEAN MIN 

4. 4 

3 a 

9. 7 

13. 4 

18 2 

19 9 

20 2 

19. 9 

18 7 

13 8 

9 0 

4. 9 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

13. 2 

13 0 

19 6 

24. 7 

26. 2 

26 3 

23 1 

23. 0 

24 2 

22. 3 

17 9 

14 1 

21 1 

TEMP MN NIGHT 

9 0 

10 6 

14 8 

20 0 

22 1 

22 9 

22 4 

22. 1 

21 0 

18. 3 

12. 6 

a 6 

17- 1 

VAPOUR PRESS 

8 3 

9 1 

10 9 

12 1 

13. 3 

23 1 

23 6 

23 3 

23 7 

16. 1 

11. 2 

0 7 

13 8 

MIND SPEED 2M 

1 0 

1. 2 

t 4 

1 7 

1.7 

t. 3 

1 4 

1. 2 

1 1 

1. 0 

0. 9 

0 9 

1.2 

SUNSHINE It 

70 

73 

70 

68 

39 

35 

36 

33 

39 

36 

79 

78 

5B 

TOT RADIATION 

306 

378 

440 

494 

481 

363 

364 

331 

324 

341 

332 

310 

374 

EVAPOTRANSP 

38 

36 

100 

138 

144 

107 

10O 

90 

79 

79 

33 

33 

1019 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 149 INTERN DAYS 43 WET DAYS : 171 

• SEASON NR : I 

SEASON BEGINS ON 13 MAY 

BEGIN HUMID ON 26 MAY 

HUMID PERIOD <130 DAYS) ENDS ON 23 OCT 
END OF SEASON ON 1 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 172 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 29 DEC 

BEGIN HUMID ON 3 JAN 

HUMID PERIOD < 21 DAYS) ENDS ON 24 JAN 
END OF SEASON ON 11 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 44 DAYS 


COUNTRY NEPAL 




# 

STATION 

OKHALDHUNGA 


• NUMBER 

44462 







• 

LATITUDE 

27. 

IB « 

LONGITUDE I 

86 30 

• ELEVATION 

1720 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JW 

JtA- 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

26 

13 

46 

82 

166 

407 

476 

393 

211 

83 

0 

0 

1909 

TEMP AVERAGE 

9 4 

11 1 

13 6 

18 6 

19 4 

20 4 

20 3 

20 3 

19 3 

17 9 

13 7 

10 9 

16 4 

TEMP MEAN MAX 

13 8 

13 e 

20 3 

23 2 

23 e 

23 9 

23 3 

24 0 

22 6 

21 9 

21 9 

13 6 

20 9 

TEMP MEAN MIN 

4 9 

6 3 

10. 6 

14. 0 

13 0 

16 9 

17 2 

16. 9 

16 0 

13 8 

9 3 

6 1 

12 3 

TEMP MEAN DAY 

11 0 

12. 8 

17 4 

20 3 

21. 0 

21 7 

21 3 

21 7 

20 4 

19 2 

17 a 

12 3 

18 1 

TEMP MN NIGHT 

8 1 

9 7 

14 0 

17 1 

17 9 

19 1 

19 1 

19 0 

17 9 

16. 0 

12 9 

8 7 

13 0 

VAPOUR PRESS 

7. 6 

7 . 7 

9. 3 

11. 2 

13. 7 

20 8 

21 6 

21 8 

20 2 

14 7 

IS 0 

9 0 

14 2 

WIND SPEED 2M 

1 9 

2 7 

3. 1 

3. 9 

3. 0 

2. 6 

2 2 

1 9 

2 0 

1 7 

1 6 

1 4 

2 3 

SUNSHINE X 

73 

76 

68 

61 

46 

32 

36 

32 

41 

60 

79 

79 

57 

TOT RADIATION 

318 

391 

433 

460 

413 

347 

364 

326 

334 

338 

333 

315 

366 

EVAPOTRANSP 

43 

65 

109 

139 

118 

89 

90 

81 

73 

76 

39 

35 

977 


TYPE OF HUMID SEASON SEABON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 134 INTERN DAYS 69 WET DAYS 162 

• SEASON 1 

SEASON BE01NS ON 9 APR 

BE01N HUMID ON B MAY 

HUMID PERIOD <162 DAYS) ENDS ON 17 OCT. 

END OF SEASON ON 30 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEABON IS 204 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BE OINS ON 2 JAN 
END OF SEABON ON 29 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEABON IS 27 DAYB 


Copyrighted material 



COUNTRY NEPAL • 6TATI0N : BM0lP»UR • NUMBER 44463 






» 

LATITUDE 

27 

11 « 

LONGITUDE 

07 03 « 

ELEVATION 

1595 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

20 

15 

23 

61 

114 

234 

279 

266 

164 

74 

16 

15 

1281 

TEMP AVERAGE 

9 8 

11 4 

16 1 

18 7 

19 4 

20 7 

20 9 

21 0 

19. 9 

18 4 

14 7 

11 2 

16 8 

TEMP MEAN MAY 

13. 4 

15 3 

20 4 

22 6 

22 6 

23 4 

23 4 

23 8 

22 8 

21 8 

18 9 

15 2 

20. 3 

TEMP MEAN MIN 

6 2 

7 5 

11 7 

14 8 

16 1 

18 0 

18 3 

18 1 

17 0 

14 9 

10 5 

7 1 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

11 1 

12 8 

17 6 

20 1 

20 r : 

21 7 

21 8 

21 9 

20 9 

19 5 

16 1 

12 5 

18. 1 

TEMP MN NIGHT 

8 0 

10 3 

14 7 

17. 5 

18 2 

If f 

19 9 

19. 8 

18 7 

16 8 

12 8 

9 3 

15 5 

VAPOUR PRESS 

8 0 

0 6 

10. 1 

12 1 

17 3 

20 b 

2 i e 

22. 2 

21 0 

15 4 

11 6 

9 5 

14 9 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1. 2 

1 4 

1 7 

1 7 

1 5 

1 4 

1 2 

1 1 

1 0 

0 9 

0. 9 

1 2 

SUNSHINE X 

74 

76 

74 

65 

55 

38 

35 

36 

47 

62 

75 

76 

59 

TOT H ADI AT ION 

322 

391 

459 

480 

460 

379 

358 

346 

361 

366 

343 

308 

3B1 

EVAPOTRANSP 

37 

52 

93 

113 

111 

93 

90 

84 

76 

73 

47 

32 

901 


TYPE OF HUH ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 125 INTERM DAYS 8B WET DAYS 152 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 APR. 

BEGIN HUMID ON 16 NAY 

HUH ID PERIOD <152 DAYS» ENDS ON 15 OCT 
END OF SEASON ON 4 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 206 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 21 DEC 
END OF SEASON ON 24 JAN 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 34 DAYS 


COUNTRY NEPAL 




• 

STATION 

KHUM ALTAR 


« NUMBER 

44464 







• 

LATITUDE 

27. 

39 ♦ 

LONGITUDE 

85 20 

• ELEVATION 

1350 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

sAJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

15 

13 

26 

38 

72 

190 

291 

266 

127 

48 

5 

1 

1100 

TEMP AVERAGE 

9 2 

10 8 

14 6 

17 9 

20 9 

22 9 

23 3 

22 9 

22 1 

18 3 

13 3 

9 6 

17 1 

TEMP MEAN MAY 

16 3 

18 6 

23 1 

26 3 

27 1 

27 3 

26 9 

26 6 

26 0 

24 0 

20 9 

17 7 

23 4 

TEMP MEAN MIN 

2 1 

2 7 

6 0 

9 5 

14 6 

10 4 

19 7 

19 2 

18 1 

12. 6 

5. 7 

1. 4 

10 8 

TEMP MEAN DAY 

ne 

13 7 

17 7 

21 O 

23 1 

24 5 

24 6 

24 2 

23 4 

20. 2 

15 9 

12 3 

19 4 

TEMP MN NI ONT 

7 2 

8 4 

12 0 

15. 2 

18 7 

21 3 

21 9 

21 4 

20 4 

15 7 

9 9 

5 8 

14 8 

VAPOUR PRESS 

8 1 

8 7 

10 3 

11. 9 

15 5 

21 8 

23 7 

23 7 

22 1 

15 4 

10 8 

a 6 

15 0 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 3 

1 3 

1 A 

1 5 

1. 5 

1 3 

1 3 

1 1 

1 1 

1. 0 

1 . o 

1 2 

SUNSHINE X 

76 

76 

73 

70 

63 

42 

34 

36 

52 

68 

7B 

79 

62 

TOT RADIATION 

325 

309 

454 

504 

502 

401 

353 

346 

383 

388 

350 

314 

392 

EVAPOTRANSP 

35 

50 

93 

120 

130 

107 

98 

92 

89 

75 

48 

29 

966 


TYPE OF HUNIO SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 206 INTERN DAYS 38 WET DAYS 121 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 15 MAY 

BEGIN HUMID ON 30 MAY 

HUMID PERIOD C121 DAYS) ENDS ON 28 SEP 
END OF 6EAS0N ON 21 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 159 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY NEPAL 


♦ STATION : RAMP UR 


• NUMBER : 44465 


• LATITUDE: 27.37 • LONGITUDE 84.25 • ELEVATION 256 N 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sMN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

25 

21 

19 

38 

87 

338 

449 

4B6 

290 

91 

16 

2 

1870 

TEMP AVERAGE 

14. 6 

16. 5 

21 3 

27. 0 

29 0 

26 6 

26 3 

28 3 

27 2 

24 9 

17 0 

15 3 

23. 2 

TEMP MEAN MAX 

22 2 

25 0 

31. 3 

35. 5 

36 0 

33. 7 

31 9 

32 4 

31. 3 

30 3 

26 3 

23 0 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

7. 0 

8 0 

11. 2 

18 5 

22 0 

23 5 

24 6 

24. 2 

23 0 

19 5 

7 6 

7. 6 

16 4 

TEMP MEAN DAY 

17 4 

19 6 

24 9 

30 1 

31 5 

30 4 

29 5 

29 7 

28 6 

26 7 

20 1 

17 9 

25 6 

TEMP MN NIGHT 

12 4 

14. 1 

18. 2 

24 3 

26 6 

26 8 

26 8 

26 6 

25 4 

22 5 

12. 7 

11. 7 

20 7 

VAPOUR PRE6S 

12. 8 

13. 6 

16. 3 

18. 3 

23. 7 

31. 1 

31 3 

32 4 

30 9 

25 2 

16 7 

13 2 

22 1 

WIND SPEED 2M 

0. 8 

0 9 

1. 1 

1 3 

1. 4 

1. 1 

0 9 

0. 8 

0 7 

0. 6 

0. 5 

0 5 

0 9 

SUNSHINE X 

79 

80 

81 

77 

67 

46 

51 

54 

46 

66 

01 

85 

6B 

TOT RADIATION 

335 

404 

488 

538 

523 

422 

444 

436 

356 

380 

360 

331 

410 

EVAPOTRANSP 

43 

63 

115 

163 

171 

126 

131 

126 

96 

90 

47 

30 

1209 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PER IOO 

DRY DAY9 164 INTERN DAYS : 62 WET DAYS 139 

• SEASON NR | 

SEASON BEGINS ON 17 HAY 

BEGIN HUMID ON 28 MAY 

HUMID PERIOD <139 DAYS) ENDS ON 14 OCT 

END OF SEASON ON 7 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 174 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 3 JAN 
END OF SEASON ON 30 JAN 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 27 DAYS 


COUNTRY : NEPAL • STATION : METAUDA • NUMBER 44466 






• 

LATITUDE 

27 

26 • 

LONGITUDE : 

85 03 • 

ELEVATION 

466 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

3 

23 

50 

92 

387 

626 

567 

399 

95 

3 

0 

2254 

TEMP AVERAGE 

14 7 

16 8 

21 3 

25 9 

27 5 

27 6 

26 9 

26 7 

25 8 

24 4 

19 5 

15 4 

22 7 

TEMP MEAN MAX 

21 2 

24. 1 

29 0 

32 9 

33 4 

31 9 

30 4 

30 4 

29 5 

29 3 

26 2 

22 2 

28 4 

TEMP MEAN MIN 

8 1 

9 5 

13 6 

18 8 

21 5 

23 2 

23 4 

23 0 

22 0 

19 4 

12 8 

8 5 

17. 0 

TEMP MEAN DAY 

17. 1 

19. 5 

24. 1 

20 4 

29 6 

29 1 

28 1 

2B 0 

27 l 

26 0 

21 8 

17 7 

24 7 

TEMP MN NIGHT 

12 8 

14 7 

19 0 

23 6 

25 4 

26 0 

25 5 

25 2 

24 2 

22 1 

16 5 

12 2 

20 6 

VAPOUR PRESS 

10 8 

11. 7 

14 1 

16 2 

20 6 

27 8 

29 8 

29 e 

28 6 

21 2 

15 2 

12 0 

19 8 

HIND SPEED 2M 

1 0 

1. 2 

1. 4 

1 7 

1 7 

1 5 

1 4 

1 2 

1 l 

1 0 

0 9 

0 9 

1 2 

SUNSHINE X 

00 

81 

78 

75 

70 

46 

41 

41 

45 

70 

01 

81 

66 

TOT RADIATION 

338 

408 

476 

529 

339 

422 

390 

371 

352 

396 

361 

320 

409 

EVAPOTRANSP 

49 

70 

122 

161 

166 

128 

116 

107 

92 

97 

63 

43 

1214 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 206 INTERH DAY6 IS NET DAYS 141 

• BEABON NR 1 

SEASON BEGINS ON 16 MAY 

BEQIN HUMID ON 26 MAY 

HUMID PERIOD <141 DAYS) ENDS ON 14 OCT 
END OF SEASON ON 22 OCT 
TOTAL LENOTH OF SEABON IS 159 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY NEPAL 


• STATION DMULIKMEL 


• NUMBER 44467 






• 

LATITUDE 

27 

37 * 

LONGITUDE 

89 33 t 

ELEVATION 

1992 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

29 

21 

32 

90 

03 

260 

367 

397 

109 

79 

8 

2 

1469 

TEMP AVERAGE 

4 2 

10 0 

19 0 

10 9 

20. 7 

21 0 

21 9 

21 4 

20 4 

18 3 

13 7 

10 2 

16 8 

TEMP MEAN MAX 

19 2 

17 1 

21 0 

29 9 

26 9 

26 3 

29 2 

29 2 

24 9 

23 4 

20 0 

16 6 

22 3 

TEMP MEAN MIN 

3 1 

4 4 

6 2 

12 3 

14 9 

17 3 

17 8 

17 9 

16 3 

13 1 

7 4 

3 8 

11 3 

TEMP MEAN DAY 

11 4 

13. 1 

17 9 

21 3 

22 8 

23 4 

22 0 

22 7 

21. 8 

20 0 

19 8 

12 4 

18 8 

TEMP MN NIGHT 

7 4 

8. 9 

12 9 

16 B 

18 7 

20 2 

20 1 

19 B 

18 7 

19 9 

10 8 

7 2 

14 8 

VAPOUR PRESS 

7 7 

8 2 

9 7 

11 3 

14 8 

20 6 

22 9 

22 4 

20 9 

14 3 

10 2 

8 1 

14 2 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 2 

1 4 

1 7 

1. 7 

1 9 

1 4 

1. 2 

1 1 

1 0 

0 9 

0 9 

1 2 

sunshine x 

73 

74 

71 

67 

60 

36 

32 

32 

43 

62 

77 

79 

59 

TOT RADIATION 

317 

382 

443 

4B9 

487 

369 

343 

326 

343 

369 

347 

314 

377 

EVAPOTRANSP 

39 

90 

92 

122 

120 

98 

B8 

82 

76 

74 

47 

31 

923 


TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 161 INTERM DAYS 62 WET DAYS 142 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 MAY 

BEGIN WMID ON 26 MAY 

HUMID PERIOD (142 DAYS) ENDS ON 19 OCT 
END OP SEASON ON 31 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 172 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON I JAN 
END OF SEASON ON 2 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 32 DAYS 


COUNTRY NEPAL 




• 

STATION 

TAP LE JUNG 


♦ NUMBER 

44474 







• 

LATITUDE: 

27 

21 • 

LONGITUDE 

07 40 

• ELEVATION ; 

1732 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

26 

36 

66 

78 

106 

335 

407 

413 

208 

99 

21 

13 

1608 

TEMP AVERAGE 

8 7 

10 1 

14 4 

17 4 

IB 6 

20 9 

20 B 

20 7 

19 6 

17 6 

13 1 

9 8 

15 9 

TEMP MEAN MAX 

12 9 

14 7 

19 7 

22 2 

22 9 

23 9 

23 8 

24 1 

22 9 

21 8 

17 9 

14 4 

20 1 

TEMP MEAN MIN 

4 4 

9 9 

9 1 

12 3 

14 3 

17 1 

17 a 

17 3 

16. 2 

13 3 

8 2 

5 2 

11 7 

TEMP MEAN DAY 

10 2 

11 8 

16 3 

19 1 

20 2 

21 7 

21 9 

21 9 

20 7 

19 0 

14 7 

11. 4 

17 4 

TEMP HN NIGHT 

7 4 

8 8 

12 8 

19. 8 

17 1 

19 3 

19 6 

19 3 

18 1 

13 6 

10 9 

7 7 

14 4 

vapour press 

7 2 

7 7 

9 7 

11 6 

16 0 

20 4 

21. 8 

21 7 

19 9 

13 0 

10 3 

8 4 

14 0 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 2 

1 4 

1 7 

1 7 

1. 9 

1 4 

1. 2 

1. 1 

1 0 

0 9 

0 9 

1 2 

SUNSHINE X 

73 

71 

64 

62 

36 

32 

32 

33 

41 

97 

74 

76 

96 

TOT RADIATION 

318 

373 

416 

469 

469 

347 

343 

331 

334 

346 

339 

307 

365 

EVAPOTRANSP 

35 

49 

83 

106 

110 

07 

86 

81 

73 

72 

43 

30 

835 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 49 INTERM DAYS 199 WET DAYS 161 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 DEC 

BEGIN HUMID ON 18 MAY 

HUMID PERIOD (161 DAYS) ENDS ON 26 OCT 
END OF SEASON ON 12 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 320 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : NEPAL • STATION : DHANHUTA • NUMBER 44477 






• 

LATITUDE 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

9 

13 

17 

41 

67 

TEMP AVERAGE 

11 4 

13 1 

17 6 

21 0 

22 6 

TEMP MEAN MAX 

17 7 

19 6 

24 9 

27 8 

28 2 

TEMP MEAN MIN 

5 1 

6 5 

10 2 

14 2 

17 0 

TEMP MEAN DAY 

13 7 

15 5 

20 2 

23 5 

24 6 

TEMP MN NIGHT 

9 6 

ii. 2 

15 3 

18 8 

20 7 

VAPOUR PRESS 

9 9 

9 5 

10 7 

15 0 

17 2 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 2 

1 4 

1. 7 

1. 7 

SUNSHINE X 

77 

76 

75 

69 

64 

TOT RADIATION 

335 

395 

466 

500 

507 

EVAPOTRAN8P 

39 

59 

106 

127 

137 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 

DRY DAYS 200 

INTERM DAYS 

82 

WET DAYS 

• SEASON NR 

1 






SEASON BEGINS ON 18 MAY 

BEGIN HUHID ON 31 KAY 

HUMID PERIOD ( 83 DAYS) ENDS ON 22 AUG 
END OF SEASON ON 30 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 163 DAYS 


26 59 • LONGITUDE 87 21 * ELEVATION 1445 K 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

186 

241 

127 

92 

68 

3 

3 

867 

23 9 

23 7 

23 5 

22 6 

20 7 

16 3 

12 5 

19 1 

26 2 

27 3 

27 3 

26 7 

25 6 

22 8 

19 l 

24 6 

19 5 

20 0 

19 7 

18 A 

15 5 

9 7 

5. 8 

13 5 

25 4 

24 9 

24 8 

24 0 

22 4 

18 5 

14 7 

21 0 

22 3 

22 2 

21 9 

20 8 

18 4 

13 3 

9 4 

17 0 

22 8 

23 2 

23 7 

22 4 

16 3 

11 2 

10 8 

16 1 

1 5 

1 4 

1 2 

1 1 

1 0 

0 9 

0 9 

1 2 

44 

38 

53 

59 

64 

70 

78 

65 

410 

374 

432 

417 

377 

356 

318 

407 

112 

106 

111 

97 

83 

56 

36 

1069 


83 


COUNTRY NEPAL 




• 

STATION 

BIRATNACAR 


« NUMBER : 

44478 







• 

LATITUDE 

26 

29 • 

LONGITUDE 

87 16 

• ELEVATION 

72 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU_ 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

21 

7 

12 

41 

118 

336 

473 

an 

394 

103 

4 

0 

1897 

TEMP AVERAGE 

16 0 

18 0 

23 2 

27 2 

27. 8 

28 7 

27 8 

28 0 

27 0 

25 6 

21 4 

17 0 

24 0 

TEMP MEAN MAX 

23 3 

25 B 

31 4 

33. 8 

32 9 

32 4 

31 6 

31 9 

31 0 

31. 1 

29 6 

24 9 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

8 6 

10 2 

14 9 

20 5 

22 6 

24 9 

24 0 

24 0 

23 0 

20 1 

14 1 

9 0 

10. 0 

TEMP MEAN DAY 

18 6 

20 9 

26 2 

29 6 

29 6 

30 0 

29 1 

29 3 

28 4 

27 5 

23 8 

19 7 

26 1 

TEMP MN NIGHT 

13 8 

15 7 

20 6 

25 0 

26 0 

27 3 

26 3 

26 3 

25 3 

23 2 

10 1 

13 3 

21 8 

VAPOUR PRESS 

13. 2 

14 3 

17 3 

21 3 

27. 4 

31 9 

33 0 

33 6 

32 0 

26 6 

19 6 

16. 1 

23 9 

WIND SPEED 2M 

1 0 

a. 2 

1 4 

1. 7 

1 7 

1. 5 

1. 4 

1 2 

1 1 

1 0 

0 9 

0 9 

1 2 

SUNSHINE X 

79 

80 

80 

76 

67 

49 

43 

46 

51 

69 

81 

81 

67 

TOT PAD 1 AT ION 

344 

412 

409 

535 

523 

437 

400 

397 

382 

398 

369 

329 

418 

EVAPOTRANSP 

52 

73 

132 

161 

157 

132 

118 

115 

99 

99 

68 

45 

1251 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 196 INTERM DAYS 24 NET DAYS 145 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 8 MAY 

BEGIN HUMID ON 23 KAY 

HUMID PERIOD (145 DAYS) ENDS ON IS OCT. 

END OF SEASON ON 24 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 169 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : NEPAL • STATION : TAR AHA MA ♦ NUMBER 44479 






» 

LATITUDE: 

26 42 • 

LONGITUDE : 

87 16 • 

ELEVATION 

200 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

0 

10 

27 

99 

263 

469 

404 

283 

104 

0 

0 

1659 

TEMP AVERAGE 

16. 0 

17 3 

22 1 

26 8 

28 2 

28 4 

28 6 

28 4 

27 9 

26 2 

21 4 

17 0 

24. 0 

TEMP MEAN MAX 

23 0 

23 2 

30 3 

33 2 

33 1 

32 3 

31 9 

32 1 

31 8 

31 1 

28 3 

24 8 

29 8 

TEMP MEAN MIN 

8 9 

9 7 

13 7 

20 4 

23 3 

24 4 

23 3 

24 7 

24 0 

21 2 

14 2 

9 2 

18 2 

TEMP MEAN DAY 

18 3 

20 3 

23 2 

29 1 

30 0 

29 8 

29 8 

29. 7 

29. 3 

27. a 

23 B 

19 6 

26. 1 

TEMP MN NIGHT 

13 9 

13 2 

19 3 

24 8 

26 3 

26 9 

27 3 

26 9 

26 3 

23. 9 

18 1 

13. 4 

21 9 

VAPOUR PRESS 

13 0 

13 1 

17. 0 

20 6 

26. 1 

28. 3 

31 1 

33. 4 

34 2 

30. 0 

22. 0 

17 7 

24 3 

WIND SPEED 2M 

0. 9 

1 I 

1. 3 

2 3 

2 3 

2 2 

2 0 

1- 7 

1.4 

0, 9 

0. 9 

0 9 

1 3 

SUNSHINE X 

81 

81 

80 

78 

69 

34 

43 

43 

32 

69 

81 

81 

68 

TOT RADIATION 

349 

414 

48B 

343 

333 

464 

400 

391 

366 

397 

368 

328 

422 

EVAPOTRANSP 

30 

67 

127 

167 

173 

148 

132 

115 

105 

98 

64 

40 

1286 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 197 INTERM DAYS 2? WET DAYS 139 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 14 MAY 

BEGIN HUMID ON 30 MAY 

HUH ID PERIOD <139 DAYS) ENDS ON 16 OCT 
END OF SEASON ON 29 OCT. 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 168 DAYS 


COUNTRY : NEPAL • STATION CHANDRACADH! • NUMBER 444B0 






* 

LATITUDE 

26 

34 • 

LONGITUDE 

0B 03 • 

ELEVATION 

120 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

5 

0 

10 

41 

112 

333 

339 

403 

247 

112 

10 

0 

1832 

TEMP AVERAOE 

17. 0 

19 1 

24. 0 

27 3 

28 6 

39 1 

28 8 

28 6 

27 9 

26 6 

22 6 

17 8 

24 8 

TEMP MEAN MAX 

23 4 

26 3 

32 0 

34 8 

34 0 

33 0 

32 2 

32 3 

31 7 

31 4 

29 8 

24. 7 

30 3 

TEMP MEAN MIN 

10 3 

11. 9 

13 9 

20 2 

23 1 

23 1 

25 3 

24 9 

24 0 

21 7 

13 4 

10 9 

19. 1 

TEMP MEAN DAY 

19 3 

21 7 

26 9 

30 2 

30 3 

30 3 

M 0 

29 9 

29 2 

28 2 

23 1 

20 1 

26 8 

TEMP MN NIOHT 

13 1 

17. 0 

21. 3 

23 2 

26 7 

27 6 

27 4 

27 J 

26. 2 

24 4 

19 4 

14. 6 

22 7 

VAPOUR PRESS 

12 8 

13 9 

16 7 

13 7 

26 1 

31 1 

32 4 

33 0 

32 2 

23 6 

IB 9 

19 4 

22 7 

WIND SPEED 2M 

1. 0 

1 2 

1 4 

1 7 

1. 7 

1. 3 

1 4 

1 2 

l 1 

l 0 

0 9 

0. 9 

1 2 

SUNSHINE X 

81 

81 

SO 

76 

68 

48 

41 

43 

33 

68 

81 

81 

67 

TOT RADIATION 

349 

413 

489 

333 

328 

431 

389 

391 

400 

394 

368 

329 

418 

evapotransp 

33 

78 

139 

176 

163 

133 

123 

119 

110 

104 

73 

48 

1327 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 191 INTERM DAYS 2S WET DAYS 146 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 11 MAY 

BEGIN HUMID ON 24 MAY 

HUMID PERIOD (146 DAYS) ENDS ON 17 OCT 
END OF SEASON ON 1 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON 16 174 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY ; NEPAL » STATION : 81RAMA • NUMBER 44461 

• LATITUDE 26 39 • LONGITUDE 66 13 • ELEVATION 102 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

26 

8 

20 

29 

74 

237 

331 

363 

211 

80 

9 

1 

1309 

TEMP AVERAGE 

13 3 

17 8 

22 4 

27 3 

29 1 

29 4 

26 6 

28 4 

27 7 

26 3 

21. 4 

16 7 

24 2 

TEMP MEAN MAX 

22 3 

23 3 

30 7 

34 7 

34 4 

33 6 

32 3 

32 0 

31 4 

31 0 

28 7 

24 3 

30 1 

TEMP MEAN MIN 

0 3 

10 2 

14 0 

20 3 

23 7 

23 2 

23 3 

24 6 

23 9 

21 6 

14 1 

9 0 

IB 4 

TEMP MEAN DAY 

18 1 

20 3 

23 4 

30 1 

31 0 

30 9 

90 0 

29 7 

29 0 

27 9 

23 9 

19 2 

26 3 

TEMP MN NIGHT 

13. 3 

13 6 

19 8 

23 2 

27 2 

27. 9 

27 4 

26 9 

26 1 

24 2 

18 1 

13 2 

22 1 

VAPOUR PRESS 

12. 7 

13 6 

16 6 

19 9 

23 6 

31. 1 

32 6 

33 0 

32 2 

23 3 

18. 6 

13 1 

23 1 

WIND SPEED 2M 

1 . 0 

l 2 

1 4 

*. 7 

1 7 

l 3 

l 4 

t. 2 

1 1 

1 0 

0 9 

0 9 

1 2 

SUNSHINE X 

79 

03 

81 

79 

70 

49 

46 

46 

31 

69 

63 

85 

68 

TOT RADIATION 

343 

422 

493 

330 

336 

437 

416 

396 

382 

397 

374 

340 

424 

EVAPOTRANSP 

30 

74 

129 

170 

172 

136 

126 

119 

103 

103 

70 

46 

1304 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 107 INTERN DAYS 49 WET DAYS 129 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 20 NAY 

BEGIN HUMID ON 31 MAY 

HUMID PERIOD <129 DAYS) ENDS ON 7 OCT 

END OF SEASON ON 23 OCT 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 130 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 3 JAN 
END OF SEASON ON 23 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 20 DAYS 


COUNTRY NEPAL 




« 

STATION 

OHARAN 

BAZAR 


♦ NUMBER 

444S2 







• 

LATITUDE 

26 

49 * 

LONGITUDE 

87 17 

• ELEVATION 

444 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

10 

9 

29 

34 

139 

396 

694 

601 

423 

163 

11 

2 

2335 

TEMP AVERAGE 

13 1 

17 0 

20. 4 

23 5 

26 3 

27 2 

26 0 

26 7 

23 8 

24 3 

20 2 

16 0 

22 6 

TEMP MEAN MAX 

21 3 

24 0 

26 9 

32 3 

31 6 

31 1 

30 2 

30 4 

29 4 

29 0 

26 9 

22 9 

28 0 

TEMP MEAN MIN 

8 6 

10. 0 

13. 8 

10 6 

21 4 

23 2 

23 4 

23 0 

22 2 

19 9 

13 4 

9 1 

17 2 

TEMP MEAN DAY 

17 4 

19. 6 

22 7 

28 0 

28. 3 

28. 6 

20 0 

26 0 

27 1 

26 0 

22 5 

18 3 

24 3 

TEMP MN NIGHT 

13 2 

15 0 

16 4 

23 3 

24. 7 

23 7 

23 3 

25 2 

24 3 

22 4 

17 1 

12 8 

20 6 

VAPOUR PRESS 

11 2 

12 2 

14 6 

17 3 

22 4 

28 3 

31 9 

30 2 

29 1 

22 2 

16 1 

12 4 

20 7 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1. 2 

1 4 

1. 7 

1. 7 

1 5 

1 4 

1. 2 

1 1 

i o 

0 9 

0 9 

1 2 

SUNSHINE X 

00 

BO 

78 

74 

63 

43 

42 

41 

44 

62 

80 

81 

64 

TOT RADIATION 

343 

410 

479 

323 

302 

416 

393 

371 

349 

370 

364 

327 

404 

EVAP0TRAN6P 

30 

70 

112 

134 

151 

123 

112 

107 

91 

93 

66 

46 

1173 


TYPE OT HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 171 INTERM DAYS 29 WET DAYS 163 

• SEASON NR I 

SEASON BE0IN6 ON 26 APR 

BEGIN HUMID ON 13 MAY 

HUMID PERIOD <163 DAYS) ENDS ON 27 OCT 
END OF SEASON ON 6 NOV 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 194 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY NEPAL 




• 

STATION 

NARD I NATH 


• NUMBER 

44483 







• 

LATITUDE 

26 

46 • 

LONOITUDE : 

83 59 

• ELEVATION 

93 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

1 

11 

9 

36 

221 

400 

319 

204 

73 

0 

0 

1306 

TEMP AVERAGE 

16 3 

18 3 

23 1 

27 7 

28 9 

16 6 

28 7 

28 7 

28 2 

26 7 

22 2 

17. 3 

23 6 

TEMP MEAN MAX 

22 6 

23 0 

30 8 

34 6 

34 6 

33 1 

31 7 

31 7 

31 2 

30 6 

28 6 

24 2 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

10 3 

11 9 

13. 4 

20 7 

23. 2 

23 8 

23 7 

23 7 

23 1 

22 8 

13 7 

10 8 

19 4 

TEMP MEAN DAY 

18 7 

20 9 

23 9 

30 2 

31 0 

30 8 

29 8 

29 8 

29 2 

28 0 

24 4 

19 0 

26 3 

TEMP HN NIGHT 

14 7 

16 6 

20 7 

23 4 

26 9 

80 1 

27 3 

27 3 

26 9 

23 0 

19 2 

14 4 

22 7 

VAPOUR PRESS 

12 4 

13 6 

16 4 

19 1 

24. 6 

30 9 

32 8 

33 0 

32 1 

24 7 

17.9 

14 3 

22 7 

WIND SPEED 2M 

0 9 

1 1 

1 4 

2 2 

2 7 

2 3 

2 3 

2 1 

1 7 

0 9 

0 6 

0 6 

1 6 

SUNSHINE X 

B4 

87 

84 

84 

74 

32 

32 

49 

33 

71 

07 

87 

72 

TOT RADIATION 

330 

436 

306 

374 

339 

433 

448 

412 

390 

403 

387 

343 

439 

EVAPOTRANSP 

33 

74 

133 

184 

190 

17 

142 

130 

113 

106 

70 

46 

1258 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 213 INTERN DAYS : 23 WET DAYS 127 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 24 MAY 

BEGIN HUMID ON 30 MAY 

HUMID PERIOD ( 127 DAYS) ENDS ON 4 OCT 
END OF SEASON ON 21 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 130 DAYS 


Copyrighted material 



oman 


Copyrighted material 



4 H 


COUNTRY : OMAN * STATION : S0HAR-MAJI6 * NUMBER : 41246 

• LATITUDE; 24 28 • LONGITUDE : 96 38 • ELEVATION 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

39 

20 

9 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

3 

4 

79 

TEMP AVERAGE 

18 9 

IS 7 

21 8 

26 9 

31. 1 

32 4 

33 1 

31. 9 

30 4 

26. 9 

22. 8 

20 0 

26 2 

TEMP MEAN MAX 

23 6 

29 3 

28 3 

34 9 

38 9 

39 9 

38 0 

37 1 

36 8 

34 9 

30 4 

26 8 

33 1 

TEMP MEAN MIN 

11 9 

12. 0 

13 3 

18 9 

23 3 

29 3 

27 3 

26 8 

24 0 

19. 3 

19. 2 

13 2 

19 3 

TEMP MEAN DAY 

21 1 

21 1 

24 2 

29 8 

33 9 

39 0 

39 1 

33 8 

32 6 

29. 9 

29. 4 

22 3 

28 7 

TEMP HN NIGHT 

16 4 

16 7 

19 B 

24 3 

28. 4 

29 B 

30. 8 

29. 9 

27. 7 

23. 6 

19. 4 

17. 0 

23 7 

VAPOUR PRESS 

13 6 

13 8 

19. 9 

17. 0 

21. 2 

24 B 

32 9 

31. 2 

28 2 

19. 4 

17 9 

16 1 

21 0 

MIND SPEED 2M 

9 1 

6. 4 

7. 4 

7. 1 

6 4 

9. 0 

4 7 

9 0 

4. 7 

4. 8 

9. 4 

9. 9 

9.7 

SUNSHINE X 

79 

6B 

63 

74 

74 

77 

73 

69 

72 

70 

83 

79 

74 

TOT RADIATION 

393 

382 

429 

929 

994 

979 

992 

914 

482 

439 

384 

326 

460 

EVAP0TRAN9P 

129 

147 

201 

329 

360 

296 

239 

224 

202 

223 

166 

lie 

2630 

TYPE OF HUMID 

SEASON : 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 369 

INTERM. DAYS 0 

MET 

DAYS : 

0 









COUNTRY OMAN 




» 

STATION 

SEEB I 

A, P. 


♦ NUMBER 

41296 







♦ 

LATITUDE 

23 39 • 

LONGITUDE ; 

98 17 

♦ ELEVATION : 

19 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

29 

16 

It 

7 

0 

1 

1 

0 

0 

2 

7 

21 

99 

TEMP AVERAGE 

21 3 

21 8 

29 1 

29 8 

34 2 

39 2 

34. 1 

32 3 

31 9 

29 6 

28. 9 

22 6 

28 8 

TEMP MEAN MAX 

29 6 

26 2 

29 B 

34 6 

39 9 

40 9 

38 9 

36 7 

36 2 

34 9 

30 4 

27 2 

33 3 

TEMP MEAN MIN 

17 3 

17 4 

20 6 

24 7 

29 0 

30 4 

29 9 

28 6 

27. 9 

24. 9 

20 9 

18. 3 

24 1 

TEMP MEAN DAY 

23 0 

23. 4 

26 9 

31. 9 

36 1 

37 3 

39 7 

34 I 

33 4 

31. 9 

27. 2 

24. 3 

30 4 

TEMP MN NIOMT 

20 2 

20. 9 

23 B 

2B 0 

32 4 

33 6 

32 9 

31. 0 

30 1 

27 4 

23. 3 

20. 8 

27. 0 

VAPOUR PRESS 

19 7 

16 2 

IB 8 

19 3 

24 2 

27 9 

33 7 

30 9 

27 9 

22 4 

23 7 

18 4 

23 2 

WIND SPEED 2M 

2 2 

3 2 

3 2 

3. 2 

3 9 

3 1 

3 3 

3. 6 

3. 0 

3. 2 

3. 3 

2 9 

3. 1 

SUNSHINE X 

00 

77 

74 

78 

83 

79 

72 

73 

81 

87 

88 

81 

79 

TOT RADIATION 

366 

416 

473 

942 

991 

981 

946 

931 

919 

479 

409 

349 

483 

EVAPOTRANSP 

6B 

107 

199 

202 

293 

240 

226 

213 

188 

173 

137 

87 

2069 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND DRV 











DRY DAYS 369 INTERN DAYS 0 WET DAYS 0 


Copyrighted material 



COUNTRY OMAN 


♦ STATION SUR 


• NUMBER : 41266 


• LATITUDE: 22 35 • LONGITUDE 39 31 • ELEVATION : 3 N 



JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AU© 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

41 

9 

10 

0 

6 

2 

3 

0 

0 

13 

3 

104 

TENP AVERAOE 

21 7 

22 4 

23 4 

30 2 

33 7 

34 3 

33 3 

31 3 

31 3 

29 3 

24 9 

22 3 

28 4 

TEHP NE AN NAX 

26 7 

27 3 

30 6 

33 7 

39 3 

39 8 

36 7 

36 8 

37 2 

34 8 

30 2 

27 8 

33 8 

TENP MEAN NIN 

16 8 

17. 3 

20 2 

24 7 

27 9 

29 2 

28 0 

26 3 

23 4 

23 9 

19 6 

17 3 

23 0 

TENP NE AN DAY 

23 6 

24 3 

27 3 

32 2 

33 0 

36 4 

33. 3 

33 4 

33 4 

31 2 

26 7 

24 4 

30 3 

TENP NN NI ©HT 

20 2 

20 9 

23 e 

28 4 

31. 7 

32 6 

31 3 

29 4 

28 9 

27 0 

22 6 

20 2 

26. 4 

VAPOUR PRE9B 

16 1 

16 . e 

19 1 

19 7 

23 3 

26 8 

32 2 

29 6 

28 8 

22 0 

19 2 

18 3 

22. 7 

MIND SPEED 2N 

3 3 

3 3 

3 3 

2 7 

3 9 

3.7 

3 7 

3 3 

4. 2 

3 3 

2 8 

3. t 

3 4 

SUNSHINE X 

72 

70 

67 

70 

73 

71 

63 

66 

73 

79 

80 

73 

72 

TOT RADIATION 

332 

400 

431 

511 

333 

344 

314 

302 

492 

434 

390 

336 

438 

EVAPOTRANSP 

103 

111 

136 

190 

234 

241 

220 

200 

197 

176 

114 

93 

2039 


TYPE OF HUN1D SEASON : ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERM DAYS 0 WET DAYS : 0 


COUNTRY ; OMAN * STATION : NAS I RAN ♦ NUMBER : 41288 

• LATITUDE: 20 40 • LONOITUDE : 30 34 • ELEVATION 19 N 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

sAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

11 

10 

12 

2 

18 

4 

3 

0 

1 

1 

7 

74 

TENP AVERAOE 

22 3 

22 7 

25 4 

29 0 

30 7 

30. 3 

27. 7 

26 7 

27. 0 

27 3 

23 8 

23 3 

26 6 

TENP NE AN NAX 

26 4 

26 9 

29 7 

33 9 

33 3 

33 1 

31 9 

31 0 

31 0 

32 1 

30 1 

27 3 

30 9 

TENP NE AN NIN 

18 3 

10 6 

21 1 

24 1 

26 0 

23 8 

23 6 

22 4 

23 0 

22. 9 

21 3 

19 7 

22 3 

TENP MEAN DAY 

23 9 

24 3 

27 0 

30 8 

32 3 

32 1 

29 2 

28 2 

28 4 

29 1 

27 3 

24 8 

20 1 

TEMP NN NI ©HT 

21 2 

21 3 

24 0 

27 4 

29 0 

28. 8 

26 2 

23 0 

23 4 

23 3 

24 0 

21 9 

23. 0 

VAPOUR PRESS 

ia a 

19.6 

22 4 

26 4 

30 9 

31 9 

29 0 

27 3 

27 8 

26 1 

22. 6 

19 7 

23 2 

WIND SPEED 2N 

3 1 

3. 3 

3 3 

4 2 

3 1 

3. 9 

6 8 

3. 9 

4 4 

3 4 

2 9 

3 3 

4 3 

SUNSHINE X 

83 

77 

79 

83 

83 

62 

38 

38 

76 

83 

88 

86 

77 

TOT RADIATION 

398 

433 

303 

366 

386 

301 

481 

468 

308 

4BS 

429 

387 

479 

EVAPOTRANSP 

104 

110 

133 

198 

227 

204 

IB7 

171 

138 

134 

119 

106 

1891 


TYRE OF HUN ID SEASON : ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERN DAYS 0 WET DAYS 0 


Copyrighted material 



COUNTRY OMAN 




• 

STATION : 

T HURRA IT 


• NUMBER 

41314 







• 

LATITUDE 

17. 

40 • 

LONGITUDE : 

34. 02 

• ELEVATION 

467 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

12 

2 

9 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

33 

TENP AVERAGE 

10 3 

20 7 

22 7 

27 B 

30. 7 

32 7 

30 6 

30 9 

29. 7 

26. 3 

22 1 

18 B 

26 0 

TEMP NE AN NAX 

23. 8 

27. 7 

31. 7 

33 6 

38. 6 

40 7 

37 3 

30 6 

30 1 

34 4 

29 8 

26 0 

33 7 

TEMP NE AN MIN 

11 1 

13. 6 

17 1 

20 0 

22 9 

24 6 

23 7 

23. 3 

21 3 

18 1 

14 3 

11 6 

18 3 

TENP MEAN DAY 

21 1 

23 2 

27 1 

30 6 

33 6 

33 3 

33 1 

33 7 

32. 7 

29. 1 

24. 8 

21 3 

26 B 

TENP NN NIGHT 

16 1 

IB « 

22 0 

23 2 

28 0 

29 7 

28 0 

27 9 

26 3 

22 9 

10 8 

13. 0 

23. 3 

VAPOUR PRESS 

12 1 

13. 2 

13 2 

16 4 

20 B 

22 3 

28 1 

23 9 

22 3 

14 7 

13 6 

12 1 

17 9 

WIND SPEED 2M 

3 3 

4 6 

3 4 

4 B 

3 1 

3 3 

B 2 

6. 7 

4 B 

3. 3 

2. 9 

3. 0 

4. B 

SUNSHINE X 

79 

79 

79 

82 

82 

70 

60 

70 

73 

63 

89 

84 

70 

TOT RADIATION 

410 

460 

314 

363 

376 

326 

482 

316 

311 

301 

433 

407 

493 

EVAFOTR ANBP 

127 

160 

234 

274 

2 09 

33B 

264 

312 

264 

223 

144 

116 

2703 

TYPE OF HUH ID SEASON 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 363 

INTERN DAYS ; 0 

WET DAYS 

0 









COUNTRY OMAN 




» 

STATION 

BALALAH 


• NUMBER 

41316 







• 

LATITUDE 

17. 02 * 

lonoitude 

34 03 

• ELEVATION 

22 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

1 

3 

2 

7 

3 

29 

27 

3 

8 

1 

3 

94 

TENP AVERAGE 

22 6 

23 1 

23 3 

27 3 

SB 9 

28 9 

26 3 

29. 1 

26 1 

26 0 

23 3 

23 7 

23 B 

TENP MEAN NAX 

27 7 

27 3 

29 7 

31 3 

32 3 

31 7 

29 8 

27. 3 

29 0 

30 4 

30 6 

28 3 

29 6 

TENP MEAN NIN 

17 9 

18 8 

20 0 

23 1 

23. 4 

26 2 

24. 4 

22. 9 

23 2 

21 6 

20 3 

19 0 

22 0 

TENP MEAN DAY 

24 6 

24 7 

26 9 

28 0 

30 1 

29 9 

27 2 

23 9 

27. 1 

27 3 

27 2 

23 4 

27 l 

TENP NN NIOHT 

21 2 

21 8 

23 0 

23 9 

27 6 

28. 0 

23 7 

24. 2 

24 9 

24 2 

23 3 

21 B 

24 4 

VAPOUR PRESS 

16 7 

17 0 

19 3 

19. 9 

21 9 

23. B 

27 7 

23 3 

23 7 

20 2 

19 6 

19 0 

21 4 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 3 

2 4 

2 0 

3 0 

3 8 

2 0 

2. 7 

3. 0 

2 5 

1 8 

2 3 

2 7 

SUNSHINE X 

79 

79 

79 

62 

02 

49 

11 

10 

33 

89 

89 

84 

63 

TOT RADIATION 

412 

462 

313 

363 

373 

437 

277 

269 

423 

303 

488 

410 

442 

EVAPOTRANSP 

113 

116 

132 

179 

200 

173 

107 

101 

139 

149 

116 

109 

1636 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRV DAYS 363 

INTERN DAYS 0 

WET DAYS 

0 









Copyrighted material 



Pakistan 


Copyrighted material 



COUNTRY PAKISTAN 



• 

STATION 

PESHAWAR 


• NUMBER : 

41330 







♦ 

LATITUDE 

34 

OO ♦ 

LONGITUDE 

71 33 

♦ ELEVATION 

339 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

34 

36 

39 

43 

19 

7 

3» 

31 

19 

6 

to 

18 

341 

TEMP AVERAGE 

10 6 

13 1 

17 3 

22 e 

29 0 

33 0 

32 3 

30 6 

28 B 

23 6 

17 3 

12 5 

22 6 

TEMP MEAN MAX 

17 1 

19 0 

23 7 

29 3 

36 0 

40 3 

39 1 

36 7 

33 0 

31 0 

24 0 

19 2 

29 3 

TEMP MEAN MIN 

4 6 

6 6 

11 2 

13 7 

21 2 

23 0 

26 7 

26 0 

22 0 

13. 7 

9 3 

4. 8 

13 7 

TEMP MEAN DAY 

13 2 

13 1 

19 7 

23 1 

31 3 

33 3 

33 1 

33 2 

30 7 

23 9 

19 6 

14 4 

24 9 

TEMP MN NIGHT 

9 2 

11 2 

13 7 

20 3 

26 1 

30 0 

30 4 

29 1 

23 6 

19 7 

13 3 

6 3 

19 9 

VAPOUR PRESS 

7 3 

B 1 

It 0 

12 6 

ia é 

14 3 

23 2 

27 2 

21 3 

13 e 

9 3 

7 B 

14 2 

MIND SPEED 2M 

1 4 

1. 6 

1 8 

1 4 

2 3 

2 3 

2 5 

2 2 

1 7 

1 4 

1 3 

1 3 

18 

SUNSHINE X 

61 

66 

31 

62 

67 

70 

63 

69 

61 

77 

77 

67 

66 

TOT RADIATION 

262 

326 

398 

322 

600 

396 

343 

300 

432 

371 

296 

237 

427 

EVAPOTRANSP 

33 

33 

93 

131 

224 

233 

214 

170 

138 

107 

61 

33 

1322 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

1 WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 236 

INTERM DAYS 

99 

WET DAYS 

10 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

13 DEC 












BEGIN 

HUMID i 

ON B JAN. 











HUMID 

PERIOD 

< 10 DAYS) ENDS ON 

IB JAN 









END OF SEASON ON 

1 APR 












total length OF 

SEASON 

IS 109 

DAVS 












COUNTRY PAKISTAN 



• 

STATION 

QUETTA 



• NUMBER 

41661 







• 

LATITUDE 

30 

16 • 

LONGITUDE 

66 55 

• ELEVATION 

1620 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAH 

PRECIPITATION 

46 

48 

41 

21 

11 

2 

27 

II 

1 

1 

10 

23 

244 

TEMP AVERAGE 

4 0 

7 3 

10 7 

16 0 

20 6 

24 2 

27 1 

23 3 

20 3 

14 1 

10 1 

4 7 

13 4 

TEMP MEAN MAX 

10 0 

13 4 

18 4 

24 7 

30 4 

34 2 

33 4 

34 3 

31 2 

23 1 

10 3 

13 2 

24 1 

TEMP MEAN MIN 

-2 8 

-1 2 

3 1 

7 3 

SO 0 

14 2 

10 9 

16 4 

9 0 

3 2 

-1 8 

-3 7 

6 2 

TEMP MEAN DAY 

6 3 

8 8 

13 6 

19 2 

24 2 

27 B 

30 1 

28 5 

24 2 

17 9 

11 6 

7 6 

18 3 

TEMP MN NIGHT 

2 l 

4 l 

8 3 

13 3 

17 3 

20 6 

23 9 

21 6 

13 9 

9 1 

3 6 

0 7 

II. 7 

VAPOUR PRESS 

S 7 

6 O 

7 6 

9 3 

iO 8 

12. 2 

16 3 

16 1 

11. 1 

6 7 

3 7 

3 7 

9. 4 

WIND SPEED 2H 

3 4 

4 1 

4 3 

3 9 

4 1 

4 1 

4 6 

4 0 

3. 2 

2 8 

2. 3 

2 3 

3. 6 

SUNSHINE X 

72 

68 

76 

67 

79 

82 

76 

00 

74 

07 

68 

71 

77 

TOT RADIATION 

374 

368 

478 

511 

673 

737 

643 

604 

390 

494 

402 

331 

319 

EVAPOTRANSP 

35 

63 

99 

164 

224 

248 

274 

230 

165 

92 

53 

29 

1676 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAVS 267 

INTERM DAYS 

34 

WET DAVS 

44 









* SEASON NR 1 

SEASON DEC INS ON 2 DEC 

BEGIN HUMID ON 19 DFC 

HUMID PERIOD < A4 DAYS) ENDS ON I FEB 
END OF SEA50N ON 10 MAR 
TOT A*. LENGTH OF SEASON IS 90 DAVS 


Copyrighted material 



COUNTRY PAKISTAN 



• 

STATION 

DERA 

ISMAIL 

KHAN 

• NUMBER 

41624 







4» 

LATITUDE 

31 

49 * 

LONGITUDE 

70 33 

» ELEVATION 

172 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

14 

IB 

27 

20 

9 

9 

63 

36 

14 

2 

3 

6 

223 

TEMP AVER ACE 

12 1 

13 1 

20 2 

26 3 

32 1 

34 B 

33 6 

32 6 

30 9 

23 6 

10 9 

12 7 

24 6 

TEMP MEAN MAX 

20 0 

22 0 

27 7 

33 7 

39 7 

42 1 

39 6 

30 1 

37 4 

34 1 

27 7 

21 9 

32 0 

TEMP MEAN MIN 

4 6 

7 2 

I? B 

18 4 

23 7 

27 3 

20 2 

27 3 

24 2 

16 3 

9 3 

3 1 

17 1 

TEMP MEAN DAY 

13 1 

17 3 

23 0 

20 9 

34 6 

37 4 

33 9 

34 6 

33 1 

20 3 

21 6 

16 3 

27 2 

TEMP NN NIGHT 

10 2 

12 6 

10 1 

23 7 

29 0 

32 2 

31 7 

30 4 

27 9 

21 2 

14 2 

9 3 

21 7 

VAPOUR PRESS 

8 4 

10 3 

12 7 

15 e 

16 7 

25 3 

31 3 

30 1 

25 5 

17 l 

12 8 

9 3 

10 0 

WIND SPEED 2M 

0 9 

1 3 

1 4 

ft. 3 

1. 0 

1 7 

1 7 

1 3 

l 1 

0 9 

0 6 

0 6 

12 

SUNSHINE X 

69 

64 

71 

71 

64 

39 

36 

67 

77 

79 

84 

02 

70 

TDT RADIATION 

273 

323 

424 

499 

313 

309 

4 Be 

301 

473 

39B 

326 

279 

417 

EVAPOTRANSP 

33 

60 

106 

139 

210 

211 

187 

177 

140 

107 

31 

27 

14B0 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 363 

INTERM DAYS 0 

WET DAYS 

0 









COUNTRY PAKISTAN 



• 

STATION 

LAHORE 

CITY 


• NUMBER 

41640 







• 

LATITUDE 

31 

33 ♦ 

LONGITUDE 

74 20 

♦ ElE VAT ION 

214 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

24 

22 

23 

13 

19 

30 

130 

131 

63 

0 

2 

13 

302 

TEMP AVERAGE 

12 2 

13 3 

20 3 

26 6 

31 0 

33 9 

32 1 

31 2 

29 9 

23 4 

10 8 

13 a 

24 3 

TEMP MEAN MAX 

19 3 

22 4 

27 0 

34 0 

40 2 

41 l 

37 1 

33 B 

33 9 

33 7 

27 9 

21 9 

31 5 

TEMP hCAN MIN 

9 1 

0 1 

13 1 

10 4 

23 1 

a* ■ 

27 2 

26 6 

24 | 

17 3 

9 6 

5 7 

17 l 

TEMP MEAN DAY 

14 B 

17 9 

23 1 

av i 

B4 ■ 

a* 9 

33 9 

32 0 

32 0 

20 3 

21 0 

16 3 

26 0 

TEMP HN NIGHT 

10 2 

13 3 

18 3 

24 1 

38 J 

31 4 

30 2 

29 3 

27 4 

aft. 7 

14 4 

9 9 

21 6 

VAPOUR PRESS 

9 7 

10 3 

12 3 

13 3 

15 9 

21 6 

30 5 

31 5 

26 7 

10 3 

12 0 

10 B 

17 a 

MIND SPEED 2M 

1 1 

1 5 

1 6 

1 8 

1 0 

l 9 

2 0 

1 6 

ft. 3 

ft. 0 

0 6 

o e 

t 4 

5UNSHINE X 

63 

72 

64 

74 

7 3 

67 

32 

62 

73 

81 

B3 

72 

70 

TOT RADIATION 

263 

346 

401 

911 

953 

544 

470 

40 1 

461 

403 

330 

260 

419 

EVAPOTRANSP 

30 

63 

no 

179 

227 

221 

170 

164 

139 

100 

33 

33 

1523 


T VPE OF HUniD SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 293 INTLRM DAYS 72 WET DAYS O 

« SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 JUNE 
END OF SEASON ON 10 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 72 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY PAKISTAN 



• 

STATION 

CHAMAN 



• NUMBER 

41638 







• 

LATITUDE 

30 

33 * 

LONGITUDE 

66 27 

• ELEVATION 

1314 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRÉCIPITATION 

4P 

44 

38 

20 

3 

1 

2 

1 

1 

4 

6 

34 

196 

TEMP AVERAGE 

6 3 

6 6 

13 3 

19 6 

23 4 

29 7 

31 3 

29 9 

23 2 

19 3 

13 0 

8 3 

19 2 

TEMP MEAN MAI 

11 3 

14 1 

19 2 

23 9 

32 4 

37 1 

38 4 

36 8 

32 7 

26 6 

19 0 

13 9 

23 7 

TEMP MEAN MIN 

1 4 

3 4 

7 0 

13 3 

10 4 

22 3 

24 6 

22 9 

17 6 

11 9 

6 3 

2 7 

12 7 

TEMP MEAN DAY 

a 2 

10 7 

IS 6 

21 9 

27. 9 

32 4 

33 9 

32 3 

27 B 

21 7 

13 3 

10 2 

21 3 

TEMP MN NIGHT 

3 0 

7 3 

11 8 

17 6 

23 0 

27 1 

28 8 

26 9 

21 9 

13 9 

9 9 

3 6 

16.7 

VAPOUR PRESS 

3 2 

6 3 

7 3 

9 1 

9 1 

10 4 

11 9 

10 3 

8 0 

3 9 

3 0 

3. 3 

7 8 

WIND SPEED 2H 

2 0 

2 3 

2 6 

2 3 

2 3 

2 6 

2 3 

2 3 

2 2 

2 1 

1 8 

1 B 

? a 

SUNSHINE X 

37 

70 

64 

63 

73 

79 

73 

70 

77 

03 

70 

7! 

72 

TOT RADIATION 

233 

346 

403 

470 

362 

396 

361 

314 

479 

416 

320 

263 

433 

evapotransp 

41 

33 

99 

141 

196 

223 

224 

198 

167 

118 

64 

37 

1363 

type or HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 270 

INTERM DAYS 

36 

WET DAYS ; 

39 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

1 DEC 












BEGIN 

HUMID ON 16 DEC 











HUMID 

PERIOD 

< 39 DAYS) END5 ON 

24 JAN 









END OF SEA50N ON 

6 MAR 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 93 

DAYS 












COUNTRY PAKISTAN 



• 

STATION 

MULTAN 



• NUMBER : 

41673 







• 

LATITUDE 

30 

12 • 

LONGITUDE 

71 26 

• ELEVATION 

123 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEA H 

PREC JP1TATIGN 

7 

10 

13 

6 

8 

8 

43 

33 

20 

10 

2 

3 

167 

TEMP AVERAGE 

13 1 

16 3 

21 9 

28 4 

33 4 

36 1 

34 3 

33 4 

31 8 

27 4 

19 8 

15 1 

25 9 

TEMP MEAN MAX 

21 1 

23 3 

30 0 

36 7 

41 7 

42 2 

40 0 

38 3 

38 3 

33 6 

29 4 

22 B 

33 3 

TEMP MEAN MIN 

6 1 

8 3 

14 4 

20 0 

23 6 

28 9 

28 9 

28 3 

25 0 

18 3 

11 7 

7 2 

18 6 

TEMP MEAN DAY 

16 4 

IB 6 

23 1 

31 4 

36 6 

37 9 

36 4 

33 0 

34 0 

29 9 

23 3 

17 6 

28 5 

TEMP MN NIGHT 

11 3 

13 7 

19 9 

23 7 

30 9 

33 2 

32 3 

31 2 

28 8 

23 0 

16 4 

11 3 

23 2 

VAPOUR PRESS 

9 0 

B 9 

12 4 

12 7 

14 9 

21 7 

28 4 

20 9 

23 2 

15 9 

12 2 

10 1 

16 7 

WIND SPEED PM 

1 1 

1 3 

1 a 

2 0 

2 4 

3 9 

3. 6 

3 4 

2 6 

1 3 

0 0 

1 0 

2. 1 

SUNSHINE X 

63 

71 

69 

70 

38 

36 

60 

67 

78 

81 

03 

77 

70 

TOT RADIATION 

274 

332 

424 

498 

4B9 

494 

304 

302 

484 

413 

336 

281 

421 

EVAPOTRANSP 

47 

76 

134 

199 

260 

2B7 

236 

217 

189 

139 

62 

44 

1090 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 363 

INTERN DAYS 0 

WET DAYS : 

0 









Copyrighted material 



COUNTRY PAKISTAN 


♦ STATION : KARACHI /MANOR A 


♦ NUMBER : 41702 


• LATITUDE 24 4B • LONGITUDE 66 59 • ELEVATION 4 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

.AJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

11 

6 

2 

0 

7 

96 

50 

15 

2 

2 

6 

204 

TEMP AVERAGE 

10 9 

21 2 

24 3 

26 9 

29 2 

30 4 

29 3 

28 2 

27 6 

27 1 

24 9 

21 3 

25 8 

TEMP MEAN MAX 

25 1 

27 4 

31 4 

34 7 

35 3 

34 B 

32 9 

31. 4 

32 1 

34 4 

32 I 

27 3 

31 6 

TEMP MEAN MIN 

10 4 

12 9 

17 6 

21 7 

25 7 

20 0 

27 2 

26 2 

25 1 

20 9 

15 7 

11 0 

20 3 

TEMP MEAN DAY 

20 4 

22 B 

27 0 

30 6 

32. 2 

32 6 

31 1 

29 7 

29 8 

30 0 

26 7 

cT a 

27 9 

TEMP MN NIOHT 

15 6 

18 0 

22. 4 

26 1 

29 e 

30 2 

20 9 

27. 7 

27 1 

24 7 

20 3 

16 1 

23 0 

VAPOUR PRESS 

13 1 

17 1 

22. 3 

27 2 

32. 3 

34 5 

33 1 

31 8 

29 8 

27 1 

20 1 

14 5 

25 2 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 6 

3 0 

3 5 

6 0 

6 0 

6 0 

6 0 

4 5 

3 0 

2 0 

2 0 

3 9 

SUNSHINE X 

02 

83 

75 

7B 

76 

57 

33 

37 

50 

90 

05 

82 

69 

TOT RADIATION 

362 

427 

471 

541 

562 

489 

301 

382 

429 

445 

380 

341 

435 

EVAPOTRANSP 

91 

102 

140 

164 

203 

180 

160 

149 

142 

141 

114 

94 

1608 


TYPE OF HUMID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRV DAYS 337 INTERM DAYS 20 WET DAYS 0 

• SEASON NR 1 

SEASON BEG1N5 ON 4 JULY 
ENO OF SEASON ON 1 AUO 
TOTAL LENGTH OF 5EASON IS 20 DAYS 


COUNTRY PAKISTAN 



• 

STATION 

CHAKLALA < ISLAMABAD 1 

• NUMBER 

41571 







# 

LATITUDE 

33 

37 * 

LONGITUDE 

73 06 

♦ ELEVATION 

30 B M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

47 

50 

44 

33 

27 

45 

165 

190 

71 

It 

6 

23 

712 

TEMP AVERAGE 

9 5 

12 4 

16 9 

22 2 

27 B 

32 1 

30 2 

28 5 

27 6 

22 1 

15 7 

1 1 3 

21 4 

TEMP MEAN MAX 

16 3 

20 1 

23 6 

29 7 

35 5 

39 7 

35 5 

33 2 

33 5 

29 0 

24 2 

19 1 

28 3 

TCMP MEAN MIN 

2 7 

4 8 

10 3 

14 6 

20 2 

24 4 

24 9 

23 6 

21 0 

14 4 

7 2 

3 4 

14 4 

TEMP MEAN DAY 

12 0 

15 3 

19 4 

24 9 

30 6 

34 6 

32 1 

10 i 

29 7 

24 7 

IB 3 

13. 6 

23 8 

TEMP MN NIGHT 

7 7 

10 4 

IS 0 

19 8 

25 3 

29 3 

28 1 

26 5 

25 1 

18 5 

11 6 

7 4 

18 7 

VAPOUR PRESS 

7 9 

8 3 

11 7 

12. 2 

13 6 

16 3 

25 6 

20 0 

23 0 

13 0 

9 0 

0 0 

14 B 

WIND SPEED 2M 

2 3 

3 2 

3 7 

4 1 

4 3 

3 9 

3 7 

3 2 

2 6 

2 2 

2 2 

2 0 

3 1 

SUNSHINE * 

67 

64 

50 

65 

73 

05 

57 

66 

60 

77 

80 

64 

69 

TOT RADIATION 

252 

307 

363 

467 

556 

642 

400 

491 

434 

383 

306 

225 

409 

EVAPOTRANSP 

36 

65 

117 

204 

207 

309 

190 

167 

140 

120 

70 

36 

1757 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 204 INTERN DAYS 03 WET DAYS 70 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 10 DEC 

BEOIN HUMID ON 25 DEC 

HUMID PERIOD C 39 DAYS) ENDS ON 2 FEB 
END OF SEASON ON 6 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 86 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 2 JULY 

BEGIN HUMID ON 21 JULY 

HUMID PERIOD < 39 DAYS) ENDS ON 29 AUG 
END OF SEASON ON 15 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEA50N IS 75 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY PAKISTAN • STATION : SARGODMA • NUMBER 41394 






• 

LATITUDE 

32 

03 * 

LONGITUDE : 

72 40 • 

ELEVATION 

187 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

S 4 

23 

24 

21 

16 

29 

93 

76 

39 

3 

2 

9 

373 

TEMP AVERAGE 

n 8 

14 6 

I? 7 

23. 4 

29 7 

34. 1 

32 7 

31 1 

30 1 

23 3 

17. 7 

13. 3 

23 0 

TEMP MEAN MAX 

IB 9 

22 0 

26 9 

33 2 

37 3 

41. 3 

37 7 

36 0 

36 1 

33 4 

23 4 

21. 2 

30 9 

TEMP MEAN MIN 

4 7 

6. 4 

12 3 

17 6 

21 9 

26 7 

27 6 

26 3 

24 1 

17 3 

10 1 

3 4 

16 7 

TEMP MEAN DAY 

14 4 

17 6 

22 3 

28 3 

32 3 

36 8 

34 4 

32 e 

32 2 

20 1 

20 3 

13 9 

26 3 

TEMP MN NIGHT 

9 9 

12 4 

17 6 

23 0 

27 1 

31 3 

30 7 

29 1 

27 3 

21 6 

14 1 

9 3 

21 2 

VAPOUR PRESS 

9 3 

10 6 

14 4 

16 3 

16 4 

20 0 

29 7 

31 0 

23 9 

17 9 

12. 3 

9 6 

17 0 

WIND SPEED 2H 

t 6 

2 0 

a f 

3 3 

3 6 

3 4 

3 9 

3 4 

2 4 

1 ? 

1. 4 

1 2 

2. 6 

SUNSHINE X 

66 

64 

66 

69 

72 

63 

60 

66 

73 

79 

83 

79 

70 

TOT RADIATION 

262 

320 

403 

490 

349 

327 

305 

504 

459 

394 

324 

268 

417 

EVAPQTRAN8P 

36 

6? 

120 

190 

272 

274 

222 

191 

137 

130 

98 

37 

1764 


TYPE OF HUMID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRV DAYS 337 INTERN DAYS 28 WET DAYS : O 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 24 JULY 
END OF SEASON ON 21 AUG 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 28 DAYS 


COUNTRY PAKISTAN • 8TAT10N LVALLPUR-FAI6ALABAD • NUMBER 41*30 






• 

LATITUDE 

31 

26 • 

LONGITUDE 

73 04 • 

ELEVATION ; 

184 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

16 

18 

23 

14 

9 

29 

97 

90 

29 

3 

2 

0 

34 B 

TEMP AVERAGE 

12 1 

13 0 

iv 9 

26 2 

31 9 

34 3 

32 8 

31 B 

30 9 

23 0 

19 3 

14 1 

24 9 

TErP MEAN MAX 

19 4 

22 4 

27 4 

34 2 

39 7 

41 0 

37 7 

36 9 

36 6 

33 9 

26 2 

22 1 

31 6 

TEMP MEAN MIN 

4 0 

7.6 

12 6 

18 3 

24 1 

27 6 

27 9 

87 8 

24 9 

17 7 

10 4 

6 1 

17 4 

TEMP MEAN DAY 

14 8 

17 7 

22 7 

29 2 

34 7 

36 7 

34 3 

33 9 

32 6 

28 3 

22 3 

16 8 

27 0 

TEMP MN NIGHT 

10 1 

13 0 

17 8 

23 8 

29 3 

31 9 

30 9 

29 9 

27 9 

22 0 

13. 1 

10 3 

21 0 

VAPOUR PRESS 

9 4 

10 0 

12 3 

13 0 

14 9 

19 9 

29 4 

30 3 

24 0 

16 7 

12. 2 

10 0 

16 9 

WIND SPEED 2M 

t 0 

I 3 

1 3 

1 8 

1 9 

2 1 

2 0 

l a 

1 9 

1 2 

1 O 

1 o 

1 9 

SUNSHINE X 

49 

64 

67 

69 

64 

64 

39 

62 

70 

76 

70 

67 

69 

TOT RADIATION 

230 

323 

412 

492 

913 

931 

483 

481 

431 

390 

293 

230 

409 

EVAPOTRANSP 

37 

61 

109 

172 

222 

223 

107 

172 

149 

117 

64 

40 

1333 


TYPE OF HUMID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 31? INTERM DAYS 46 WET DAYS 0 

• SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 12 JULY 
END OF SEASON ON 27 AUG 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 46 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY PAKISTAN 



• 

STATION 

JACGBABAD 


♦ NUMBER 

417J3 







• 

LATITUDE 

28 

10 • 

longitude 

66 26 

• ELEVATION 

36 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

vfar 

PRECIPITATION 

B 

e 

7 

2 

4 

6 

37 

22 

1 

0 

1 

3 

99 

TEMP AVERAGE 

14 7 

10 3 

23 9 

29 9 

34 9 

36 0 

33 2 

33 6 

32 2 

28 1 

22 0 

16 6 

27 2 

TEW» MEAN MAX 

22 4 

26 2 

31 9 

30 3 

43 6 

44 3 

41 1 

36 9 

38 5 

36 6 

30 9 

24 9 

34 B 

TEMP MEAN MIN 

7 1 

10 4 

16 1 

21 6 

26 4 

29 3 

29 4 

26 3 

26 0 

19 6 

13. 1 

8 4 

19 6 

TEMP MEAN DAY 

17 6 

21 2 

26 9 

33 0 

36 1 

39 5 

37 3 

33 3 

34 4 

31 0 

25 0 

19 4 

29 9 

TEMP MN NiCHT 

12 6 

16 0 

21 6 

27 3 

32 1 

34 1 

33 0 

31 4 

29 6 

24 3 

17 9 

12 B 

24 4 

VAPOU» PRESS 

8 3 

9 4 

12 1 

13 8 

17 1 

24 3 

80 i 

30 4 

26 3 

17 0 

12 3 

10 0 

17 6 

HIND SPEED 2M 

2 0 

2 3 

3 2 

3 4 

4 0 

4 3 

4 6 

4 l 

3 2 

2 3 

1 6 

1 3 

3 1 

SUNSHINE X 

73 

74 

68 

66 

70 

68 

38 

66 

77 

83 

86 

80 

73 

TOT RADIATION 

313 

374 

430 

#86 

340 

344 

493 

300 

480 

432 

360 

304 

439 

EVAPOTRANSP 

77 

111 

193 

263 

330 

329 

237 

226 

199 

174 

97 

67 

2347 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 363 

INTERN DAYS 0 

NET DAYS 

0 









COUNTRY PAKISTAN 



• 

STATION 

NAMADSMAM 


• NUMBER 

41749 







• 

LATITUDE 

26 

13 ♦ 

LONGITUDE 

68 22 

• ELEVATION 

38 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

3 

4 

2 

3 

11 

49 

30 

13 

1 

0 

2 

144 

TEMP AVERAGE 

14 9 

18 1 

24 1 

29 1 

33 7 

33 6 

33 7 

32 9 

31 1 

27 3 

21. 3 

16 7 

26 6 

TEMP MEAN MAX 

23 2 

27 8 

33 6 

38 9 

43 2 

43 3 

39 8 

38 4 

37 6 

36 3 

31 0 

24 a 

34 8 

TEMP MEAN MIN 

6 7 

8 3 

14 7 

19 4 

24 2 

27 9 

27 6 

27 3 

24 7 

18 7 

12 1 

8 3 

18 3 

TEMP MEAN DAY 

18 0 

21 6 

27 6 

32 7 

37 l 

38 4 

33 9 

34 6 

33 4 

30 3 

24 8 

19 4 

29 3 

TEMP MN N10HT 

12 3 

13 2 

21 3 

26 0 

30 4 

32 8 

31 3 

30 6 

2B 4 

23 6 

17 3 

12 9 

23 3 

VAPOUR PRESS 

9 2 

9. 7 

13 0 

13 8 

18 6 

27 0 

30 6 

30 4 

26 8 

16 7 

11 9 

10 3 

18 3 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 3 

3 0 

3 4 

4 5 

3 7 

3 6 

3 2 

4 3 

2 3 

1 7 

1 8 

3 3 

SUNSHINE X 

77 

69 

68 

71 

60 

63 

63 

60 

76 

85 

89 

83 

74 

TOT RADIATION 

333 

373 

439 

310 

330 

518 

321 

309 

491 

431 

309 

334 

430 

EVAPOTRANSP 

84 

112 

193 

261 

334 

337 

275 

241 

210 

176 

103 

76 

2444 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL ' 

TEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 363 

INTERM DAYS 0 

MET DAYS 

0 









Copyrighted material 



COUNTRY PAKISTAN 



• 

STATION 

HYDERABAD 


• NUMBER 

41763 







• 

LATITUDE 

25 

23 • 

LONGITUDE 

60 23 

• ELEVATION 

20 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

5 

1 

2 

4 

6 

69 

44 

13 

3 

1 

3 

137 

TEMP AVERAGE 

17 2 

20 6 

26 0 

30 0 

34 1 

34 3 

32 3 

31 3 

30 9 

29 3 

24 3 

19 1 

27 3 

TEMP MEAN NM 

24 2 

20 4 

34 2 

39 a 

42 3 

40 h 

37 3 

36 1 

36 6 

37 1 

32 2 

26 4 

34 6 

TEMP MEAN MIN 

10 1 

12 8 

17 7 

22 2 

25 9 

27 9 

27 3 

26 3 

23 1 

21 3 

16 2 

11 0 

20 4 

TEMP MEAN DAY 

1? 7 

23 3 

29 0 

33 9 

37 l 

36 3 

34 3 

33 0 

33 0 

32 0 

26 9 

21 6 

30 0 

TEMP MN NICHT 

13 I 

18 3 

23 4 

as o 

31 3 

32 0 

30 6 

29 3 

28 3 

23 9 

20 6 

13 B 

24 9 

VAPOUR PRESS 

B 9 

9 9 

12 3 

15 8 

22 1 

28 7 

29 4 

28 3 

26 4 

17 9 

12 6 

10 3 

18 6 

HIND SPEED 2M 

2 2 

2 2 

2 7 

3 4 

3 4 

7 1 

6 6 

6 4 

3 4 

2. 7 

1 8 

2 0 

4 0 

5UNSH I NE X 

79 

01 

04 

74 

u 1 

66 

66 

62 

76 

06 

03 

06 

77 

TOT RADIATION 

347 

416 

500 

524 

503 

338 

324 

403 

494 

460 

376 

343 

466 

EVAPOTRANSP 

95 

120 

206 

271 

3B8 

319 

266 

242 

218 

194 

117 

89 

2327 

TYPE OF HUMID 

SEA5DN 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 363 

INTERM DAYS 

1 0 

WET DAYS 

0 









COUNTRY PAKISTAN 



• 

STATION 

KARACHI AIRPORT 

• NUMBER 

41780 







• 

LATITUDE 

24 

34 # 

LONGITUDE 

67 08 

« ELEVATION 

22 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

MKCIPITAnON 

7 

11 

6 

2 

0 

7 

96 

50 

13 

2 

2 

6 

204 

TEMP AVERAGE 

17 7 

20 1 

24 5 

28 2 

30 5 

31 4 

30 0 

28 8 

28 6 

27 6 

23 9 

19 3 

25 9 

TEMP MEAN MAI 

25 1 

27 4 

31 4 

34 7 

33 3 

34 6 

as t 

31. 4 

32 1 

34 4 

32 1 

27 3 

31 6 

TEMP MEAN N1N 

10 4 

12 9 

17 6 

21 7 

23 7 

28 0 

27 2 

26 2 

23 1 

20 9 

13 7 

11 8 

20 3 

TEMP MEAN DAY 

20 4 

22 8 

27 0 

30 6 

32 2 

32 6 

31 1 

29 7 

29. B 

30. O 

26 7 

22 2 

27 9 

TEMP MN NIGHT 

13 6 

16 0 

22 4 

26 1 

28 8 

30 2 

as 9 

27 7 

27 1 

24 7 

20 3 

16 1 

23 8 

vapour press 

10 3 

12 3 

17 1 

21 9 

28 4 

as 9 

31. 9 

30 0 

28 6 

21 0 

14 3 

11 6 

21 7 

wind SPEED 2M 

3 3 

3 6 

4 6 

3 7 

7 6 

8 3 

0 7 

8 4 

6 9 

3 9 

2 9 

2 0 

3. 6 

SUNSHINE X 

02 

01 

73 

73 

74 

33 

40 

37 

38 

78 

03 

B3 

68 

TOT RADIATION 

361 

420 

464 

320 

334 

480 

411 

362 

429 

438 

307 

348 

433 

EVAPOTRANSP 

116 

133 

194 

232 

263 

238 

211 

193 

104 

183 

149 

111 

2207 

TYPE CDF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRV DAYS 363 

INTERN DAYS 0 

WET DAYS 

0 









Copyrighted material 



COUNTRY PAKISTAN 



• 

STATION 

GUPIS 



• NUMBER 

41501 







* 

LATITUDE: 

36 

10 ♦ 

LONG I TUDE 

73 24 

• ELEVATION 

2136 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

B 

9 

20 

49 

12 

13 

12 

11 

6 

0 

2 

149 

TEMP AVERAGE 

-0 7 

1 B 

7 6 

13 3 

17 6 

23 4 

23 4 

23 0 

20 2 

14 2 

7 9 

2 1 

13 2 

TEMP MEAN MAX 

3 6 

6 6 

12 B 

19 0 

23 6 

29 9 

32 3 

31 4 

26 3 

20 6 

14 0 

6 a 

18 9 

TEMP MEAN MIN 

-4 9 

-3 1 

? 4 

8 0 

11 6 

16 9 

10 4 

18 5 

13 B 

7 7 

1 8 

-2 6 

7 4 

TEMP MEAN DAY 

0 9 

3 5 

9 5 

IS 3 

19 B 

23 7 

27 B 

27 2 

22 3 

16 3 

9 9 

3 6 

13 2 

TEMP MN NIGHT 

-1 B 

0 5 

6 1 

11 0 

15 6 

21. 1 

22 6 

22 2 

17 3 

11 0 

4 9 

-0 3 

10 9 

VAPOUR PRESS 

3 0 

3 3 

4 1 

3 4 

6. 4 

6 3 

8 8 

9 a 

0 0 

5 3 

3 9 

3 3 

3 6 

MIND SPEED 2N 

0 3 

0 3 

0 8 

1 0 

1 0 

1 . 1 

1 0 

0 9 

0 9 

0 6 

0 3 

0 2 

0 7 

SUNSHINE X 

30 

36 

47 

54 

60 

69 

39 

62 

65 

66 

61 

38 

54 

TOT RADIATION 

161 

223 

323 

421 

496 

338 

303 

474 

413 

330 

239 

161 

359 

EVAPOTRANSP 

19 

29 

39 

90 

119 

142 

148 

129 

93 

54 

22 

16 

920 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND 

DRY 










DRY DAYS 365 

INTERN DAYS 

0 

MET DAYS 

0 









COUNTRY PAKISTAN 



• 

STATION 

OILGIT 



• NUMBER 

41302 







• 

LATITUDE 

33 

33 • 

LONGITUDE ; 

74. 23 

• ELEVATION 

1482 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

7 

20 

24 

20 

9 

10 

14 

io 

A 

1 

3 

130 

TEMP AVERAGE 

4 0 

7 1 

12 1 

16 9 

21 6 

26 0 

28 7 

28 0 

23 4 

17 2 

1 l 0 

3 B 

16 B 

TEMP MEAN MAX 

7 9 

114 

16 9 

22 3 

27 9 

32 9 

33 3 

34 2 

29 6 

23 2 

16 8 

9 9 

22 4 

TEMP MEAN MIN 

0 0 

2 7 

7 3 

11 3 

13 2 

19 t 

22 1 

21 7 

17 2 

11 2 

3 2 

1 6 

11 2 

TEMP MEAN DAY 

3 4 

a 7 

13 9 

18 9 

23 9 

28 3 

31 0 

30 1 

23 3 

19 2 

l*- J v 

7. 1 

IB 8 

TEMP MN NIGHT 

2 9 

3 9 

10. B 

13 3 

19 4 

23 3 

26 1 

23 3 

20 6 

14 3 

8 2 

3 7 

14 7 

VAPOUR PRESS 

4 B 

4 7 

3 B 

9 0 

11 9 

14 4 

16 8 

17 9 

13 7 

B 7 

5 2 

4 7 

9 B 

MIND SPEED 2M 

0 3 

0 3 

0 6 

0 6 

0 6 

0 3 

0 6 

0 4 

0 4 

0 3 

0 2 

0 2 

0 4 

SUNSHINE X 

29 

33 

43 

30 

37 

69 

39 

62 

64 

63 

38 

30 

53 

TOT RADIATION 

163 

224 

319 

407 

404 

338 

303 

475 

412 

331 

237 

163 

357 

EVAPOTRANSP 

22 

36 

66 

90 

123 

143 

151 

132 

94 

36 

26 

20 

959 


TYPE OF HUHID SEASON ALL YEAR ROUND DRY 


INTERN DAYS 


WET DAYS 


0 


Copyrighted material 



COUNTRY PAKISTAN 



• 

STATION 

cm LAS 



• NUMBER 

41503 







• 

LATITUDE 

32 

23 * 

LONGITUDE 

74. 07 

• ELEVATION 

1230 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

12 

20 

20 

10 

4 

8 

7 

2 

12 

2 

1 

119 

TEMP AVERAGE 

6 2 

8 5 

14 6 

20 2 

23 2 

31 B 

33 7 

33 1 

28 8 

21 9 

14 2 

8 1 

20 5 

TEMP HE AN MAX 

11 7 

14 0 

20 4 

25 9 

31 6 

38 3 

39 8 

39 2 

33 0 

29 0 

21. 3 

14 1 

26 7 

TEMP MEAN MIN 

0 7 

2 9 

B 7 

14 5 

IB B 

23 1 

27 6 

27 0 

22 3 

14 6 

7 0 

2 0 

14 3 

TEMP MEAN DAY 

8 2 

10 5 

16 7 

22 3 

27 3 

34 2 

33 9 

33 2 

DO 9 

24. 3 

16 3 

10 1 

22 7 

TEMP MN NIGHT 

4 7 

6 9 

12 9 

IB 4 

23 0 

29 4 

31 3 

30 3 

26 0 

18 6 

10 8 

3- 1 

IB 1 

VAPOUR PRESS 

4 0 

3 1 

6 6 

B 0 

B 3 

B 9 

13 6 

13 2 

11 1 

7 6 

3 3 

4 4 

8 2 

WIND SPEED ?M 

0 2 

0 5 

0 7 

0 B 

0 7 

0 B 

1 2 

1 1 

0 9 

0 3 

0 2 

0 2 

0 6 

Sl^ SHINE X 

30 

~ 36 

46 

51 

50 

70 

39 

62 

63 

66 

39 

39 

53 

TDT RADIATION 

1B3 

244 

337 

419 

489 

339 

501 

479 

429 

334 

262 

187 

370 

EVAPOTRANSP 

30 

42 

76 

106 

136 

160 

180 

166 

122 

77 

37 

28 

1160 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRV DAYS 365 

INTERM DAYS 

0 

WET DAYS 

0 









COUNTRY PAKISTAN 



• 

BTATION 

AS TORE 



• NUMBER 

41504 







• 

LATITUDE 

33 

22 « 

LONGITUDE 

74 34 

• ELEVATION 

2168 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

46 

84 

65 

60 

13 

18 

32 

20 

20 

13 

15 

459 

TEMP AVERAGE 

-2 2 

-1 1 

3 7 

10 0 

13 9 

19 1 

21 3 

21 0 

IA A 

11 1 

3 3 

0 4 

9 9 

TEMP MEAN MAX 

2 3 

3 B 

B 4 

13 6 

20 0 

23 6 

27 2 

26 7 

22 7 

17 3 

11 3 

3 1 

13 3 

TEMP MEAN MIN 

-6 8 

-6 0 

-1 1 

4 4 

7. 7 

12 3 

13 4 

13 3 

10 3 

4 7 

-0. 3 

-4. 4 

4 3 

TEMP MEAN DAY 

-0 4 

0 7 

3 4 

12 1 

16 1 

21 4 

23 4 

23 0 

18 7 

13 2 

7 4 

1 9 

11 9 

TEMP MN NIGHT 

-3 4 

-2 4 

2 3 

8 3 

lie 

16 7 

19 0 

18 6 

13 9 

8 0 

2 7 

-2. 0 

7 e 

VAPOUR PRESS 

3 0 

3 4 

4 4 

3 4 

6 3 

7 3 

9 4 

10 7 

7 6 

3 3 

4 0 

3 6 

5 9 

WIND 5PEED 2M 

0 4 

0 5 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 9 

0 9 

0 9 

0 8 

0 7 

0 2 

0 7 

9UN9H1NE X 

20 

27 

34 

46 

37 

69 

36 

39 

63 

62 

50 

31 

49 

TOT RADIATION 

123 

182 

260 

372 

47| 

336 

476 

433 

403 

320 

233 

139 

333 

EVAPOTRANSP 

17 

2! 

43 

72 

101 

123 

124 

113 

84 

31 

24 

13 

7B8 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 










DRV DAYS 165 INTERH DAYS 05 M€T DAYS 115 
• SEASON NR 1 

SEASON DEO INS ON 11 NOV 

BEGIN HUMID ON 14 DEC 

HUMID PERIOD (115 DAYS! ENDS ON 0 APR 
END OF SEASON ON 30 NAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 200 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : PAKISTAN * STATION BKAROU • NUMBER : 41909 






• 

LATITUDE 

39 

18 • 

LONGITUDE :: 

75. 37 • 

ELEVATION 

2181 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

22 

IB 

26 

29 

20 

6 

10 

9 

10 

4 

2 

10 

162 

TEMP AVERAGE 

-4 0 

-1 9 

9 2 

11 9 

16 2 

20 4 

23 8 

17 4 

18 B 

12 0 

9 0 

-0 9 

10 3 

TEMP MEAN MAX 

o e 

3 4 

10. 2 

17 1 

22 6 

27 4 

30 9 

30 7 

29 B 

19 1 

It 9 

4 B 

17 1 

TEMP MEAN MIN 

-B 7 

-7. 1 

0 2 

9 8 

9. 7 

13 4 

16. 6 

16 4 

11 B 

4 8 

-1 9 

-5 7 

4 6 

TEMP MEAN DAY 

-2 2 

0 1 

7 0 

13 9 

18. 9 

22 9 

26 3 

26 0 

21. 2 

14 3 

7. 3 

1 3 

13 0 

TEMP MN NIGHT 

-9 2 

-3 2 

3 8 

9 7 

14 0 

17 9 

20 9 

20 5 

15 7 

8 5 

1. 6 

-3 1 

B 4 

VAPOUR PRESS 

3 2 

3 7 

9 9 

7 1 

8 9 

10 6 

12, 7 

13 3 

10 3 

6. 7 

4 7 

4. 1 

7 6 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 9 

0 8 

1 0 

I 0 

1 1 

1 . 0 

0 9 

0 9 

0 6 

0 3 

0 2 

0 7 

SUNSHINE X 

31 

37 

49 

90 

62 

70 

99 

62 

65 

66 

64 

38 

55 

TOT RADIATION 

169 

231 

334 

439 

909 

962 

903 

479 

417 

336 

292 

167 

366 

EVAP0TRAN8P 

14 

21 

90 

83 

119 

136 

144 

109 

91 

50 

19 

11 

039 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 260 INTERN DAYS 92 MET DAYS : 53 

• SEASON NR 1 

SEASON BEC1N5 ON 4 DEC 

BEQIN HUMID ON 17 DEC 

HUMID PERIOD ( 93 DAYS» ENDS ON 8 FEB 
END OF SEASON ON 19 MAR 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 109 DAYS 


COUNTRY PAKISTAN 



• 

STATION 

PARACHINAR 


• NUMBER 

41960 







• 

LATITUDE 

33 

92 • 

LONGITUDE 

70 09 

• ELEVATION 

1723 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

69 

74 

133 

123 

73 

41 

133 

104 

63 

29 

22 

32 

096 

TEMP AVERAGE 

4 2 

6 2 

9 9 

19 3 

20 6 

24 7 

24 8 

23 8 

21 7 

16 8 

10 4 

6 9 

15 4 

TEMP MEAN MAX 

9 9 

11. 0 

19 4 

20 4 

26 4 

30 9 

30 6 

29 3 

27 3 

23 4 

18 2 

12. 7 

21 3 

TEMP MEAN MIN 

-1 7 

-0 7 

3 7 

8 3 

13 1 

17 6 

19 1 

10 2 

14 8 

9 3 

4 1 

0 3 

8 B 

TEMP MEAN DAY 

6 2 

7 3 

II 7 

16 6 

22 2 

26 6 

26 9 

29 7 

23 2 

18 7 

13 3 

0 3 

17 3 

TEMP MN NIGHT 

2 9 

3 6 

7 9 

12 9 

17 9 

21 9 

22 6 

21 4 

18 3 

13 0 

7 8 

3 9 

12 7 

VAPOUR PRESS 

4 7 

3 2 

6 9 

8 3 

10 4 

II 0 

16 t 

19 3 

12 9 

9 7 

9 3 

4 9 

9 6 

WIND SPEED 2M 

0 9 

0. 9 

1 2 

1 2 

1 3 

1 2 

I 1 

2 3 

1 1 

1 1 

0 9 

0 0 

». 2 

SUNSHINE X 

73 

63 

63 

96 

60 

69 

39 

61 

73 

79 

78 

66 

67 

TOT RADIATION 

266 

303 

382 

423 

330 

399 

491 

466 

493 

389 

299 

229 

399 

EVAPOTRANSP 

20 

34 

64 

93 

139 

193 

139 

139 

109 

74 

33 

19 

1010 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 78 INTERM DAYS 122 MET DAYS 169 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 3 NOV 

BEGIN HUMID ON 27 NOV 

HUMID PERIOD (191 DAYS) ENDS ON 27 APR 
END OF 9EAS0N ON 1 7 MAY 
TOTAL LENOTH OF SEASON 19 199 DAYS 

• SEASON NR : 2 

SEASON BEGINS ON 29 JUNE 

BEGIN HUMID ON 16 JULY 

HUMID PERIOD < 14 DAYS) ENDS ON 30 JULY 
END OF SEASON ON 29 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 92 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY PAKISTAN 



• STATION 

2 HOB 



• NUMBER 

41620 







• LATITUDE 

31 

21 • 

LONGITUDE 

69 2B 

• ELEVATION 

1407 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

IS 

24 

42 

29 

16 

B 

32 

30 

B 

2 

7 

14 

270 

TEMP AVERACE 

3 9 

9 1 

14 1 

19 9 

23 7 

30 0 

30 3 

29 4 

26 3 

20 1 

13 9 

8 7 

19 3 

TEMP MEAN MAX 

12 6 

13 2 

21 0 

26 B 

32 5 

37 3 

37 4 

36 0 

33 7 

28 1 

21 9 

13 3 

26 5 

TEMP MEAN MIN 

-0 « 

1 9 

7 1 

12 3 

17 7 

22 7 

23 9 

22 9 

19 0 

11 6 

3 1 

0 B 

1? 0 

TEMP MEAN DAY 

8 4 

11 0 

16 6 

22 3 

27 B 

32 6 

33 0 

3! 7 

20 9 

22 6 

16 3 

10 6 

2 t a 

TEMP MN NIGHT 

4 0 

6 7 

12 0 

17 4 

22 6 

27 4 

2B 0 

26 7 

23 2 

16 0 

9 6 

4 6 

16 3 

vapour press 

5 1 

6 3 

7 8 

9 1 

16. 9 

13 3 

19 B 

16 3 

13 0 

7 7 

3 0 

3 3 

10 7 

WIND SPEED 2M 

0 0 

1 1 

1 3 

! 3 

1 4 

1 4 

1 2 

! 0 

0 B 

0 7 

0 3 

0 6 

1 0 

SUNSHINE X 

37 

68 

63 

63 

72 

76 

70 

60 

73 

B2 

77 

70 

70 

TOT RADIATION 

248 

336 

399 

46B 

349 

504 

549 

303 

469 

408 

312 

237 

424 

EVAPOTRANSP 

29 

43 

89 

124 

164 

103 

170 

137 

121 

B2 

42 

24 

1238 

TYPE OF HUMID SEASON 

intermediate 

SEASON 










DRY DAYS 270 

INTERM OAVS 93 

WET 

DAYS 

0 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

0 DEC 












END OF SEASON ON 

13 MAR 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 93 

DAYS 












COUNTRY PAKISTAN 



• 

STATION 

KALAT 



♦ NUMBER 

41696 







• 

LATITUDE 

29 

02 * 

LONOITUDE : 

66 33 

• ELEVATION 

2017 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

34 

46 

38 

13 

6 

3 

30 

14 

2 

D 

3 

19 

230 

TEMP AVERACE 

2 B 

3 2 

9 2 

13 9 

18 3 

22 3 

24 4 

23 2 

SB 9 

13 3 

a 3 

4 6 

13 7 

TEMP MEAN MAX 

9 8 

11 6 

16 6 

22 1 

27 7 

32. 2 

33 2 

32 2 

ae 7 

22 8 

17 B 

12 4 

22 3 

TEMP MEAN MIN 

-4 7 

-3 2 

0 8 

4 4 

9 1 

11 1 

14 4 

12 7 

6 7 

» 4 

-2 2 

-4 7 

3 7 

TEMP MEAN DAY 

3 2 

6 9 

11 6 

16 3 

21 3 

23 4 

27 1 

23 9 

21 3 

13 7 

11 2 

6 7 

16 3 

TErF MN NIGHT 

0 3 

2 1 

6 3 

10 3 

14 6 

17 9 

20 1 

18 4 

13 0 

7 2 

3 2 

-0 1 

9 3 

VAPOUR PRESS 

4 3 

3 0 

6 2 

6 6 

e o 

9 4 

13 4 

12 3 

8 3 

3 3 

3 0 

4 9 

7 4 

WIND SPEED 2M 

1 9 

2 2 

2 3 

2 4 

2 3 

2 3 

2 1 

2 0 

1 9 

2 0 

1 B 

1 B 

2 1 

SUNSHINE X 

69 

62 

63 

63 

73 

73 

76 

01 

B2 

BO 

77 

72 

73 

TOT RADIATION 

292 

334 

416 

473 

361 

376 

373 

361 

303 

417 

330 

279 

443 

EVAPOTRANSP 

32 

40 

03 

114 

174 

186 

107 

172 

132 

83 

46 

30 

1207 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 274 

1NTLRM DAYS 

42 

WET DAYS 

49 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 DEC 

BEGIN HUMID ON 26 DEC 

HUMID PERIOD ( 49 DAYS) ENDS ON 13 FEB 
END OF SEASON ON 13 MAP 
TOTAL LENOTH OF SEASON IB 91 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY PAKISTAN 



* 

STATION 

NOHKUNDI 


♦ NUMBER 

41710 







• 

LATITUDE 

28 

49 • 

L0N01TUDE 

62 45 

• ELEVATION 

681 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

9 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

38 

TEMP AVERAGE 

11 0 

13 2 

18 0 

23 0 

31 7 

33 3 

33 9 

34 2 

30 1 

24 9 

18 2 

13 7 

24 4 

TEMP MEAN MAI 

16 6 

22 1 

25 1 

32 6 

39 9 

43 3 

43 0 

41 2 

30 6 

34 1 

26 6 

21 2 

32 2 

TEMP MEAN MIN 

3 3 

B 3 

!1 0 

17 3 

23 6 

27 7 

20 7 

27 3 

21 6 

15 6 

9 8 

6 3 

16 7 

TEMP MEAN DAY 

13 6 

17 7 

20 6 

27 7 

34 7 

38 3 

as 4 

36 7 

33 1 

28 0 

21 1 

16 3 

27 2 

TEMP MN NIGHT 

0 9 

13 2 

15 9 

22 5 

29 0 

32 7 

33 1 

31 4 

26 5 

20 7 

14 3 

10 3 

SI 5 

VAPOUR PRESS 

3 0 

7 5 

0 2 

Il 1 

15 3 

17 9 

17 8 

13 5 

11 2 

11 3 

7 3 

6 7 

it 1 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 0 

2. 0 

2 2 

2 2 

2 4 

2 4 

2 2 

1 6 

1 3 

1 2 

1 2 

1 8 

SUNSHINE X 

67 

30 

63 

60 

72 

72 

74 

80 

82 

78 

74 

69 

7» 

TOT RADIATION 

292 

326 

411 

462 

340 

362 

363 

557 

505 

414 

327 

277 

437 

EVAPOTRANSP 

SO 

79 

123 

17B 

230 

235 

256 

222 

176 

125 

78 

34 

1036 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEA* ROUND DRY 

DRY DAYS 365 INTERrt. DAYS O WET DAYS O 


COUNTRY PAKISTAN • STATION : DAL BAND IN ♦ NUMBER 41712 

* LATITUDE 20 S3 • LONGITUDE 64 24 • ELEVATION 050 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

BEP 

OCT 

NOV 

DEC 

yfar 

PRECIPITATION 

25 

18 

12 

3 

2 

1 

7 

0 

0 

0 

1 

13 

04 

TEMP AVERAGE 

9 2 

12 5 

17 4 

23 1 

20 4 

31 9 

33 4 

31. 6 

26 8 

21 0 

14 0 

10 3 

21 7 

TEMP MEAN MAX 

16 4 

19 7 

25 4 

31 8 

37 9 

41 9 

42 7 

41 2 

37 4 

31 7 

24 6 

18 4 

30 8 

TFMP MF AN MIN 

1 8 

4 2 

8 7 

14 4 

10 9 

22 8 

24 6 

22 0 

16 4 

10 3 

4 7 

1 7 

12 6 

TEMP MEAN DAY 

11 8 

14 0 

20 1 

26 3 

31 8 

35 0 

36 9 

35 0 

30 5 

24 7 

IB 0 

12 9 

24 9 

TEMP MN NIGHT 

7 O 

9 B 

14 3 

20 4 

25 2 

20 9 

30 1 

27 6 

22 4 

16 3 

10 1 

6 2 

10 2 

VAPOUR PRESS 

6 6 

7 3 

8 2 

10 7 

11 7 

14 1 

IS 7 

14 5 

11 4 

0 5 

6 7 

6 6 

10 2 

WIND SPEED 2M 

1 4 

» 0 

2 0 

2 2 

2 2 

2. 4 

2 4 

2 2 

1 6 

1 3 

1. 2 

1 2 

J W 

SUNSHINE X 

68 

60 

64 

61 

73 

73 

73 

80 

82 

78 

73 

70 

7? 

TOT RADIATION 

294 

331 

413 

466 

533 

566 

368 

557 

303 

414 

329 

279 

440 

EVAPOTRANSP 

41 

62 

130 

173 

223 

244 

238 

232 

161 

112 

36 

37 

1729 


TYPE OF WMID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 331 INTERM DAYS 34 WET DAYS 0 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 DEC 
END OF SEASON ON 29 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 34 DAYS 


Copyrighted material 



papua new guinea 
papouasie nouvelle -guinée 


Copyrighted material 



• NUMBER 94014 


COUNTRY PAPUA NEW GUINEA 


STATION NAD ANC 






• 

LATITUDE 

-3. 

13 * 

LONGITUDE T 1 

143 47 • 

ELEVATION : 

4 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

339 

292 

344 

443 

337 

209 

166 

128 

144 

301 

387 

379 

3489 

TEMP AVERAGE 

26 7 

26 6 

26 7 

26 6 

26 0 

26 4 

26 2 

26 3 

26 4 

26 3 

26 6 

26 7 

26. 3 

TEMP MEAN MAX 

30 2 

30 1 

30 1 

29 9 

30 2 

29 e 

29 6 

29 7 

29 9 

30. 1 

30 2 

30 1 

30 0 

TEMP MEAN MIN 

23 2 

23 1 

23 2 

23 2 

23 3 

22 9 

22 9 

22 9 

22 9 

22 9 

23 0 

23 2 

23 1 

TEMP MEAN DAY 

27 9 

27 0 

27 9 

27 7 

20 0 

27 6 

27 3 

27 3 

27 7 

27 8 

27 9 

27 9 

27 B 

TEMP MN NIGHT 

23 4 

23 3 

23 4 

23 3 

23 3 

23 1 

23 0 

23 1 

29. 2 

23. 2 

23 3 

23 4 

25 3 

VAPOUR PRESS 

30 1 

29 6 

29 e 

30 3 

31 0 

30 6 

29 9 

29 8 

29 6 

29 8 

29 9 

30 1 

DO 0 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1. 0 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 l 

0 3 

0 3 

0 1 

0. 1 

0 3 

0 3 

SUNSHINE X 

42 

41 

40 

43 

37 

38 

34 

60 

37 

33 

32 

42 

30 

TOT RADIATION 

424 

426 

416 

409 

417 

399 

393 

443 

469 

474 

462 

420 

429 

EVAPOTRANSP 

121 

110 

117 

ioe 

109 

98 

99 

114 

119 

123 

119 

117 

1336 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL 

YEAR ROUND HUMID 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 

0 WET DAYS 

363 









COUNTRY PAPUA 

NEW OUXNEA 


• 

STATION 

OOP OKA 



• NUMBER 

94013 







• 

LATITUDE 

~6. 

04 • 

LONGITUDE 

143 23 

» ELEVATION 

1363 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

*AJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

230 

234 

265 

204 

113 

34 

49 

74 

121 

134 

171 

243 

1932 

TEMP AVERAGE 

20 6 

20 5 

20 3 

20 3 

20 3 

19 6 

19 3 

19 6 

20 0 

20 1 

20 3 

20 3 

20 2 

TEMP MEAN MAX 

23 9 

23 7 

25 6 

23 B 

26 0 

23 2 

24 B 

23 3 

23 7 

23. 8 

26 3 

23 B 

23 7 

TEMP MEAN MIN 

19 2 

13 2 

13 4 

13 2 

14 9 

14 0 

13. 0 

13 9 

14 2 

14 3 

14 3 

13 1 

14 6 

TEMP MEAN DAY 

22 3 

22 3 

22 3 

22 4 

22 4 

21 6 

21 3 

21. 7 

22 0 

22 1 

22 3 

22 4 

22 1 

TEMP MN NIQMT 

10 3 

IB 4 

ie 6 

IB 3 

18 4 

17 3 

17 3 

17 6 

17. 9 

18 0 

10 2 

1 ■ É 

18 t 

VAPOUR PRESS 

18 2 

IB 3 

IB 3 

IB 1 

17 B 

16 9 

16 3 

16 4 

16 B 

17 2 

17 4 

18 3 

17 3 

WIND SPEED 2M 

3 6 

3 6 

3 1 

2 0 

2 0 

2 6 

2 6 

3. 1 

2 1 

1 3 

1 0 

1 3 

2 4 

SUNSHINE X 

36 

33 

3B 

37 

48 

41 

42 

42 

39 

43 

43 

34 

40 

TOT RADIATION 

404 

397 

40B 

37B 

383 

341 

330 

37B 

397 

437 

431 

393 

391 

EVAPOTRANSP 

126 

112 

120 

102 

100 

91 

97 

no 

108 

114 

106 

lOB 

1294 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 20 INTERM DAYS 82 WET DAYS 208 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 19 JULY 

BEGIN HUMID ON 5 SEP 

HUMID PERIOD < 2*0 DAYS» ENDS ON 21 MAY 
END OF SEASON ON 24 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 340 DAYS 


Copyrighted material 



* NUMBER : 94027 


COUNTRY PAPUA NEW GUINEA 


STATION LAE 






♦ LATITUDE 

-6 

44 • 

LONGITUDE J 

147 00 • 

ELEVATION 

0 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

267 

231 

324 

403 

424 

414 

301 

317 

473 

306 

346 

332 

4618 

TEMP AVERAGE 

27 5 

27 3 

27. 3 

26 7 

26 2 

23 3 

24 9 

23 0 

23 3 

26. 1 

26 7 

27 1 

26. 3 

TEMP MEAN MAX 

31 1 

31 2 

30 0 

30 1 

29 4 

29 6 

27 0 

27 9 

28 7 

29 6 

30 3 

30 7 

29 8 

TEMP MEAN MIN 

2J y 

23 0 

23 7 

23 3 

22 9 

22 4 

22 0 

22 0 

22 2 

22 6 

23. 1 

23 3 

22. ? 

TEMP MEAN DAY 

28 7 

20 0 

28 3 

27 9 

27 3 

27 3 

23 9 

26 0 

26 6 

27 4 

28. 0 

28 4 

27 6 

TEMP MN NIGHT 

26 1 

26 1 

23. 9 

23 4 

24 9 

24 7 

23 9 

23 9 

24 3 

24. 9 

23. 3 

23 9 

23. 1 

VAPOUR PRESS 

29 0 

20 6 

29 0 

29 4 

29 2 

28 4 

26 6 

26 9 

27 1 

28 4 

28 7 

29 0 

20 5 

WIND SPEED 2M 

3. 6 

3 6 

3 1 

2 1 

1.0 

1 0 

0 3 

0 3 

0 3 

1 0 

1 3 

2 . 1 

1 7 

SUNSHINE X 

47 

30 

43 

30 

40 

42 

30 

42 

46 

36 

39 

31 

43 

TOT RADIATION 

448 

464 

434 

423 

361 

342 

311 

376 

422 

479 

416 

460 

413 

EVAPOTRANSP 

133 

143 

144 

121 

104 

8B 

02 

99 

109 

130 

122 

140 

1433 

TYPE OF HUMID 

SEASON : 

ALL YEAR ROUND HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 0 

WET 

DAYS 

363 









COUNTRY PAPUA 

NEW OU I NE A 


• 

9TATI0N 

PORT 

MORESBY 


• NUMBER 

94033 







• 

LATITUDE 

-9 27 • 

LONGITUDE : 

147. 12 

• ELEVATION 

28 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

169 

221 

191 

167 

31 

40 

20 

34 

40 

40 

69 

136 

1198 

TEMP AVERAGE 

27 5 

27 3 

27 2 

26 9 

26 B 

26. 1 

23 7 

26 0 

26 4 

27 1 

27 3 

27 7 

26 6 

TEMP MEAN MAX 

31 8 

31 3 

31 4 

31 0 

30 9 

30 1 

29 7 

29 9 

30 4 

31 3 

32 1 

32 2 

31 0 

TEMP MEAN MIN 

23 1 

23 0 

22 9 

22 7 

22 8 

22 1 

21 7 

22 0 

22 3 

22 8 

22 8 

23 1 

22 6 

TEMP MEAN DAY 

29 0 

28 B 

28 7 

28 3 

28 2 

27 3 

27 1 

27 4 

27 B 

28 6 

29. 1 

29 3 

28 3 

TEMP MN NIGHT 

23 7 

23 6 

23 3 

23 3 

23. 3 

24 6 

24 3 

24 6 

24 9 

23 6 

23. 9 

26 1 

23 3 

VAPOUR PRESS 

20 6 

28 7 

28 8 

29 1 

28 3 

27 0 

23 4 

23 3 

23 8 

26. 9 

27 2 

27 B 

27 4 

WIND SPEED 2M 

1 3 

2 1 

1 3 

0 1 

1 . 0 

2 6 

3 1 

2 6 

2 1 

1 3 

0 3 

1 0 

1 6 

SUNSHINE X 

49 

47 

49 

37 

61 

62 

36 

56 

53 

60 

63 

54 

56 

TOT RADIATION 

466 

437 

440 

439 

409 

387 

383 

419 

443 

497 

326 

483 

446 

EVAPOTRANSP 

142 

129 

134 

112 

111 

109 

119 

128 

132 

146 

141 

143 

1546 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DAY PERIOD 

DRY DAYS 10? INTERN DAYS 32 WET DAYS 144 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 NOV 

BEGIN HUMID ON 7 DEC 

HUMID PERIOD (144 DAYS) ENDS ON 30 APR 
END OF SEASON ON 12 MAY 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 176 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY PAPUA 

NEW GUINEA 


• 

STATION : 

MOMOTE 



* NUMBER ; 

94044 







• 

LATITUDE 

-2 

03 • 

LONGITUDE 

147 23 

« ELEVAT ION : 

4 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

270 

260 

303 

287 


213 

308 

333 

291 

237 

230 

240 

311 

3309 

TEMP AYER ABE 

27 I 

27. 1 

27 l 

27 2 


27 7 

27 3 

27 0 

27. 1 

27 3 

27 4 

27 3 

27 0 

27. 2 

TEMP MEAN MAX 

30 0 

30 0 

29 9 

30 0 


30 3 

29 8 

29 3 

29 6 

29 9 

30 2 

30 2 

29 9 

29. 9 

TEMP MEAN MIN 

24 2 

24 2 

24 2 

24 3 


23. 1 

24 7 

24 3 

24 3 

24 6 

24 6 

24 3 

24. 0 

24. 4 

TEMP MEAN DAY 

28 1 

28 1 

28 1 

26 2 


28 6 

28 2 

27 9 

28 0 

28 2 

28 4 

28. 3 

28 0 

28 2 

TEMP MN NIGHT 

26 0 

26 0 

26 0 

26 1 


26 7 

24 3 

26 1 

24. 1 

26 3 

26 4 

26 2 

23 9 

26 2 

VAPOUR PRESS 

30 8 

30 3 

30 8 

31 0 


31 2 

30 5 

29 9 

30. 1 

30 3 

30 3 

30. 3 

30 7 

30 6 

HIND SPEED 2M 

2 1 

2. 1 

1. 3 

1. 0 


1. 0 

1. 3 

2 6 

2 6 

2 1 

1 3 

1. 0 

t 3 

1 7 

SUNSHINE X 

34 

33 

33 

38 


49 

43 

43 

46 

30 

49 

39 

34 

41 

TOT RADIATION 

382 

396 

389 

391 


♦04 

373 

372 

404 

442 

447 

402 

377 

399 

EVAPOTRANSP 

119 

111 

1 IB 

110 


116 

107 

116 

123 

129 

132 

113 

113 

1411 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND HIR1ID 










DRV DAYS 0 

INTERN. DAYS 0 

WET 

DAY8 : 

363 









COUNTRY PAPUA 

NEW GUINEA 


• 

STATION 

KAVIENQ 


• NUMBER : 

94076 







• 

LATITUDE 

-2 

34 • 

LONGITUDE 

130 49 

• ELEVATION 

10 h 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

j Km 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

321 

283 

298 

299 

260 

242 

229 

226 

191 

240 

244 

326 

3161 

TEMP AVERAGE 

26 6 

26 7 

26 6 

26 3 

26 3 

26. 1 

23 9 

23. 4 

26 1 

26 3 

26 3 

26 4 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

30 4 

30 4 

30 3 

30 1 

30 4 

30 1 

24. 7 

29. 9 

30 2 

30 4 

30 3 

30 1 

30 a 

TEMP MEAN MIN 

22 8 

22 9 

22 9 

22 8 

22 6 

22 1 

22 0 

21. 9 

22. 0 

22. 2 

22. 6 

22 6 

22 4 

TEMP MEAN DAY 

28 0 

28 0 

27 9 

27 8 

27 9 

27 3 

27 2 

27. 3 

27. 6 

27 8 

27 0 

27 7 

27. 7 

TEMP MN N10HT 

23 2 

23 3 

23 2 

23 1 

23 1 

24 6 

24 3 

24 3 

24 6 

24 8 

23 1 

23 0 

24 9 

VAPOUR PRESS 

31 7 

31 2 

31 3 

31 I 

31 3 

30 4 

30 4 

30 1 

30 B 

31. 1 

30. 8 

31 0 

30 9 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 1 

1 3 

S 0 

1 0 

1 3 

2 6 

2 6 

2. 1 

1. 3 

1 0 

1. 3 

1. 7 

SUNSHINE X 

34 

33 

33 

38 

49 

43 

43 

46 

30 

49 

39 

34 

41 

TOT RADIATION 

384 

397 

389 

390 

402 

372 

370 

404 

442 

447 

404 

378 

398 

EVAPOTRANSP 

112 

107 

113 

106 

108 

98 

104 

113 

117 

122 

110 

108 

1318 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS 0 INTERN DAYS 0 WET DAYS 363 


Copyrighted material 



COUNTRY PAPUA 

NEW GUINEA 


• 

STATION 

RABAUL 



« NUMBER 

94083 







• 

LATITUDE 

-4 

13 • 

LONGITUDE 1 

132. 12 

♦ ELEVATION 

4 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

230 

244 

296 

209 

129 

114 

104 

103 

94 

118 

173 

23B 

2012 

TEMP AVERAGE 

27 1 

27 I 

27 0 

27 1 

27. 4 

27 I 

26 B 

27 0 

27 4 

27 3 

27 3 

27 1 

27 2 

TEMP HE AN HAÏ 

30 9 

30 9 

30 7 

30 S 

31 2 

30 9 

30 4 

30 7 

31 4 

31 6 

31 3 

30 9 

31 0 

TEMP MEAN MIN 

23 2 

23 2 

23 3 

23 3 

23 6 

23 3 

23 2 

23 2 

23 4 

23 3 

23 3 

23 2 

23 3 

TEMP MEAN DAY 

28 4 

20 4 

28 3 

28. 4 

28. 8 

20 3 

28 1 

28 3 

28. B 

28 9 

20. 7 

10 - 

26 9 

TEMP MN NIGHT 

29 6 

29 6 

23 6 

29 7 

26 0 

23 7 

23 3 

29 6 

26 0 

26 0 

25. 9 

23 7 

23 7 

VAPOUR PRESS 

30 9 

30 B 

30 7 

30 8 

30 7 

30 1 

29 2 

28 9 

28 8 

29 7 

29. 7 

30 U 

30 1 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 0 

0 9 

0 9 

2. 1 

2 6 

3 6 

3 1 

3 1 

2 6 

1. 3 

0 3 

18 

SUNSHINE X 

44 

47 

40 

49 

93 

30 

43 

46 

46 

49 

47 

39 

46 

TOT RADIATION 

428 

447 

416 

411 

40B 

379 

369 

398 

423 

430 

440 

404 

415 

evapotransp 

123 

119 

1 IB 

111 

122 

112 

121 

130 

138 

143 

127 

113 

1479 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 144 

WET DAYS 

221 








BEGIN 

HUMID 

ON 29 

OCT 











HUMID 

PERIOD 

(201 

DAYS) ENDS ON 

18 MAY 









BEGIN 

HUMID 

ON 1 

JUW 











HUMID 

PERIOD 

( 20 

DAYS) ENDS ON 

21 JWE 










COUNTRY PAPUA 

NEW GUINEA 


• 

STATION 

H1ETA 

(AROPA) 


• NUMBER 

94097 







• 

LATITUDE 

-6. 

19 • 

LONOITUDE 

139 43 

« ELEVATION : 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJN 

sAJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

239 

299 

301 

299 

233 

290 

299 

243 

210 

290 

242 

233 

3034 

TEMP AVERAGE 

26 7 

26 6 

26 7 

26 9 

26 7 

26 3 

26 I 

26 1 

26 1 

26 3 

26 3 

26 3 

26 4 

TEMP MEAN MAX 

30 2 

29 0 

30 1 

29. 9 

30 1 

29. 0 

29 3 

29 4 

29. 0 

29 8 

29 8 

30. 1 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

23 2 

23 3 

23 2 

23 1 

23 2 

22 B 

22 7 

22 7 

22. 4 

22 7 

22 8 

22 9 

22 9 

TEMP MEAN DAY 

27 9 

27 7 

27 9 

27. 7 

27 9 

27 6 

27 3 

27 3 

27. 4 

27 9 

27 6 

27 8 

27 6 

TEMP MN NIGHT 

25 4 

25 3 

23 3 

23. 2 

23 4 

23 0 

24 9 

24. 9 

24 8 

29 0 

29. 1 

29 3 

29 1 

VAPOUR PRESS 

30 1 

30 3 

30 ù 

30 3 

30. 8 

29 4 

29. 1 

20 7 

28 7 

29 4 

29 4 

30 1 

29 0 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 0 

1. 0 

1 0 

2. 1 

2 6 

3 6 

3. 1 

3 1 

2 6 

1 9 

1 0 

2 0 

SUNSHINE X 

48 

40 

43 

33 

61 

49 

49 

37 

34 

32 

46 

46 

48 

TOT RADIATION 

431 

424 

434 

433 

429 

363 

372 

360 

492 

464 

443 

440 

422 

EVAPOTRANSP 

127 

109 

122 

114 

117 

103 

113 

114 

130 

133 

122 

122 

1428 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUH ID 

DRY DAYS 0 INTERN DAYS 0 WET DAYS 369 


Copyrighted material 



philippines 


Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES * STATION CALAYAN • NUMBER 96133 






• 

LATITUDE 

19 

16 • 

LONGITUDE : 121 

26 

• ELEVATION 

13 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

192 

116 

74 

40 

DO 

193 

224 

306 

360 

308 

393 

335 

2629 

TEMP AVERAGE 

23 4 

24 0 

25 4 

27 0 

2B 1 

20 5 

28 5 

2B 1 

27 6 

27 l 

25 7 

24 3 

26 5 

TEMP MEAN MAI 

26 0 

27 7 

29 2 

30 9 

32 3 

32 6 

32 3 

31 7 

31 3 

30 8 

2B B 

27 3 

30 1 

TEMP MEAN MIN 

20 0 

20 2 

21 5 

23 0 

33 f 

24 4 

24 7 

24 5 

23 9 

23 4 

23 6 

21 2 

33 B 

TEMP MEAN DAY 

24 6 

25 3 

26 a 

38 4 

29 6 

30 0 

39 9 

29 4 

20 9 

2B 4 

26 B 

25 3 

27 B 

TEMP MN NIGHT 

22 3 

22 B 

24 1 

25 6 

26 6 

27 0 

27 l 

26 7 

26 1 

25 5 

24 4 

88 9 

25 1 

VAPOUR PRESS 

23 9 

24 4 

26 5 

2B B 

30 4 

32 3 

32 3 

32 3 

31 8 

29 B 

27 7 

25 7 

20 B 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 6 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 I 

1 6 

1 1 

1 6 

2 0 

2 0 

1 4 

SUN5HJNE % 

46 

46 

55 

55 

39 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

4B 

TOT RADIATION 

316 

356 

437 

473 

40Q 

454 

452 

442 

417 

376 

32B 

302 

40< 

Evapotransp 

01 

07 

117 

130 

144 

133 

137 

134 

117 

lit 

90 

81 

1362 


TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 
DRY DAYS 30 1NTFRM DAYS A4 MET DAYS 
« SEASON Nfi 1 

SEASON BEGINS ON 14 MAY 

DEGIN HUMID ON 31 MAY 

HUMID PERIOD »?7i DAYS > ENDS ON 26 FEB 
END CF SEASON ON ;•$ HAR 
TOTAL length of SEASON IS 315 DAYS 


COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

BASCO 



• NUMBER 

96135 







» 

latitude 

20 

27 ♦ 

LONGITUDE 121 

58 

• ELEVATION 

11 H 


JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAV 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PPLCIPITATION 

171 

131 

103 

83 

138 

306 

219 

379 

430 

31B 

333 

273 

2634 

TEMP AVERACE 

21 9 

22 7 

24 3 

26 2 

27 9 

28 0 

38 3 

37 9 

27 5 

36 4 

34 9 

23 1 

23 B 

TEMP MEAN MAX 

24 4 

25 4 

27 1 

29 0 

30 9 

30 8 

31 4 

30 9 

30 5 

29 1 

27 3 

23 5 

26 3 

TEMP MEAN MIN 

19 4 

20 0 

31 5 

23 4 

24 B 

25 1 

25 2 

24 9 

24 5 

23 6 

# 22 4 

20 7 

23. 0 

TEMP MEAN DAY 

22 8 

23 7 

25 3 

27 2 

29 0 

29 0 

29 4 

29 0 

28 6 

27 3 

25 7 

23 9 

26 7 

temp MN Ml 

21 1 

21 9 

23 4 

25 3 

26 8 

26 9 

27 I 

26 7 

26 3 

25 2 

23 e 

22 1 

24 7 

VAPOUR PRESS 

31 5 

22 3 

34 6 

27 9 

31 1 

31 3 

□ 1 9 

31 9 

30 B 

27 B 

25 4 

22 9 

27 4 

WIND SPEED 2M 

3 3 

2 9 

2 7 

2 7 

2 2 

2 3 

2 7 

2 7 

2 7 

3 3 

3 B 

3 3 

2 9 

SUNSHINE y. 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

TOT RADIATION 

301 

344 

391 

427 

442 

445 

442 

431 

404 

361 

313 

207 

3P2 

EVAPOTRANSP 

05 

09 

1 17 

129 

140 

137 

145 

137 

125 

120 

100 

06 

1410 


TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITHCXIT DRY PERIOD 
DP* DAYS 0 INTERN DAYS 71 MET DAYS 294 

BEGIN HUMID ON 17 MAY 

HUMID PERIOD (294 DAYS) ENDS ON 7 MAP 


Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES * STATION VICAN • NUMBER 93222 






• 

LATITUDE 

17, 

34 « 

LONGITUOE 

120 23 

• ELEVATION 

33 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO V 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

! 

2 

7 

22 

128 

420 

474 

704 

407 

79 

41 

11 

2296 

TEMP AVERAGE 

23 3 

23 9 

27 2 

28 4 

28 9 

27 9 

27 3 

26 B 

26 9 

27 3 

26 9 

26 2 

27 1 

TEMP MEAN MAX 

29 7 

30 2 

31 3 

32 4 

32 9 

31 3 

30 7 

30 1 

30 1 

31 2 

M I 

30 3 

30 9 

TEMP MEAN MIN 

21 2 

21 6 

23 0 

24 3 

24 9 

24 2 

23 9 

23 3 

23 6 

23 4 

22 9 

22 0 

23 2 

TEMP MEAN DAY 

27 0 

27 3 

20 7 

29 B 

30 3 

29 2 

28 3 

2B 0 

28 0 

28 7 

20 2 

27 6 

28. 3 

TEMP MN NIGHT 

24 1 

24 3 

23 B 

27 0 

27 3 

26 3 

26 0 

23 3 

23 6 

23 7 

23 2 

24 4 

23. 6 

vapour PRESS 

24 7 

23 4 

27 3 

29 3 

30 7 

31 1 

31 2 

31 0 

30 7 

29 4 

27 6 

26 3 

78 7 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 0 

2 0 

2 0 

1 6 

2 0 

2 0 

2 2 

2 0 

2 0 

2 2 

2 0 

2 0 

SUNSHINE % 

B3 

84 

84 

84 

74 

33 

35 

46 

46 

74 

73 

03 

71 

TOT RADIATION 

438 

489 

346 

383 

339 

483 

483 

441 

420 

476 

«04 

420 

461 

evapotransp 

114 

117 

134 

167 

168 

142 

141 

129 

119 

133 

116 

109 

1611 


TYPE OF MW1ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 207 INTERN DAYS 21 WET DAYS 137 

* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 10 HAY 

BEGIN HUMID ON 22 MAY 

HUMID PERIOD 4137 DAYS) ENDS ON 6 OCT 
END DF SEASON ON 13 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 138 DAYS 


COUNTRY PHILIPPINES 



• 

station 

LAOAG 



« 1 

NUMBER 

98223 







• 

LATITUDE 

10 

11 « 

LONGITUDE 

120 32 

• elevation 

3 M 


JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PREC I P I TAT I ON 

4 

1 

3 

4 

22 

436 

404 

666 

390 

66 

50 

12 

2038 

TEMP AVERAGE 

24 3 

24 8 

26 4 

28 0 

28 9 

m a 

27 7 

27 4 

27 2 

27 2 

26 3 

25 4 

26 8 

TEMP MEAN MAX 

29 9 

30 3 

31 7 

33 0 

33 4 

32 l 

31 5 

30 9 

30 0 

31 7 

31 1 

30 3 

31 4 

TEMP MEAN MIN 

19 0 

19 1 

21 0 

23 0 

24 4 

24 2 

23 9 

23 9 

23 6 

22 7 

21 8 

20 2 

22 2 

TEMP MEAN DAY 

26 4 

26 9 

28 3 

29 ■ 

30 3 

29 6 

29 1 

20 6 

20 3 

2B B 

28 1 

27 1 

28 3 

TEMP MN NIGHT 

22 7 

23 0 

M *. 

26 3 

27 3 

26 7 

26 3 

26 0 

23 0 

23 3 

24 3 

23 2 

23 1 

VAPOUR PRESS 

22 7 

22 5 

24 7 

26 8 

29 9 

31 3 

31 2 

31 4 

31 0 

2B 1 

23 9 

23 9 

37 4 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 0 

t. 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

! 6 

2 0 

2. 0 

2 O 

i B 

SUNSHINE X 

74 

B4 

04 

03 

64 

46 

46 

46 

46 

64 

64 

74 

63 

TOT RADIATION 

401 

404 

543 

309 

321 

432 

430 

442 

419 

439 

386 

384 

459 

EVAPOTRANSP 

104 

113 

147 

164 

161 

133 

133 

130 

119 

130 

109 

103 

1350 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 223 INTFRM DAYS 13 WET DAYS 129 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 24 MAY 

BEGIN HUMID ON 29 MAY 

HUMID PERIOD (129 DAYS) ENDS ON 5 OCT 
END DF SEASON ON 13 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 142 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES * STATION APARRI 

• LATITUDE: 10 22 • 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

131 

00 

51 

42 

ill 

164 

194 

TEMP AVERAGE 

23 4 

24 0 

25 0 

27 5 

29 1 

29 2 

20 9 

TEMP MEAN MAX 

26 3 

27 3 

29 5 

31 5 

33 6 

33 6 

33 0 

TEMP MEAN MIN 

20 5 

20 7 

22 1 

23 5 

24 6 

24 8 

24 7 

TEMP MEAN DAY 

24 5 

25 2 

27 1 

29 0 

30 7 

30 e 

30 3 

TEMP MN NIGHT 

22 5 

23 0 

24 6 

26 2 

27 5 

27 6 

27 3 

VAPOUR PRES5 

24 3 

24 5 

26 6 

29 0 

31 0 

31 2 

3t 0 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 2 

2 0 

2 0 

1 6 

1 6 

1 6 

SUNSHINE X 

46 

55 

64 

74 

74 

55 

57 

TOT RADIATION 

322 

392 

472 

546 

561 

.407 

493 

evapotransp 

85 

95 

132 

153 

169 

150 

154 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 60 INTFRH DAYS 60 WET DAYS 745 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 3 HAY 

BEGIN HUMID ON 6 JL*4F 
HUM 1 D PERIOD <245 DAYS) ENDS ON 6 FEB 
END OF SEASON ON 4 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 305 DAYS 


COUNTRY PHILIPPINES ♦ STATION TUCUEGARAO 


• LATITUDE 17 37 • 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

20 

19 

37 

54 

104 

193 

212 

TEMP AVERAGE 

24 6 

25 5 

27 7 

29 5 

30 5 

29 9 

29 4 

TEMP MEAN MAX 

29 6 

31 5 

34 1 

36 1 

37 1 

35 0 

35 0 

TEMP MEAN MIN 

19 5 

19 5 

21 2 

22 B 

23 0 

23 9 

23 7 

TEMP MEAN DAY 

26 4 

27 7 

30 0 

31 9 

32 9 

32 0 

31 4 

TEMP MN NIGHT 

22 9 

23 6 

25 5 

27 2 

20 1 

27 7 

27 2 

VAPOUR PRESS 

24 7 

24 0 

26 3 

2B O 

30 l 

31 6 

31 5 

WIND SPEED 2M 

1 1 

i l 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

SUNSHINE X 

55 

56 

64 

74 

74 

55 

55 

TOT RADIATION 

353 

399 

474 

547 

559 

485 

483 

evapotransp 

90 

90 

139 

163 

177 

149 

150 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 120 INTERM DAYS : 35 WET DAYS 202 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 10 MAY 

BECIN HUMID ON 1 JUNE 

HUMID PERIOD (202 DAYS) ENDS ON 20 DEC 
END OF SEASON ON 2 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 237 DAYS 


* NUMBER 90232 


LONGITUDE 121 30 • ELEVATION 4 M 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

233 

267 

334 

342 

210 

2179 

28 5 

27 9 

26 9 

25 6 

24 1 

26 7 

32 3 

31 4 

30 0 

20 2 

26. 6 

30 3 

24 6 

24 3 

23 7 

23 0 

21 3 

23 2 

29 e 

29 1 

27 9 

26 5 

24 9 

28 0 

26 9 

26 4 

25 5 

24 3 

23 0 

25 4 

31 4 

31 t 

29 3 

27 9 

23 7 

28 6 

1 6 

1 6 

2 2 

2 7 

2 2 

2 0 

46 

46 

55 

46 

46 

55 

442 

419 

409 

333 

308 

432 

139 

124 

121 

94 

82 

1498 


« NUMBER 98233 

LONGITUDE 121 44 ♦ ELEVATION 24 M 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

249 

220 

226 

200 

105 

1719 

29 1 

28 7 

27. 6 

26 1 

25 0 

27 8 

34 3 

33 8 

32 5 

30 4 

29 3 

33 3 

23 B 

23 3 

22 6 

21 7 

20 6 

22 2 

30 9 

30 3 

29 3 

27 6 

26 5 

29 7 

27 0 

26 6 

25 3 

24 2 

23 1 

25 7 

31 7 

31. 4 

29 8 

28 3 

26 3 

28 7 

1 1 

1 . 1 

1 1 

1 1 

1 . 1 

! 1 

46 

46 

46 

46 

46 

55 

441 

420 

383 

330 

313 

433 

139 

126 

113 

90 

02 

1516 


Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

1BA 



* NUMBER 

98324 







• 

LATITUDE 

13. 20 • 

LONGITUDE 

119 39 

♦ ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

2 

11 

38 

261 

603 

717 

1039 

734 

164 

73 

29 

3676 

TEMP AVERAGE 

23 7 

23 9 

27 2 

28 3 

28 6 

27 7 

27 I 

26 B 

27 0 

27 2 

27 l 

26 3 

?7 1 

TEMP MEAN MAX 

31 0 

31 4 

32 3 

33 3 

33 1 

31 6 

30 8 

30 1 

30 5 

31 5 

31 7 

31 7 

31 6 

TEMP MEAN MIN 

20 3 

20 3 

91 I 

23 3 

24. 0 

23 7 

23 4 

23 4 

23 4 

22 9 

22 4 

21 3 

22 3 

TEMP MEAN DAY 

27 6 

27 9 

29 1 

30 1 

30 2 

29 1 

28 4 

27. 9 

20 2 

28 7 

28 7 

26 3 

28 7 

TEMP MN NIGHT 

23 9 

24 1 

23 4 

26 6 

26 9 

26 2 

23 7 

23 4 

23 3 

23 4 

23 1 

24 3 

23 4 

VAPOUR PRESS 

23 0 

23 0 

26 6 

28 1 

30 I 

31 1 

30 8 

30 9 

30 9 

29 6 

20 2 

27 0 

20 6 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

I 1 

1 1 

1 1 

! 1 

I 1 

1 1 

1 1 

1 . 1 

1 1 

1 1 

l 1 

SUNSHINE X 

73 

74 

74 

74 

53 

46 

46 

37 

46 

36 

36 

63 

3V 

TOT RADIATION 

420 

469 

517 

347 

480 

443 

443 

403 

423 

423 

380 

3B1 

444 

EVAPOTRANSP 

106 

110 

142 

132 

146 

126 

127 

117 

116 

120 

104 

101 

1467 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH WV PERIOD 

DRY DAYS 140 INTERN DAYS 49 WET DAYS 160 

• SEASON N» 1 

SEASON BEGINS ON 24 APR 

BEGIN HUMID ON 3 NAY 

HUMID PERIOD (160 DAYS) ENDS ON 10 OCT 
END OF SEASON ON 27 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 20 DAYS 


COUNTRY PHILIPPINES • STATION : DAGUPAN • NUMBER 90325 






m 

LATITUDE 

16 03 • 

LONQITUDE 

120 20 

• ELEVATION 

? H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

*AJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

7 

19 

74 

232 

336 

403 

560 

301 

133 

30 

13 

2264 

TEMP AVERAGE 

26 2 

26 7 

m a 

29 6 

29 7 

as 

20 3 

27 0 

27 9 

20 2 

27 3 

26 7 

?B 0 

TEMP MEAN MAX 

31 0 

31 7 

33 3 

34 0 

34 6 

32 9 

32 1 

31 2 

31 3 

32 7 

31 6 

31 4 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

21 3 

21 6 

23 1 

24 3 

24 B 

24 6 

24 4 

24 4 

24 3 

24 0 

83 f 

21 9 

23 5 

TEMP MEAN DAY 

27 9 

28 3 

30 2 

31 3 

31 3 

30 2 

29 6 

29 0 

29 2 

29 9 

28 8 

28 3 

29 5 

TEMP MN NIOHT 

24 6 

25 0 

26 6 

27 8 

28 0 

27 2 

26 0 

26 3 

26 3 

26 6 

25 5 

24 7 

26 3 

VAPOUR PRESS 

24 8 

23 2 

27 3 

29 0 

30 9 

31 6 

31 B 

31 8 

31 6 

30 2 

27 9 

26 2 

29 0 

WIND SPEED 2M 

I 6 

2 0 

2 0 

2 0 

1 6 

1 6 

1 6 

1 1 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 7 

SUNSHINE X 

73 

74 

74 

74 

64 

46 

47 

46 

46 

36 

63 

74 

62 

TOT RADIATION 

414 

464 

314 

347 

317 

446 

448 

440 

422 

422 

403 

400 

453 

EVAPOTRANSP 

112 

121 

13B 

170 

163 

137 

138 

129 

124 

128 

112 

109 

1603 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAY6 153 IN TERM DAYS 39 WET DAYS 171 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 19 APR 

BEGIN HUMID ON 3 MAY 

HUMID PERIOD «171 DAYS 1 ENDS ON 21 OCT 
END OF SEASON ON 13 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 210 DAYS 
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COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

BAGUIO 



• NUMBER 

98328 







• 

LATITUDE 

16 

23 » 

LONGITUDE : 

120 36 

• ELEVATION 

1501 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

l 1 

It 

39 

103 

286 

476 

377 

818 

671 

237. 

143 

27 

3423 

TEMP AVERAGE 

17 9 

IB 3 

19 3 

20 3 

20 3 

19 9 

19 4 

19 0 

19. 2 

19 4 

19 0 

IB 4 

19 2 

TEMP MEAN MAX 

22 6 

23 3 

24 6 

23 0 

24 6 

23 4 

22. 6 

22. 1 

22 3 

23 4 

23 0 

22 9 

23 4 

TEMP MEAN MIN 

13 1 

13 4 

14. 4 

13 3 

16 3 

16 3 

16 0 

15. 9 

15 B 

IS 3 

14 9 

14 0 

IS 1 

TEMP MEAN DAY 

19 6 

20 3 

21 4 

22. 0 

21 9 

21 1 

20 6 

20 1 

20 3 

20 8 

20 4 

19. 9 

20 7 

TEMP MN NIGHT 

16 3 

16 a 

17 e 

18 6 

19 0 

Il 6 

18 1 

17 8 

17 8 

17 7 

17 3 

16 6 

17 7 

VAPOUR PRFSS 

16 1 

16 6 

17 9 

19 2 

ao 4 

20 4 

20 3 

20 2 

20 2 

19 3 

18 0 

16 9 

18 8 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

i ï 

1 6 

1 6 

1 6 

1 1 

I 1 

1 1 

1 1 

! 8 

SUNSHINE X 

53 

35 

35 

33 

46 

46 

37 

37 

37 

46 

46 

34 

47 

TOT RADIATION 

360 

402 

445 

474 

447 

446 

410 

406 

389 

387 

344 

343 

404 

EVAPOTRANSP 

73 

78 

102 

109 

109 

103 

99 

93 

87 

87 

74 

70 

1006 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRV PERIOD 









DRY DAYS 103 

I NTFRM DAYS 34 

WET DAYS 

228 








• SEASON NR 

t 













SEASON BEGINS ON 

24 MAR 












BEGIN 

HUMID 

ON 17 

APR 











HUMID 

PERIOD 

' (228 DAYS) ENDS ON 

1 DEC 









END OP SEASON ON 

11 DEC 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

1 IS 262 

DAYS 












COUNTRY PHILIPPINES 



» 

STATION 

CABANATUAN 


♦ NUMBER 

98329 







« 

LATITUDE 

13 

29 • 

LONGITUDE 

120 38 

♦ ELEVATION 

3 ? M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

6 

12 

38 

148 

868 

272 

394 

318 

130 

131 

39 

1781 

tint- AVERAGE 

23 9 

26 3 

27 8 

29 2 

29 7 

28 3 

28 0 

27 6 

27 6 

27 7 

26 8 

26 2 

27 6 

TEMP MEAN MAX 

31 6 

32 6 

34 l 

33 3 

33 3 

33 3 

32 4 

31 3 

31 7 

32 3 

31 6 

31 3 

32 8 

rrnp MF AN MIN 

20 t 

20 0 

21 4 

22 9 

23 B 

23 7 

23 3 

23 6 

23 4 

22 8 

21 9 

20 9 

22 3 

TEMP MEAN DAV 

27 9 

25 6 

30 1 

31 5 

31 6 

30 2 

89 9 

29 0 

29 0 

29 4 

28 4 

28 1 

29 3 

TEMP MN NIGHT 

24 0 

24 3 

23 6 

27 1 

27 6 

26 e 

26 3 

26 0 

25 9 

23 7 

24 e 

24 0 

25 7 

VAPOUR PRESS 

23 7 

23 3 

24 2 

23 3 

29 1 

31 1 

31 3 

31 3 

31 3 

30 0 

27 4 

23 2 

27 8 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

0 7 

1 l 

0 7 

1. 1 

0 7 

1. 1 

1 1 

1 0 

SUNSHINE X 

64 

74 

74 

74 

33 

46 

46 

46 

46 

36 

36 

63 

39 

TOT RADIATION 

392 

469 

317 

347 

480 

444 

443 

440 

423 

423 

380 

300 

443 

EVAPOTRANSP 

103 

113 

149 

161 

134 

129 

132 

126 

120 

119 

103 

101 

1314 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

5EAS0N WITH 

DRY PERIOD 










DRV DAYS 142 INTERM DAVS 28 WET DAYS 193 
• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 30 APR 

BEGIN HUMID ON 17 MAV 

HUMID PERIOD C 193 DAYS Ï ENDS ON SB NOV 
END OF SEASON ON 9 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 223 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES 


• STATION BALER 


• NUMBER 90333 


* LATITUDE: 15.45 • LONGITUDE 121 34 • ELEVATION 6 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1B1 

152 

193 

237 

312 

24B 

231 

262 

259 

362 

468 

303 

3200 

TEMP AVERAGE 

24 6 

24 0 

25 B 

27 1 

20 2 

20 4 

2B 3 

28 1 

20 0 

27 1 

26 2 

25 3 

26 e 

TEMP MEAN HA# 

as ^ 

29 0 

30 1 

31 5 

32 8 

33 1 

33 0 

32 5 

32 3 

31 6 

30 2 

29 3 

31 2 

TEMP MEAN MIN 

20 5 

20 5 

21 5 

22 6 

23 5 

23 7 

23 6 

23. 7 

23 6 

22 6 

22 1 

21 3 

22 4 

TEMP MEAN DAY 

26 0 

26 3 

27 4 

2B 7 

29 a 

30 1 

30 0 

29 7 

29 5 

28 7 

27 6 

26 7 

20 4 

TEMP MN NIOMT 

23 2 

23 4 

24 4 

25 5 

26 5 

26 7 

26 5 

26 4 

26 2 

25 3 

24 5 

23 6 

25 2 

VAPOUR PRESS 

25 6 

25 6 

27 6 

29 3 

31. 3 

31 7 

31 2 

30. 8 

30 5 

29 8 

28 2 

26 B 

2? 0 

U1ND SPEED 2M 

1. 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1. 1 

1. 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 t 

SUNSHINE X 

55 

55 

64 

64 

55 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

51 

TOT RADIATION 

365 

406 

400 

509 

401 

444 

443 

440 

423 

390 

349 

325 

421 

EVAPOTRANSP 

92 

95 

126 

137 

142 

130 

133 

133 

123 

112 

94 

87 

1406 


TYPE OF HUniD SEASON : ALL YEAR ROUND HUH ID 

DRY DAYS 0 INTERM DAYS O «ET DAYS : 365 


COUNTRY PHILIPPINES * STATION CASJQURAN * NUMBER 90336 

• LATITUDE: 16. 17 • LONGITUDE 122 OB • ELEVATION 4 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

231 

181 

199 

143 

239 

227 

239 

267 

265 

352 

638 

457 

3438 

TEMP AVERAOE 

23 6 

23 8 

24 9 

26 3 

27 4 

27 8 

27 5 

27 4 

27 2 

26 4 

25 4 

as s 

26 0 

TEMP MEAN MAX 

27 9 

2B 5 

29 9 

31 5 

32 B 

33 0 

32 6 

32 2 

32 2 

31 4 

29 8 

20 7 

30 9 

TEMP MEAN MIN 

19 3 

19 1 

i9 e 

21 0 

22 0 

22 6 

22 4 

22 5 

22 2 

21 4 

21 0 

20 3 

22 1 

TEMP MEAN DAY 

25 2 

25 5 

26 7 

28 2 

29 3 

29 7 

29 3 

29 1 

29 0 

28 2 

26 9 

26 0 

27 7 

TEMP MN NIOMT 

22 2 

22 3 

23 2 

24 5 

25 5 

25 9 

25 6 

25 5 

25 2 

24 3 

23 6 

22 7 

24 2 

VAPDCR PRESS 

25 9 

25 9 

27 3 

29 0 

30 7 

31. 4 

31 6 

31 7 

31 4 

29 6 

28 2 

27 1 

29 1 

«1ND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

! 1 

1 1 

0. 7 

1 1 

1. 1 

1. 1 

1. 1 

1 1 

1 1 

1. 1 

1 1 

SUNSHINE X 

46 

55 

64 

64 

64 

55 

55 

46 

46 

56 

46 

46 

54 

TOT RADIATION 

334 

402 

478 

309 

517 

481 

480 

440 

422 

421 

345 

321 

429 

EVAPOTRANSP 

80 

88 

120 

132 

142 

134 

136 

127 

116 

113 

B0 

80 

1356 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS : 0 INTERM DAYS 0 «ET DAYS 365 


Copyrighted material 



COUNTRY : PHILIPPINES 



• 

STATION 

LOS DANOS 


• NUMBER 

98422 







• 

LATITUDE 

14. 

10 * 

LONGITUDE 121 

. 15 

• ELEVATION 

23 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

51 

25 

29 

39 

161 

224 

279 

264 

253 

250 

255 

157 

1987 

TEMP AVERAGE 

24 9 

25 5 

26 7 

28 3 

28 9 

28 3 

27 6 

27 4 

27 4 

27 0 

26. 4 

25 5 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

29 0 

30 2 

31 9 

33 8 

3 4 1 

32 9 

31 e 

31 6 

31 5 

31 0 

30. 2 

29 1 

31 4 

TEMP MEAN MIN 

20 8 

20 7 

21 5 

22 8 

23 7 

23 6 

23 3 

23 2 

23 2 

22 9 

22 5 

21 9 

22 5 

TEMP MEAN DAY 

26 4 

27 2 

28 6 

30 3 

30 B 

29 9 

29. 1 

28 9 

28 B 

28 4 

27 7 

26 B 

28 6 

TEMP MN NIGHT 

23 6 

23 9 

25 0 

26 4 

27. 1 

26 6 

26 0 

25 8 

25. 7 

25 3 

24. 8 

24 0 

25 3 

VAPOUR PRESS 

27 1 

27 3 

28 0 

29 6 

31 5 

31 5 

30 9 

31. 0 

31. 3 

30 2 

29 5 

26 4 

29 7 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0. 4 

0 4 

0 4 

0 4 

0 4 

0 7 

0 7 

0 6 

SUNSHINE X 

47 

59 

66 

71 

59 

47 

41 

40 

40 

45 

44 

41 

50 

TOT RADIATION 

349 

425 

491 

535 

493 

444 

420 

415 

403 

391 

350 

319 

420 

EVAPOTRANSP 

08 

98 

131 

146 

145 

125 

121 

119 

111 

108 

92 

84 

1368 


TYPE OF MUM 1 D SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 101 1NTERH. DAYS : 27 WET DAYS 237 

« SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 APR 

BEGIN HUMID ON 11 MAY 

HUMID PERIOD (237 DAYS) ENDS ON 3 JAN 
END OF SEASON ON 17 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 264 DAYS 


COUNTRY PHILIPPINES • STATION PORT AREA MANILA ♦ NUMBER 98425 


• LATITUDE: 14 35 ♦ LONGITUDE : 120 59 ♦ ELEVATION 15 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

IB 

12 

7 

25 

126 

269 

306 

378 

367 

166 

114 

47 

1835 

TEMP AVERAGE 

24 S 

25 1 

26 4 

20 5 

20 6 

27 6 

26 6 

26 7 

26. 6 

26 6 

25. 9 

24 8 

26 5 

TEMP MEAN MAX 

29 0 

30 3 

32 0 

34 4 

33 5 

31 5 

30 3 

30 5 

30 5 

30 5 

30 1 

29 0 

31 0 

TEMP MEAN MIN 

20 5 

19 9 

20 8 

22 6 

23 7 

23 6 

22 9 

22 9 

22 6 

22 6 

21 7 

20 5 

22 0 

TEMP MEAN DAY 

26 3 

27 0 

28 4 

30 6 

30 4 

29 0 

27 9 

28 0 

27 9 

27 9 

27 4 

26 2 

2B 1 

TEMP MN NIGHT 

23 4 

23 4 

24 5 

26 5 

26 9 

26 1 

25 2 

25 2 

25 0 

24 9 

24 2 

23 0 

24 9 

VAPOUR PRESS 

23 4 

22 A 

22 7 

25 3 

27 e 

30 2 

29 6 

29 8 

29 9 

28 5 

27 4 

25 0 

26 Q 

WIND SPEED 2M 

1 B 

1 8 

I B 

i e 

: o 

1 6 

1 6 

1 6 

1.6 

i a 

1 . 8 

1 6 

1. 7 

SUNSHINE X 

57 

57 

66 

66 

48 

48 

39 

39 

39 

40 

40 

57 

51 

TOT RADIATION 

37B 

41B 

490 

516 

451 

448 

413 

412 

399 

401 

361 

364 

421 

EVAPOTRANSP 

106 

110 

147 

159 

151 

131 

122 

122 

113 

118 

100 

96 

1475 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 141 INTERM DAYS 37 WET DAYS : 187 

« SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 4 MAY 

BEGIN HUMID ON 21 MAY 

HUMID PERIOD (107 DAYS» ENDS ON 24 NOV 
END OF SEASON ON 14 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 224 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES 



* 

STATION 

TAYABAS 


• NUMBER 

98427 







• 

LATITUDE 

14 

03 • 

LONGITUDE 121 

35 

• ELEVATION 

130 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

132 

B4 

73 

109 

271 

284 

240 

192 

299 

314 

33B 

489 

3263 

TEMP AVERAGE 

24 3 

24 6 

23 3 

26 9 

27 7 

27 3 

26 9 

26 B 

26 6 

26 4 

23 8 

24 9 

26 1 

TEMP MEAN MAX 

27 2 

27 7 

29 0 

30 6 

31 6 

31. 0 

30 7 

30. 6 

30 3 

29 6 

28 7 

27 3 

29 6 

TEMP MEAN MIN 

21 4 

21. 3 

22 0 

23 2 

23 7 

23 3 

23 0 

22 9 

22 7 

23 1 

22 9 

22 3 

22 7 

TEMP MEAN DAY 

23 4 

23 7 

26 8 

26 2 

29 1 

ai é 

28 2 

20 1 

au 0 

27 3 

26 8 

23 8 

27 4 

TEMP MN NIGHT 

23 3 

23 6 

24 3 

23 6 

26 2 

23 9 

23 4 

23 3 

23 1 

23 0 

24 6 

23 B 

24 9 

VAPOUR PRESS 

23 8 

26 6 

26 8 

28 7 

30 4 

30 8 

30 0 

29 3 

30 0 

29 2 

20 9 

27 4 

28 7 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 0 

1. 6 

1. 1 

I 1 

0 7 

0 7 

1 I 

0 7 

I. 1 

1 6 

2 0 

1 3 

SUNSHINE X 

48 

37 

37 

66 

37 

48 

4B 

39 

48 

48 

48 

48 

31 

TOT RADIATION 

333 

419 

439 

316 

4B3 

447 

447 

412 

432 

402 

362 

340 

423 

EVAPOTRANSP 

94 

99 

126 

138 

140 

123 

123 

121 

113 

1 12 

96 

91 

1380 

TYPE OF HUMID SEASON 

9EAS0N WITHOUT DRV 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 87 

WET DAYS 

278 








BEGIN 

HUMID 

ON 23 

APR 











HUMID 

PERIOD 

<274 

DAYS) ENDS ON 

24 JAN 









BEGIN 

HUMID 

ON I 

FEB 











HUMID 

PERIOD 

< 4 

DAYS) ENDS ON 

3 FEB. 










COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

SANCLEY 


• NUMBER 

90428 







• 

LATITUDE 

14 

• 

O 

n 

LONGITUDE 

12 53 

• ELEVATION 

4 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

34 

0 

11 

17 

134 

176 

270 

331 

269 

130 

115 

39 

1766 

TEMP AVERAGE 

26 2 

26 4 

27 9 

29 3 

29 1 

L’y F 

28 1 


28 1 

2B 0 

27 3 

26 7 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

30 0 

30 3 

32 4 

34 4 

33 B 

32 8 

31 7 

30 6 

31 4 

31 4 

30 4 

30 0 

31 6 

TEMP MEAN MIN 

22 3 

22 3 

23 4 

24 6 

24 3 

24 3 

24 3 

24 7 

24 a 

24 3 

24 2 

23 4 

24 0 

TEMP MEAN DAY 

27 6 

27 9 

29 3 

31 3 

30 8 

30 1 

et 

28 7 

29 3 

29 2 

28 4 

27 9 

29 2 

TEMP MN NIGHT 

24 9 

23 1 

26 4 

27 8 

27 4 

27 1 

26 7 

26 3 

26 8 

26 6 

26 0 

23 3 

26 4 

VAPOUR PRESS 

23 4 

24 1 

26. 3 

28 5 

28 3 

30 2 

29 3 

30 4 

30 B 

29 a 

27 9 

26 3 

28 1 

WIND SPEED 2M 

0 4 

0 7 

0. 7 

0 7 

0 9 

O 4 

0 7 

0 4 

0 4 

0 4 

0 7 

0 7 

0 6 

SUNSHINE X 

47 

37 

66 

66 

48 

40 

48 

30 

39 

39 

48 

4B 

40 

TOT RADIATION 

340 

418 

491 

516 

431 

418 

448 

378 

399 

370 

361 

330 

41 1 

EVAPOTRANSP 

94 

104 

138 

149 

143 

123 

133 

114 

114 

110 

too 

93 

1417 


TYPE Of HUMID 3CA80N SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAVS 142 INTERM DAYS 23 WET DAYS 190 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 APR 

BEGIN HUMID ON 11 MAY 

HUMID PERIOD (19B DAYS) ENDS ON 23 NOV 
END OP SEASON ON 8 DEC 
TOTAL LENOTM OP SEASON IS 223 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

MANILA 

< AIRPORT > 

• NUMBER 

98429 







« 

LATITUDE 

14 

31 * 

LONGITUDE : 121 

00 

• ELEVATION 

15 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

4 

6 

16 

124 

253 

338 

416 

282 

182 

113 

SB 

1004 

TEMP AVERAGE 

25 3 

25 9 

27 4 

20 9 

29 6 

28 6 

27 e 

27 4 

27 4 

27 2 

26 4 

25 6 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

30 3 

31 3 

33 0 

34 5 

34 6 

32 9 

31 7 

31 0 

31 0 

31 3 

30 7 

30 2 

31 9 

TEMP MEAN MIN 

20 3 

20 4 

21 7 

23 3 

24 5 

24 2 

23 9 

23 8 

23 7 

23 1 

22 1 

21. 0 

22 7 

TEMP MEAN DAY 

27 1 

27 8 

29 4 

30 9 

31 4 

30 1 

29 2 

28 7 

28 6 

2B 6 

27 9 

27 2 

20 9 

TEMP MN NIGHT 

23 7 

24 1 

25 5 

27 0 

27 0 

27 0 

26 3 

26 0 

25 9 

25 5 

24 6 

23 7 

25 6 

VAPOUR PRESS 

24 5 

24 0 

24 4 

25 9 

29 0 

30 5 

31 0 

30 7 

30 9 

29 6 

27 9 

26. 3 

27 9 

WIND SPEED 2M 

1 6 

2 0 

? 7 

2 9 

2 2 

t 6 

1 t 

1 6 

1 l 

1 1 

1 1 

1 . 1 

1 7 

SUNSHINE X 

57 

67 

76 

77 

97 

48 

48 

39 

39 

48 

4B 

57 

55 

TOT RADIATION 

370 

451 

527 

558 

«■* 

448 

44B 

412 

399 

401 

361 

364 

436 

EVAPOTRANSP 

105 

118 

167 

182 

167 

138 

132 

126 

114 

116 

90 

95 

1558 


TYPE QF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 136 INTERM DAYS 46 WET DAYS 183 

• SEASON N« t 

SEASON BEGINS ON 6 MAY 

BEGIN HUMID ON 25 MAY 

HUMID PERIOD «103 DAYS) ENDS ON 24 NOV 
END OF SEASON CM 21 DEC 
TOTAL LENQTM OF SEASON 16 229 DAYS 


COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

CALAPAN 


♦ NUMBER 

98431 







• 

LATITUDE 

13 

25 ♦ 

LONGITUDE 121 

. 11 

♦ ELEVATION 

40 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

114 

60 

55 

86 

173 

201 

206 

223 

100 

272 

248 

207 

2025 

TEMP AVERAGE 

25 4 

25 8 

26 B 

20 1 

20 4 

28 0 

27 4 

27 4 

27 3 

27 0 

2 6 6 

25 8 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

26 5 

29 1 

30 4 

31 9 

32 4 

32 1 

31 4 

31 2 

31 2 

30 9 

30 0 

TF F: 

30 7 

TEMP MEAN MIN 

22 3 

22 4 

23 2 

24 3 

24 3 

23 8 

23 4 

23 5 

23 3 

23 1 

23 2 

as. ■ 

23 3 

TEMP MEAN DAY 

26 5 

27 0 

28 1 

29 5 

29 8 

29 4 

28 8 

20 7 

20 7 

28 4 

27 e 

26. 9 

20 3 

TEMP MN NIGHT 

24 4 

24 6 

25 6 

26 8 

26 9 

26 4 

25 9 

25 9 

25 7 

25 4 

25. 2 

24 6 

25 6 

VAPOUR PRESS 

36 6 

36 2 

27 i 

26 9 

29. 7 

30 5 

30 3 

30 6 

30 4 

B9 t- 

26 9 

27 9 

2t) 9 

WIND SPEED 2M 

1 l 

1 1 

1 6 

1 6 

1 1 

1 1 

1 . 1 

1 . 1 

1 1 

1 . 1 

1 2 

1 1 

1 2 

SUNSHINE 7. 

48 

49 

48 

57 

48 

40 

40 

39 

39 

40 

48 

48 

47 

TOT RADIATION 

357 

396 

420 

482 

449 

445 

445 

411 

400 

405 

367 

345 

41 1 

EVAPOTRANSP 

96 

1O0 

130 

143 

138 

129 

130 

122 

115 

116 

99 

93 

141 1 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 43 INTERM DAYS 57 WET DAYS 265 

* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS DN 7 APR 

BEGIN HUMID ON 2 MAY 

KJMID PER 100 (265 DAYS) ENDS ON 22 JAN 
END OF SEASON ON 23 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 322 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

AMSULONO 


♦ NUMBER 

98432 







• 

LATITUDE 

14. 

09 • 

LONGITUDE 121 

04 

• ELEVATION 

11 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JW- 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

26 

19 

19 

34 

139 

220 

241 

208 

269 

207 

197 

96 

1707 

TEMP AVERAGE 

26 1 

26 6 

27 G 

29 3 

29 2 

2Q 3 

27 7 

27 4 

27 4 

27 4 

27 0 

26 3 

27 9 

TEMP MEAN MAX 

30 2 

31 9 

33 2 

34 9 

34 3 

32 9 

31 9 

30 8 

31 0 

31 9 

31 0 

30. 1 

31. 9 

TEMP MEAN MIN 

21 9 

21 7 

22 4 

23 6 

24 1 

24 0 

23 a 

23 9 

23 7 

23 2 

23 0 

22. 9 

23 1 

TEMP MEAN DAY 

27 6 

28 4 

29 8 

31 3 

31 0 

29 8 

29 0 

28 6 

28 6 

28 8 

28 4 

27 6 

29 1 

TEMP MN NIGHT 

24 7 

29 0 

26 0 

27 3 

27 4 

26 7 

26 2 

26 0 

29 9 

29 7 

29 4 

24 7 

29 9 

VAPOUR PRE55 

26 3 

29 a 

26 2 

28 1 

30 0 

30 7 

30 7 

30 6 

30 9 

30 2 

28 9 

27 4 

28 8 

WIND SPEED 2M 

i. 1 

t 1 

I 1 

1 1 

1 1 

1 1 

I t 

1 1 

1 1 

0 7 

1 1 

l 1 

1 1 

SUNSHINE X 

66 

67 

76 

77 

66 

48 

48 

40 

48 

97 

97 

97 

60 

TOT RADIATION 

407 

492 

928 

998 

920 

448 

447 

446 

432 

433 

390 

366 

492 

EVAPOTRANSP 

107 

112 

149 

160 

197 

131 

132 

129 

121 

120 

109 

99 

1922 


TVP E OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 118 INTERM DAYS 36 WET DAYS : 20* 

* SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 30 APR 

BEGIN HUMID ON 20 MAY 

HUMID PERIOD i 209 DAYGJ ENDS ON 19 DEC. 

END OF SEASON ON 2 JAN 
IOTA*. LENGTH OF SEASON IS 247 DAYS 


COUNTRY PHILIPPINES 



» 

STATION 

INFANTA 


• 1 

NUMBER 

98434 







* 

LATITUDE 

14 

49 * 

LONGITUDE 

121 40 

• ELEVATION 

9 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

ML 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

379 

242 

1B4 

192 

199 

217 

237 

228 

297 

904 

973 

937 

3709 

TEMP AVERAOE 

24 6 

24 9 

23 9 

27 2 

28 2 

28 9 

2B 2 

2B i 

27 7 

26 9 

26 4 

29 3 

26 8 

TEMP MEAN MAX 

27 2 

27 8 

29 3 

30 8 

32 t 

32 9 

32 t 

31 8 

31 9 

30 2 

29 2 

27 8 

30 2 

TEMP MEAN MIN 

21 9 

21 9 

22 9 

23 6 

24 2 

24 4 

24 2 

24 3 

23 9 

23 9 

23 9 

22 e 

23 4 

TEW* MEAN DAY 

29 9 

29 9 

27 1 

2B 9 

29 6 

29 9 

29 6 

29 4 

29 0 

20 0 

27 4 

26 2 

28 0 

TEMP MN NIGHT 

23 7 

23 9 

24 8 

26 0 

26 a 

27 0 

26 7 

26 6 

26 2 

29 9 

29 2 

24 3 

29 9 

VAPOUR PRESS 

26 8 

26 7 

28 I 

29 9 

30 9 

at. i 

30 9 

30 7 

30 9 

30 0 

29 9 

28 1 

29 4 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 6 

1 1 

1 1 

1 l 

l i 

1 1 

1 1 

1 . 1 

1 . 1 

2 0 

2 0 

1 3 

SUNSHINE X 

39 

49 

40 

48 

48 

48 

48 

39 

39 

39 

39 

39 

44 

TOT RADIATION 

323 

391 

429 

447 

492 

449 

448 

412 

399 

370 

332 

311 

397 

EVAPOTRANSP 

87 

99 

117 

129 

136 

133 

139 

127 

117 

108 

99 

87 

1362 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR NOWO HUMID 

DRY DAYS 0 INTERM DAYS O WET DAYS 369 


Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

ALABAT 



♦ NUMBER 

98433 







* 

LATITUDE 

14 

06 « 

LONGITUDE 

122 01 

♦ ELEVATION 

1 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

246 

146 

91 

71 

90 

201 

234 

197 

284 

376 

461 

342 

3139 

TEMP AVERAGE 

29 1 

25 4 

26 5 

27 B 

29 1 

29 1 

2B 5 

2B 7 

28 2 

27 3 

26 9 

26 0 

27 4 

TEMP MEAN MAX 

28 2 

28 7 

30 2 

31 7 

33 6 

33 8 

32 8 

32 9 

32 5 

31 0 

30 1 

2S -T 

31 2 

TEMP MEAN MIN 

21 9 

22 1 

22 7 

23 S 

24 5 

24 3 

24 2 

24 4 

23 9 

23 6 

23 6 

23 1 

23 3 

TEMP MEAN DAY 

26 2 

26 6 

27 8 

29 2 

30 7 

30 8 

30 0 

30 2 

29 7 

28 6 

20 0 

26. 9 

28 7 

TEMP MN NIGHT 

24 0 

24 3 

25 2 

26 4 

27 4 

27 3 

26 9 

27 0 

26 5 

23 B 

25 3 

24 8 

25 9 

VAPOUR PRESS 

27 0 

26 9 

20 7 

30 6 

32 1 

32 9 

32 7 

32 6 

32 5 

31 2 

30 4 

29 2 

30 6 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 2 

! 6 

1 6 

1 1 

1 1 

1 . 1 

1 1 

1 1 

1 6 

2 2 

2 2 

1 6 

SUNSHINE % 

47 

37 

37 

66 

57 

48 

48 

48 

40 

40 

40 

40 

32 

TOT RADIATION 

349 

419 

45B 

516 

403 

448 

447 

446 

432 

402 

ata 

340 

423 

EVAPOTRANSP 

9B 

105 

129 

145 

147 

134 

134 

135 

124 

117 

103 

95 

1466 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRV PERIOD 









DRY DAYS 33 

INTERM DAYS 38 

WET DAYS 

274 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

9 MAY 












BEGIN 

HUMID ON 30 1 

MAY 











HUMID 

PERIOD 

<274 DAYS) ENDS ON 

28 FEB 









END OF SEASON ON 

6 APR 












TOTAL LENOTH OF 

SEASON 

16 332 

DAYS 












COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

AURORA 



• NUMBER 

90437 







• 

LATITUDE 

13 21 • 

LONGITUDE : 

122 31 

• ELEVATION 

4 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

32 

19 

29 

26 

93 

163 

237 

203 

193 

231 

106 

138 

1572 

TEMP AVERAGE 

39 9 

23 7 

26 6 

27 3 

2B 2 

28 0 

27 6 

27 6 

27 4 

27 1 

26 0 

26 0 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

29 4 

30 1 

31 2 

32 3 

32 7 

31 9 

31 2 

30 8 

30 9 

31 1 

30 7 

29 8 

31 0 

TEMP MEAN MIN 

21 3 

21 3 

21 9 

22 7 

23 7 

24 0 

23 9 

24 3 

23 9 

23 0 

22 8 

22 1 

22 9 

TEMP MEAN DAY 

26 6 

27 3 

28 2 

29 2 

29 0 

29 4 

2B 9 

28 7 

28 6 

28 3 

28 1 

27 3 

28 4 

TEMP MN NIGHT 

24 0 

24 3 

0 

23 9 

26 6 

26 5 

26 2 

26 3 

26 0 

23 4 

23. 2 

24 4 

23 5 

VAPOUR PRESS. 

27 2 

27 7 

27 4 

27 9 

20 3 

20 3 

20 4 

20 4 

20 1 

20 2 

28 1 

27 B 

28 0 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1. 6 

! 1 

1 1 

1 1 

1 6 

1 6 

2 0 

1 6 

1 1 

1 6 

1 6 

1 3 

SUNSHINE Z 

40 

37 

57 

37 

37 

48 

4B 

48 

48 

40 

40 

40 

51 

TDT RADIATION 

337 

423 

461 

482 

483 

445 

445 

445 

433 

403 

367 

345 

424 

EVAPOTRANSP 

9B 

103 

129 

136 

145 

137 

1 38 

142 

129 

119 

106 

97 

1479 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 111 INTERM DAYS A4 WET DAYS 210 

• SEASON NR 1 

SEASON BEQ INS ON 7 MAY 

BEGIN HUMID ON 4 JUNE 

HUMID PERIOD (210 DAYS) ENDS ON 31 DEC 
END OF SEASON ON 16 JAN 
TOTAL LENOTH OF SEASON 15 254 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

LUCENA 



• NUMBER 

904 3B 







• 

LATITUDE 

13 96 • 

LONGITUDE : 121 

. 37 

• ELEVATION 

157 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

09 

60 

43 

99 

90 

160 

189 

199 

226 

336 

309 

239 

1903 

TEMP AVERAGE 

29 4 

29 B 

26 8 

28 2 

28 9 

28 9 

27 9 

27 8 

27 6 

27 3 

26 7 

29 9 

27 2 

TEMP MEAN MAX 

29 0 

29 B 

31 1 

32 7 

33 4 

32 8 

32 1 

31 9 

31 7 

31 2 

30 3 

29 3 

31 3 

TEMP MEAN MIN 

21 8 

21 B 

22 9 

23 6 

24 4 

24 1 

23 7 

23 7 

23 9 

23 3 

23. 1 

22 9 

23 2 

TEMP MEAN DAY 

26 7 

27 3 

28 4 

29 0 

30 5 

30 0 

29 4 

29 3 

29 1 

28 6 

20 0 

27 1 

20 7 

TEMP NN NIGHT 

24 2 

24 9 

29 4 

26 6 

27 3 

26 9 

26 3 

26 2 

26 0 

29 7 

29 2 

24 9 

29 7 

VAPOUR PRESS 

27 3 

27 2 

28 2 

29 7 

31. 1 

31 1 

30 8 

31 0 

30 7 

30 0 

29. 1 

28 1 

29 9 

WIND SPEED 2*1 

2 0 

2 0 

2. 0 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

2 0 

2 0 

l B 

SUNSHINE X 

48 

97 

66 

66 

57 

4R 

40 

40 

40 

48 

48 

48 

53 

TOT RADIATION 

399 

421 

493 

916 

484 

446 

446 

449 

433 

404 

365 

343 

429 

EVAPOTRANSP 100 107 142 149 151 

TYPE OF HJMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 77 INTFRM DAYS 65 WET DAYS 

• SEASON NR 1 

SEASON SEC I NS ON 6 MAY 

BEGIN KJMID ON 2 JUNE 

HUMID PERIOD (223 DAYS) ENDS ON 11 JAN 
FND OF SEASON ON 20 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 206 DAYS 

139 

223 

136 

135 

126 

120 

109 

98 

1904 


COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

DAET 



* NUMBER 

98439 







• 

LATITUDE 

14 

07 ♦ 

LONGITUDE 

122 57 

* ELEVATION 

4 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU*G 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

362 

192 

169 

132 

137 

164 

206 

276 

270 

495 

614 

538 

3551 

TEMP AVERAGE 

29 3 

29 6 

26 4 

27 9 

28 9 

28 6 

28 2 

28 1 

27 8 

27 5 

26 8 

26 1 

27 2 

TEMP MEAN MAX 

28 3 

29 0 

30 3 

31 6 

33 0 

33 2 

32 9 

32 1 

32 0 

31 1 

30 1 

29 0 

31 0 

TEMP MEAN MIN 

22 3 

22 2 

22 9 

23 3 

23 9 

24 0 

23 8 

24 0 

23 6 

23 9 

23 5 

23. 1 

23 3 

TEMP MEAN DAY 

26 4 

26 8 

27 B 

29 0 

30 1 

30 3 

29 7 

29 9 

29 3 

28 8 

28 0 

27 1 

20 6 

TEMP MN NIGHT 

24 3 

24 9 

29 1 

26 0 

U ■ 

at 9 

at a 

26 9 

26 2 

26 0 

25 5 

24 0 

25 0 

VAPOUR PRESS 

27 1 

26 6 

27 9 

29 7 

31 1 

31 7 

31 7 

31 5 

31 4 

31 2 

29 6 

20 7 

2V B 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 6 

1. 1 

1 1 

1. 1 

1. 1 

1 l 

1 1 

1 1 

1 i 

1 1 

1. 6 

12 

SUNSHINE X 

47 

49 

57 

66 

66 

40 

40 

40 

48 

48 

40 

48 

52 

TOT RADIATION 

349 

392 

450 

916 

920 

440 

447 

446 

432 

402 

362 

340 

426 

EVAPOTRANSP 

96 

100 

127 

140 

192 

132 

134 

133 

123 

116 

90 

94 

1445 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 93 

MET DAYS 

312 








BEGIN 

HUMID 

ON 29 

MAY 











HUMID 

PERIOD 

4312 

DAY5) ENDS ON 

6 APR 










Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION : 

LEOASPI 


• NUMBER 

98444 







• 

LATITUDE 

13 

00 * 

LONGITUDE 

123 44 

« ELEVATION 

19 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 


MAY 

JUN 

UUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

334 

236 

202 

191 


180 

200 

244 

233 

249 

316 

462 

493 

3302 

TEMP AVERAGE 

23 5 

23 7 

26 4 

27 4 


2B 2 

29 3 

27 8 

27 B 

27 6 

27 2 

26 7 

26 0 

27 0 

TEMP NfAN HA l 

28 7 

29 1 

29 9 

31 1 


32 2 

32 3 

31 9 

31 7 

31 7 

31. 3 

30 3 

89 a 

30 0 

TENP MEAN MIN 

22 3 

22 3 

22 e 

23 fa 


24 1 

24 0 

23 7 

23 B 

23 3 

23 I 

23 1 

22 8 

23 3 

TEMP MEAN DAY 

26 7 

26 9 

27 6 

2B 7 


29 fa 

29 B 

89 3 

29 2 

29. 1 

20 6 

28 0 

27 1 

20 4 

TEMP HN NIGHT 

24 4 

24 fa 

23 2 

2 fa ! 


26 7 

26 7 

26 3 

26 2 

26 0 

23 fa 

aa a 

24 7 

23 6 

VAPOUR PRESS 

27 4 

27 4 

28 1 

30 2 


31 3 

31 3 

31 4 

31 7 

31 4 

30 7 

29 B 

20 9 

30 0 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 7 

2 2 

2 0 


2 0 

ft. 6 

1 6 

2 0 

1 6 

1 6 

2. 0 

2 2 

2 0 

SUNSHINE X 

48 

48 

40 

46 


40 

40 

40 

39 

39 

40 

40 

40 

47 

TOT RADIATION 

338 

393 

42B 

447 


449 

444 

444 

411 

400 

403 

360 

346 

400 

EVAPOTRAN5P 

103 

106 

129 

132 


141 

133 

133 

12B 

1 IB 

lie 

104 

98 

1443 

TYPE Of HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 0 

WET 

DAYS 

363 









COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

V1RAC 



* 1 

NUMBER 

98446 







• 

LATITUDE 

13. 35 • 

LONGITUDE 

124 14 

• ELEVATION 

6 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUl 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

232 

130 

119 

132 

188 

103 

214 

203 

227 

374 

404 

431 

2923 

TEMP AVERAGE 

26 1 

26 2 

26 0 

27 6 

2B 3 

28 6 

2B 3 

20 4 

20 2 

27 3 

27 3 

26 7 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

29 a 

30 3 

31 l 

32 0 

32 4 

32 6 

32 3 

32 3 

32 3 

31 7 

31 1 

30 3 

31 3 

TEMP MEAN MIN 

22 4 

22 1 

22 4 

23 2 

24 I 

24 5 

24 2 

24 3 

24 0 

23 3 

23 3 

23 1 

23 4 

TEMP MEAN DAY 

27 4 

27 7 

20 3 

29 2 

29 7 

30 0 

29 7 

29 9 

29 6 

29 0 

28 6 

20 0 

26 9 

TEMP MN NIGHT 

24 9 

24 9 

25 3 

26 1 

26 8 

27 1 

26 7 

26 8 

26 3 

23 0 

23 0 

23 2 

26 0 

VAPOUR PRESS 

27 t 

26 5 

27 I 

26 B 

29 9 

30 8 

31 1 

31 0 

30 9 

30 3 

29 4 

2B 4 

29 3 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 0 

1 6 

1 6 

1 6 

ft. 1 

! 1 

1 1 

1 1 

1. I 

1 6 

1 6 

1 5 

SUNSHINE X 

48 

40 

57 

37 

37 

48 

48 

48 

48 

4B 

40 

48 

50 

TOT RADIATION 

397 

392 

460 

402 

404 

443 

443 

443 

433 

404 

366 

344 

421 

EVAPOTRANSP 

106 

10B 

139 

140 

140 

133 

134 

133 

126 

117 

106 

lOl 

1409 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRV 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 34 

WET DAYS 

311 








BEGIN 

HUMID 

ON 24 

APR 











HUMID 

PERIOD 

<311 

DAYS) ENDS ON 

1 MAR 










Copyrighted material 



• NUMBER 96326 


COUNTRY PHILIPPINES • STATION CORON 






# 

LATITUDE 

12 

00 « 

LONGITUDE 

120. 12 

• ELEVATION 

14 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

27 

7 

3 

19 

KM 

360 

490 

562 

436 

276 

178 

103 

2633 

TEMP AVERAGE 

27 1 

27 3 

26 1 

29 0 

29 0 

27 7 

26 8 

26 8 

26 9 

27 4 

27 3 

27 4 

27 6 

TEMP MEAN HA* 

31 4 

3i e 

32 6 

33 3 

33 0 

31 3 

30 4 

30 1 

30 4 

31. 3 

31 6 

31 5 

31 6 

TEMP MEAN HIN 

£2 0 

22 8 

23 6 

24 6 

24 9 

24 1 

23 1 

23 4 

23 4 

23 4 

23 4 

23 2 

23 6 

TEMP MEAN DAY 

26 7 

26 9 

29 7 

30 3 

30 4 

29 0 

26 1 

27 9 

I 

26 7 

81 9 

20 B 

29 0 

TEMP HN NIGHT 

23 7 

23 e 

26 6 

27 4 

27 3 

26 4 

23 4 

23 3 

23 3 

23 B 

23 9 

23 7 

26 1 

VAPOUR PRESS 

27 6 

27 6 

2fi 1 

29 2 

30 8 

31 2 

30 6 

30 2 

30 a 

30 9 

30 1 

28 0 

29 7 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 0 

SUNSHINE X 

66 

66 

76 

76 

37 

48 

48 

48 

48 

37 

37 

66 

39 

TOT RADIATION 

421 

439 

333 

334 

4 BO 

441 

441 

443 

433 

440 

402 

407 

433 

EVAPOTRANSP 113 116 131 137 143 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 110 INTERM DAYS 30 WET DAYS 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 29 APR 

BEGIN HUMID ON 10 MAY 

MUHID PERIOD <217 DAYS) ENDS ON 13 DCC 
END OF SEASON ON 1 JAN 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 247 DAY9 

122 

217 

122 

123 

1 16 

121 

107 

109 

1302 


COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

ROMDLON 


• 1 

NUMBER 

96536 







• 

LATITUDE 

12 

33 • 

LONGITUDE 

122. 16 

• ELEVATION 

47 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

119 

41 

67 

65 

133 

200 

239 

8 9 B 

230 

326 

261 

207 

2166 

TEMP AVERAGE 

26 1 

26 4 

27 3 

26 6 

3V 3 

20 7 

28 0 

27 8 

27 9 

27 6 

27 2 

26 3 

27 6 

TEMP MEAN MAX 

31 é 

29 3 

30 3 

31 8 

32 7 

32 3 

31 4 

31 0 

31 1 

30 7 

29 9 

28 9 

DO 7 

TEMP MEAN MIN 

23 3 

23 3 

24 2 

23 3 

29. 6 

23 1 

24 6 

24 6 

24 6 

24 4 

24 4 

24 0 

24 3 

TEMP MEAN DAY 

27 0 

27 3 

20 4 

29 7 

30 4 

30 0 

29 2 

28 9 

29 0 

26 7 

28 1 

27 3 

20 7 

TEMP MN NIGHT 

23 2 

23 4 

26 2 

27 4 

27 9 

27 4 

26 7 

26 6 

26 6 

26 3 

26 0 

23 5 

26 4 

VAPOUR PRESS 

27 3 

27 2 

20 6 

30 1 

31. 1 

31 1 

31 0 

31.0 

31. 1 

30 6 

29 9 

28 7 

29 a 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 0 

1 6 

i. 6 

1 6 

1 6 

1 6 

2 0 

1 6 

! 6 

2 0 

2 0 

1 0 

SUNSHINE X 

48 

37 

66 

76 

66 

40 

40 

46 

46 

40 

4B 

47 

34 

TOT RADIATION 

362 

427 

496 

334 

316 

442 

442 

444 

434 

40B 

371 

347 

437 

EVAPOTRANSP 

107 

113 

143 

138 

139 

136 

133 

137 

127 

122 

106 

103 

1340 


TYPE OF MUM ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 03 INTERN DAYS 43 WET DAYS 239 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 APR 

BEGIN HUN1D ON 23 NAY 

HUMID PERIOD <239 DAYS) ENDS ON 19 JAN 
END OF SEASON ON 3 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 202 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

ROXAS 



• NUMBER 

98530 







• 

LATITUDE 

11. 

33 • 

LONGITUDE 

122 43 

* ELEVATION 

3 n 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

107 

33 

53 

44 

167 

270 

201 

249 

233 

334 

239 

177 

2239 

TEMP AVERAGE 

26 7 

26 9 

27 7 

29 0 

29 4 

29 0 

28 3 

28 3 

20 4 

28 2 

27 9 

27 3 

28 1 

TEMP MEAN MAX 

29 7 

DO 1 

31 1 

32 3 

33 4 

33 4 

32 8 

32 6 

32 e 

32 1 

31 3 

30 2 

31 8 

TEMP MEAN MIN 

23 7 

23 7 

24 3 

23 4 

25 4 

24 5 

24 1 

24 1 

24 0 

24 2 

24. 3 

24 3 

24 3 

TEMP MEAN DAY 

27 8 

28 a 

28 9 

30 2 

30 8 

30 5 

30 0 

30 0 

30 0 

29 5 

29. 1 

28 3 

29 4 

TEMP MN NIGHT 

23 7 

23 8 

26 5 

27 7 

28 0 

27 3 

26 8 

26 0 

26 7 

26 6 

26 3 

26. 1 

26 7 

VAPOUR PRESS 

27 7 

27 6 

28 2 

29 2 

30 8 

31. 2 

31 1 

31 1 

31 4 

30 9 

30 1 

av o 

29 9 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1. 1 

1 1 

1 1 

! 1 

1. 1 

1 1 

1 1 

1. 1 

1 1 

1 . 1 

1. 1 

1 1 

SUNSHINE Z 

48 

37 

66 

76 

66 

40 

40 

48 

48 

48 

57 

40 

53 

TOT RADIATION 

360 

432 

498 

333 

313 

439 

439 

442 

435 

411 

406 

336 

441 

EVAPOTRANSP 

110 

110 

142 

137 

133 

132 

134 

133 

127 

124 

113 

104 

1543 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

ORV DAYS 76 INTERN DAYS 43 WET DAYS 246 

• SEASON NR : I 

SEASON DEO I NS ON 28 APR 

BEGIN HUMID ON 13 MAY 

HUMID PERIOD <246 DAYS» ENDS ON 14 JAN 
END OF SEASON ON 11 FED 
TOTAL LENGTH OF SEASON 19 289 DAYS 


COUNTRY PHILIPPINES 



* 

STATION 

MASBATE 


• NUMBER 

98343 







• 

LATITUDE 

12 22 « 

LONGITUDE 

123 37 

• ELEVATION 

11 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

171 

73 

64 

43 

106 

141 

180 

203 

181 

223 

239 

228 

1838 

TEMP AVERAGE 

26 5 

26 6 

27 3 

20 7 

29 4 

29 3 

28 6 

20 6 

28 5 

26 3 

27 B 

26 9 

28 1 

TEMP MEAN n*» 

29 5 

30 0 

31 3 

32 6 

33 4 

33 1 

32 4 

32 1 

32 0 

31 7 

30 9 

29 9 

31 6 

TEnr MEAN MIN 

23 4 

23 1 

23 7 

24 0 

25 4 

25 4 

23 1 

25 1 

25 0 

24 8 

24 6 

23 9 

24 3 

TEMP MEAN DAY 

27 6 

27 8 

28 9 

30 1 

30 B 

30 6 

30 1 

29 0 

29 7 

29 3 

28 9 

28 0 

29 3 

TEMP MN NIGHT 

25 4 

25 4 

26 2 

27 4 

20 0 

27 9 

27 4 

27 3 

27 1 

26 9 

an a 

25 7 

26 8 

VAPOUR PRESS 

28 7 

28 3 

29 4 

31 I 

32 0 

32 1 

32 4 

32 3 

32 3 

31 8 

31 3 

30 1 

31 0 

WIND SPEED 2M 

I 6 

1 A 

l l 

1 i 

l l 

1. 1 

1 6 

1. 6 

1 6 

1 1 

1. 6 

1. 6 

1 4 

SUNSHINE Z 

48 

48 

37 

66 

37 

48 

40 

48 

48 

48 

40 

40 

31 

TOT RADIATION 

363 

397 

463 

316 

401 

442 

442 

444 

434 

408 

372 

331 

426 

EVAPOTRANSP 

104 

103 

133 

147 

148 

134 

130 

137 

130 

122 

10B 

101 

1307 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 49 INTERM DAYS 79 WET DAY9 237 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 1 MAY 

BEGIN Hl*1ID ON 10 JUNE 

HUMID PERIOD 1237 DAYS» ENDS ON 2 FEB 
END OF SEASON ON 13 MAR 
TOTAL LENCTH OF SEASON IS 316 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : PHILIPPINES ♦ STATION : CATARMAN • NUMBER 90546 

• LATITUDE: 12 29 • LONGITUDE 124 38 * ELEVATION 6 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Y CAR 

PRECIPITATION 

394 

227 

206 

161 

137 

133 

203 

170 

193 

422 

340 

490 

3336 

TEMP AVERAGE 

25 2 

25 4 

25 9 

26 6 

27 3 

27 7 

27 3 

27 6 

27 3 

26 0 

26 4 

23 a 

26 6 

TEMP MEAN MAX 

26 4 

28 B 

29 1 

30 B 

31. 9 

32 1 

31 5 

31 7 

31 7 

30 6 

29 9 

20 9 

30 3 

TEMP MEAN MIN 

22 0 

22. 0 

21 9 

22 4 

23 0 

23 2 

23 1 

23 4 

23 2 

22 9 

22 B 

22 6 

22 7 

TEMP MEAN DAY 

26 4 

26 6 

27 3 

26 1 

29 1 

29 2 

26 B 

29. 0 

29 0 

20 1 

27 6 

26 9 

28 0 

TEMP MN NIGHT 

24 1 

24 3 

24 3 

23 2 

23. 9 

26. 0 

23. 7 

26 0 

23 e 

23 2 

24 9 

24 3 

23. 2 

VAPOUR PRESS 

27 6 

27 6 

28 3 

29 3 

30. B 

31. 1 

30 3 

30. 6 

30 4 

30 2 

29 9 

28 0 

29 6 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2. 0 

1. 1 

1 1 

1 1 

1. 1 

1. 1 

1 1 

1 1 

l 1 

1 6 

1 6 

1 3 

SUNSHINE X 

48 

37 

66 

76 

66 

37 

48 

48 

48 

37 

40 

40 

56 

TOT RADIATION 

363 

427 

496 

334 

313 

476 

442 

444 

434 

439 

372 

331 

443 

EVAP0TRAN5P 

99 

103 

130 

142 

144 

132 

128 

130 

123 

120 

100 

93 

1448 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAY9 0 INTERM DAYS 0 WET DAYS 365 


COUNTRY PHILIPPINES ♦ STATION : CATBALOOAN • NUMBER 90548 






« 

LATITUDE 

II 

47 * 

LONGITUDE 124 

1. 33 • 

ELEVATION 

5 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

213 

133 

125 

107 

192 

178 

236 

264 

230 

323 

336 

323 

2672 

TEMP AVERAGE 

26 1 

26 2 

27 0 

27 9 

29 6 

29 3 

20 1 

20 4 

20 3 

27 6 

27 1 

26 3 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

30 2 

30 6 

31 6 

32 6 

33 0 

32 7 

32 0 

32 2 

32 1 

31 7 

31. I 

no 4 

□ 1 7 

TEMP MEAN MIN 

22 0 

21 B 

22 3 

23 2 

24 1 

24 3 

24 2 

24 3 

24 4 

23 3 

23 1 

22 5 

23 3 

TEMP PEAN DAY 

27 6 

27 0 

28 6 

29 6 

30 2 

30 0 

29 3 

29 7 

29 6 

29 0 

28 3 

27 8 

29 0 

TEMP MN NIGHT 

24 7 

24 7 

23 4 

26 3 

27 0 

27 0 

26 6 

26 9 

26 B 

26 0 

23 3 

24 9 

26 0 

VAPOUR PRESS 

27 7 

27 6 

28 1 

29 7 

30 8 

31 1 

30 8 

30 9 

31. 1 

30 7 

30 I 

29 0 

29 0 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

1. 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1. 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

SUNSHINE X 

40 

48 

37 

37 

37 

48 

48 

40 

40 

40 

40 

40 

50 

TOT RADIATION 

367 

400 

463 

401 

479 

439 

440 

443 

433 

411 

376 

336 

424 

EVAPQTRANSP 

102 

102 

132 

136 

144 

130 

132 

133 

127 

120 

103 

9B 

1461 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS 0 INTERM. DAYS 51 WET DAYS 314 

BEGIN HUMID ON 29 APR 

HUMID PERIOD 1314 DAYS) ENDS ON 9 MAR 


Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES 



» 

STATION 

TACLOBAN 


• NUMBER 

90550 






• 

LATITUDE 

11 

13 • 

LONGITUDE 

123 00 

• ELEVATION 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

PRECIPITATION 

247 

206 

133 

129 

148 

131 

133 

1 18 

128 

163 

232 

314 

TEMP AVERAGE 

26 0 

23 9 

26 7 

27 6 

2B 0 

28 0 

27 9 

28 1 

28 1 

27 B 

27 2 

26 3 

TEMP MEAN MAY 

29 0 

29 0 

30 1 

30 9 

31 1 

31 2 

31 2 

31 5 

31 3 

31 2 

30 4 

29 4 

TEMP MEAN MIN 

23 0 

22 7 

23 3 

24 2 

24 B 

24 7 

24 5 

24 7 

24 7 

24 3 

24 0 

23 3 

TEMP MEAN DAY 

27 1 

27 0 

27 9 

2B 8 

29 I 

29 1 

29 0 

29 3 

29 3 

29 0 

28 3 

27 5 

TEMP MN NIGHT 

23 0 

24 B 

23 3 

26 4 

26 B 

26 B 

26 6 

26 8 

26 8 

26 4 

23 9 

23 3 

VAPOUR PRESS 

27 9 

27 7 

20 4 

29 3 

30 3 

30 2 

29 2 

30 0 

31 2 

30 9 

30 3 

29 0 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 0 

1 6 

1 6 

1 6 

1 1 

1 1 

! 1 

1 1 

1. 6 

1 6 

1 6 

SUNSHINE X 

49 

4B 

37 

66 

37 

4B 

4B 

4B 

4B 

4B 

40 

48 

TOT RADIATION 

372 

402 

463 

313 

478 

43B 

439 

442 

433 

412 

370 

337 

EVAPOTRANS P 

107 

103 

133 

143 

143 

127 

133 

134 

126 

124 

107 

102 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 








DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 99 

WET DAYS 

266 







BEGIN 

HUMID 

ON 14 

6EP 










HUMID 

PERIOD 

< 102 

DAYS) ENDS ON 

13 MAR 








BEGIN 

HUMID 

ON 8 

MAY 










HUMID 

PERIOD 

I 84 

DAYS) ENDS ON 

31 JULY 









COUNTRY PHILIPPINES 



* 

STATION 

BORONCAN 


♦ NUMBER 

90333 






• 

LATITUDE 

11 

37 • 

LONGITUDE 

123 26 

* ELEVATION 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

precipitation 

606 

413 

307 

263 

333 

220 

211 

209 

191 

303 

313 

671 

TEMP AVERAGE 

23 9 

23 9 

26 6 

27 4 

27 B 

27 B 

27 B 

27 9 

27 9 

27 4 

26 B 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

29 l 

29 3 

30 3 

31 3 

32 0 

32 3 

32 2 

32 6 

32 7 

31 8 

30 7 

29 8 

TEMP MEAN MIN 

22 6 

22 3 

22 B 

23 4 

23 5 

23 2 

23 3 

23 2 

23 0 

22 9 

22 9 

22 Q 

TEMP MEAN DAY 

27 0 

27 1 

27 9 

28 8 

29 3 

29 4 

29 3 

29 6 

29 6 

28 9 

28 2 

27 3 

TEMP MN NIGHT 

24 B 

24 B 

25 3 

26 0 

26 2 

26 1 

26 1 

26 1 

26 0 

25 6 

23 2 

24 9 

VAPOUR PRESS 

28 7 

28 4 

29 2 

30 6 

31 3 

31 3 

31 3 

30 8 

30 7 

30 6 

30 3 

29 4 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

1. t 

1 1 

1 1 

0 7 

0 7 

1 1 

0 7 

1. 1 

1 1 

1 1 

SUNSHINE X 

40 

40 

40 

36 

46 

46 

48 

48 

4B 

40 

48 

48 

TDT RADIATION 

368 

401 

432 

477 

444 

439 

439 

442 

433 

411 

377 

□36 

EVAPOTRANSP 

99 

99 

122 

131 

131 

122 

127 

131 

122 

119 

101 

97 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS 0 IN TERM. DAYS 0 WET DAYS 363 


21 M 
YEAR 


2126 
27 3 
30 3 
24 0 
2B 3 
26 1 
29 6 
1 3 
M 
428 
I486 


7 M 
YEAR 


4246 

27 1 
31 2 
23 O 
33 6 
25 6 
30 2 
1 0 
49 
4 1 B 
1401 


Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES • STATION ©UIAN • NUMBER 98338 






# 

LATITUDE 

11. 

02 » 

LONGITUDE 

123 44 

• ELEVATION 

*■ 

o 

3 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUC 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

230 

291 

130 

176 

120 

301 

178 

132 

209 

163 

311 

363 

2632 

TEMP AVERAGE 

26 1 

26 0 

26 7 

27 4 

28 2 

27 7 

27 6 

2B 2 

27 9 

27 8 

27 2 

26 4 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

20 8 

28 8 

9V 9 

30 4 

31 4 

31 0 

31 0 

31 6 

31 3 

31 0 

30 l 

30 0 

30 3 

TEMP MEAN MIN 

23 3 

23 2 

23 9 

24 4 

23 0 

24 3 

24 2 

24 0 

24 4 

24 6 

24 2 

23 7 

24 2 

TEMP MEAN DAY 

27 0 

27 0 

27 7 

28 3 

29 4 

28 9 

20 8 

29 4 

29 1 

28 9 

28 2 

27 3 

28 3 

TEMP MN NIGHT 

23 1 

23 1 

25 7 

26 4 

27 1 

26 4 

26 3 

26 9 

26 3 

26 3 

a* d 

23 3 

26 1 

VAPOUR PRESS 

20 3 

28 2 

29 1 

29 9 

31. 4 

31 1 

31 4 

31 0 

30 7 

31 0 

30 f 

29 2 

30 2 

MIND SPEED 2M 

2 0 

2 0 

1 8 

1 0 

1 1 

1 1 

1 1 

1. 3 

I. 1 

1 1 

t 3 

1 8 

1. 3 

SUNSHINE X 

48 

48 

48 

40 

37 

48 

40 

48 

40 

40 

46 

48 

49 

TOT RADIATION 

370 

402 

432 

446 

478 

437 

438 

442 

433 

412 

370 

358 

419 

EVAPOTRANSP 

107 

103 

127 

131 

140 

124 

127 

134 

123 

121 

104 

102 

1447 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRV DAYS O INTERM DAYS 30 WET DAYS 313 

BEGIN HUMID ON 22 AUG 

HUMID PERIOD <213 DAY3) ENDS ON 23 MAR 
BEGIN HUMID ON 29 MAR 

HUMID PERIOD < 32 DAYS) ENDS ON 30 APR 
BEGIN HUMID ON 24 HAY 

HUMID PERIOD < 70 DAYS) ENDS ON 2 AUG 


COUNTRY PHILIPPINES 



# 

STATION 

PUERTO 

PRINCESA 

« NUMBER 

9B618 







» 

LATITUDE 

9. 

45 * 

LONGITUDE 

118 44 

♦ ELEVATION 

16 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

21 

47 

42 

132 

169 

183 

206 

100 

182 

215 

126 

1566 

TEMP AVERAGE 

26 8 

27 0 

27 8 

28 6 

28 6 

27 6 

27 2 

27 2 

27 3 

27 6 

27 3 

27 l 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

30 0 

31 3 

32 1 

33 0 

32 5 

31 2 

30 8 

30 B 

31. 0 

31 2 

31 1 

30 9 

31 4 

TCMP MEAN MIN 

22 0 

22 7 

23 4 

24 2 

24 7 

24 0 

23 6 

23 3 

23 3 

23 9 

23 5 

23 3 

23. 6 

TEMP MEAN DAY 

28 3 

28 6 

29 3 

30 2 

30 0 

20 9 

2B 3 

28 3 

26 6 

26 6 

2B 6 

29 4 

28 9 

TEMP MN NIGHT 

25 4 

23 5 

26 3 

27 l 

27 2 

26 3 

23 9 

25 B 

25 8 

26 1 

23 0 

23 6 

26 1 

VAPOUR PRES9 

29 6 

29 2 

30 2 

31 3 

32 3 

31. 0 

31 4 

31 3 

31 1 

32 0 

31 2 

30 3 

31 0 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

1 t 

1 1 

0 7 

0 7 

1 1 

1. 1 

1. 1 

0 7 

1. 1 

1. 1 

1 0 

SUNSHINE X 

36 

3B 

3B 

30 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

32 

TOT RADIATION 

411 

443 

472 

483 

443 

436 

437 

443 

440 

421 

390 

371 

433 

EVAPOTRANSP 

112 

112 

136 

139 

131 

119 

124 

126 

122 

ue 

107 

104 

1430 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 114 INTERM DAYS 21 WET DAYS 230 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 APR 

BEGIN HUMID ON 7 MAY 

HUMID PERIOD <230 DAYS) ENDS ON 23 DEC 
END OF SEASON ON 4 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 231 DAV5 


Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES 


STATION CUVO 


NUMBER 98630 


• LATITUDE 10 91 • L0N01TUDE 121.02 • ELEVATION : 4 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

IB 

4 

7 

38 

177 

309 

463 

423 

361 

277 

132 

33 

2364 

TEMP AVERAGE 

26 9 

27 0 

27 7 

26 8 

28 9 

28 1 

27 5 

27 6 

27 6 

27. 7 

27 8 

26 7 

27 7 

TEMP MEAN MAX 

20 9 

2? 2 

30 3 

31 7 

32 3 

31 5 

30 7 

30. 7 

30. 7 

30 6 

30 3 

20 0 

30 4 

TEMP MEAN MIN 

24 e 

24 7 

23 1 

23 9 

25 3 

24 6 

24 3 

24 3 

24 4 

24 7 

23 2 

25 3 

24 9 

TEMP MEAN DAY 

27 6 

27 8 

28 6 

29 8 

30 1 

29 3 

28 6 

20. 7 

28. 7 

20. 7 

28. 7 

27 1 

20 6 

TEMP HN NIGHT 

26 2 

26 2 

26 8 

27 B 

27. 7 

26 0 

26. 3 

26 4 

26 3 

26 3 

26 7 

26 1 

26 7 

VAPOUR PRESS 

29 0 

28 0 

29 7 

31 7 

32 7 

31 0 

31 6 

31 0 

31. 7 

31 3 

31 3 

80 A 

30 8 

WIND SPEED 2M 

5 0 

3 1 

3 3 

2 9 

1 . 1 

1 . 1 

2 0 

2 2 

2 0 

2 9 

4. 0 

3. 1 

3. 1 

SUNSHINE X 

47 

47 

37 

40 

4B 

39 

39 

30 

39 

30 

40 

40 

43 

TOT RADIATION 

370 

401 

467 

446 

442 

402 

403 

373 

402 

330 

381 

361 

400 

EVAPOTRANSP 

136 

131 

132 

146 

133 

110 

124 

119 

120 

118 

129 

129 

1333 


TYPE Of HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 137 INTERM DAYS 31 WET DAYS 197 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 26 APR 

BEGIN HUMID ON 9 MAY 

HUMID PERIOD (197 DAVS> ENDS ON 22 NOV 
END OF SEASON ON 10 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 228 DAY 9 


COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

ILOILO 



♦ 1 

NUMBER 

90637 







• 

LATITUDE 

10 

42 ♦ 

LONGITUDE 

132 34 

• ELEVATION 

14 M 


JAN 

EEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

34 

33 

46 

143 

267 

339 

353 

277 

262 

193 

110 

2130 

TEMP AVERAGE 

23 7 

23 9 

26 8 

2B 1 

28 4 

27 9 

27 4 

26 0 

27 2 

27 2 

26 9 

26 2 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

2B 3 

20 9 

30 0 

31 4 

31 5 

30 6 

30 1 

29 0 

29 9 

30 2 

29 7 

88 4 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

22 9 

22 9 

23 6 

24 7 

25 2 

24 9 

24 6 

24 3 

24 5 

24 2 

84 0 

23 3 

24 1 

TEMP MEAN DAY 

26 7 

27 0 

28 0 

29 3 

29 5 

20 9 

20 3 

27 6 

20 2 

20 3 

27 9 

27 2 

2B 1 

TEMP MN NIGHT 

24 8 

24 9 

25 7 

26 9 

27 2 

26 0 

26 3 

25 9 

26 2 

26 0 

23 7 

23 1 

26 0 

VAPOUR PRESS 

27 1 

27 1 

27 1 

20 t 

29 7 

30 7 

30 6 

2V 5 

30 3 

30 3 

29 7 

20 6 

27 1 

WIND SPEED 2M 

3 0 

3 0 

3. 3 

3 3 

2 0 

2 0 

2 0 

2 7 

2 0 

2 0 

2 9 

3 3 

2 8 

SUNSHINE X 

37 

37 

66 

66 

40 

40 

48 

39 

40 

48 

40 

48 

53 

TOT RADIATION 

402 

436 

500 

314 

442 

433 

436 

407 

436 

414 

381 

362 

430 

EVAPOTRANSP 

124 

123 

137 

166 

144 

131 

132 

129 

127 

124 

113 

112 

1504 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 111 INTERM DAYS 42 WET DAYS 212 

* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 39 APR 

BEGIN HUMIO ON 16 MAY 

HUMID PERIOD <212 DAYS) END9 ON 14 DEC 
END OF SEASON ON 8 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON JS 234 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY ; PHILIPPINES ♦ STATION : DAM AGUE TE • NUMBER 96642 

♦ LATITUDE: 9 IB « LONGITUDE : 123. 16 • ELEVATION 6 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

81 

S2 

67 

41 

83 

133 

138 

112 

113 

163 

176 

126 

1307 

TEMP AVERAGE 

26 7 

26 7 

27 6 

28 6 

28 8 

28 3 

27 8 

28 0 

28 0 

27 B 

27 7 

27 2 

27 8 

TEMP MEAN MAX 

29 7 

29 9 

31 0 

32 2 

32 6 

32 3 

32 1 

32 3 

32 4 

32 0 

31 3 

30 6 

31 6 

TEMP HEAN MIN 

23 6 

23 S 

24 1 

24. 9 

24. 9 

24 1 

23 3 

23 6 

23 3 

23 6 

23 B 

23 B 

23 9 

TEMP MEAN DAY 

27 e 

27 9 

28 B 

29 9 

30 i 

29 8 

29 3 

29 3 

29 3 

29 3 

29 0 

20 4 

29 1 

TEMP HN NIGHT 

25 6 

23 6 

26 4 

27 3 

27 4 

26 8 

26 2 

26 3 

26 2 

26 2 

26 1 

23 9 

26. 3 

VAPOUR PRESS 

27 9 

27 7 

20 4 

29 3 

30 4 

30 0 

29 3 

29 4 

29 4 

29 3 

29 6 

M f 

29 a 

WIND SPEED 2H 

1. 6 

1 1 

i. 1 

1. 1 

0. 7 

0. 7 

1 1 

1. 1 

0 7 

1. 1 

1 l 

l i 

1 o 

SUNSHINE X 

49 

49 

38 

30 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

51 

TOT RADIATION 

383 

413 

473 

4B3 

442 

433 

436 

443 

440 

421 

391 

372 

428 

EVAPOTRANSP 

113 

107 

138 

141 

134 

123 

130 

134 

123 

126 

112 

108 

1493 


TYPE OF HUH ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 66 INTERH DAYS 133 WET DAYS ! 146 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 6 MAY 

BEGIN HUMID ON 7 JUNE 

HUMID PERIOD ( 35 DAY3 > ENDS ON 1 AUG 

BEGIN HUMID ON 27 SEP 

HUMID PERIOD t 91 DAYS > ENDS ON 27 DEC 
END OF SEASON ON 9 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 279 DAYS 

COUNTRY PHILIPPINES • STATION : TAGBILARAN ♦ NUM8ER 98644 






• 

LATITUDE 

9 

38 » 

LONGITUDE 

123 32 • 

ELEVATION 

6 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

104 

91 

BB 

64 

72 

130 

130 

110 

103 

168 

204 

111 

1397 

TEMP AVERAGE 

26 1 

26 1 

26 7 

27. 8 

28 3 

28 2 

2B 0 

2B 2 

20. 4 

27. 7 

27 3 

26 9 

27 3 

TEMP HEAN MAX 

30 6 

30 7 

31 B 

33 0 

33 3 

32 9 

32 3 

32. B 

33 1 

32 6 

32 1 

31 6 

32 3 

TEMP HEAN H1N 

21 3 

21 4 

21. 3 

22 3 

23 3 

23 3 

23 4 

23 6 

23 7 

22 8 

22 4 

22 1 

22 7 

TEMP HEAN DAY 

27 7 

27 7 

28 3 

29 6 

30 3 

29 9 

29 6 

29 B 

30 1 

29 4 

29 0 

28 3 

29 2 

TEHP HN NIGHT 

24 3 

24 3 

24 9 

23 9 

26 7 

26 3 

26 3 

26 3 

26 6 

23. B 

23 3 

23 0 

25 7 

VAPOUR PRESS 

28 0 

27 3 

27 9 

28 7 

30. 4 

30 6 

30 3 

30 2 

30 6 

30 8 

30 0 

29 7 

29 6 

WIND SPEED 2H 

1. 1 

1 1 

1. 1 

1 1 

0. 7 

0 7 

1. 1 

1 1 

1 1 

0 7 

0 7 

1. 1 

1 0 

SUNSHINE X 

49 

49 

38 

38 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

51 

TOT RADIATION 

382 

412 

472 

483 

443 

433 

437 

443 

440 

421 

390 

371 

427 

EVAPOTRANSP 

103 

104 

132 

137 

132 

124 

130 

134 

130 

120 

106 

104 

1458 


TYPE OF MUHID SEASON SEASON WITH DRY PERIOO 

DRY DAYS 41 INTERH : ,YS 1B9 WET DAYS 135 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 14 HAY 

8EQIN HUMID ON 1 JUNE 

HUMID PERIOD ( 44 DAYS) ENDS ON IS JULY 
BEGIN HUMID ON 29 SEP 

MUHID PERIOD C 60 DAYS) ENDS ON IB DEC 
BEOIN HUMID ON 2 JAN 

HUHIO PERIOD C 11 DAYS) ENDS ON 13 JAN 
END OF SEASON ON 3 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 324 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES 


• STATION CEBU 


« NUMBER 9964 5 


• LATITUDE 10 20 • LONGITUDE 123 34 « ELEVATION 33 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

109 

68 

49 

34 

110 

193 

201 

181 

194 

191 

146 

134 

1632 

TEMP AVERAGE 

26 3 

26 6 

27 4 

28 4 

28 9 

28 1 

27 6 

27 7 

27 6 

27 3 

27. 3 

26 8 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

30 2 

30 3 

31 6 

32 8 

33 0 

32 0 

31. 3 

31 5 

31 4 

31 4 

at. o 

30 3 

31 4 

TEMP MEAN MIN 

22 7 

22 7 

23 1 

24 0 

24 7 

24 2 

23. 8 

23 9 

23 8 

23 6 

23 3 

23 0 

23 6 

TEMP MEAN DAY 

27 8 

28 0 

28 9 

30 0 

30 3 

29 3 

29 9 

29. 1 

29 0 

28 9 

28 6 

28 1 

28 9 

TEMP MN NIOMT 

23 2 

23 3 

23 9 

26 9 

27 4 

26 7 

26 2 

26 3 

26 1 

26 0 

23 8 

23 3 

26 1 

VAPOUR PRESS 

26 9 

26 3 

27 3 

27 9 

29 8 

30. 0 

29 B 

29 7 

29 9 

30 1 

29 3 

20 1 

28 8 

WIND SPEED 2M 

I 6 

1 6 

1 6 

1 6 

t 1 

1 1 

1 1 

1 1 

! 1 

1 1 

1. 1 

1 . 1 

1 3 

SUNSHINE 7. 

48 

48 

48 

48 

48 

39 

39 

39 

39 

48 

48 

4B 

45 

TOT RADIATION 

373 

403 

434 

446 

441 

401 

402 

407 

402 

413 

382 

363 

406 

EVAPOTRANSP 

112 

111 

133 

140 

139 

121 

123 

123 

119 

121 

108 

104 

1458 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 61 INTERM DAYS 71 WET DAYS 233 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 APR 

BEGIN HUMID ON 26 MAY 

HUMID PERIOD (233 DAYS) ENDS ON 14 JAN 
END OF SEASON ON 26 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 304 DAYS 


COUNTRY PHILIPPINES • STATION NACTAN • NUMBER 98646 

• LATITUDE 10 IB • LONGITUDE 123 38 ♦ ELEVATION 9 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

111 

81 

33 

29 

66 

139 

1B4 

144 

217 

139 

133 

131 

1427 

TEMP AVERAQE 

26 7 

26 8 

27 6 

2B 6 

29 1 

28 6 

28 4 

28 6 

28 1 

28 1 

M a 

27 2 

28 0 

TEMP MEAN MAX 

29 7 

29 7 

30 B 

31 7 

32 3 

32 1 

31 9 

32 1 

at. 6 

31 4 

31 4 

30. 4 

31 3 

TEMP MEAN MIN 

23 6 

23 B 

24 3 

23 4 

23 7 

23 1 

24 9 

23 0 

24 6 

24 8 

24 9 

24 0 

24 7 

TEMP MEAN DAY 

27 B 

27 B 

28 7 

29 7 

30 3 

29 9 

29 7 

29 B 

29 3 

29 3 

29 3 

28 3 

29 2 

TEMP MN NIOMT 

23 6 

23 B 

26 4 

27 3 

27 9 

27 3 

27 1 

27 2 

26 B 

26 B 

26 9 

23 9 

26 e 

VAPOUR PRESS 

27 6 

27 4 

27 6 

28 9 

29 8 

30 3 

30 6 

30 1 

30 0 

29 7 

30. 3 

29 6 

29 4 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 0 

2 0 

1 6 

i 6 

1 1 

1 1 

2 0 

1 1 

1 6 

1 6 

2 0 

1 6 

'••'N -•'! Nl v 

48 

37 

37 

66 

37 

40 

40 

40 

40 

40 

4B 

40 

32 

TOT RADIATION 

373 

437 

467 

314 

473 

434 

436 

441 

436 

413 

383 

363 

431 

EVAPOTRANSP 

113 

118 

146 

132 

132 

130 

133 

144 

128 

130 

113 

110 

1373 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 04 INTERN DAYS 92 WET DAYS 189 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 21 MAY 

BEGIN WNID ON 10 JUNE 

HUMID PERIOD < 33 DAYS) ENDS ON 2 AUQ 

BEGIN HUMID ON 21 AUG 

HUMID PERIOD < 61 DAYS) ENDS ON 21 OCT 
BEGIN HUMID ON 29 OCT 

HUMID PERIOD ( 73 DAYS) ENDS ON 12 JAN 
END OF SEASON ON 26 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 281 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

MAAS IN 



• NUMBER 

96648 







• 

LATITUDE: 

10 OB • 

L0N01TUDE 

124 50 

• ELEVATION 

19 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

206 

143 

92 

96 

61 

129 

179 

199 

193 

251 

201 

212 

1904 

TEMP AVERAGE 

29 6 

29 9 

26 9 

26 9 

27 4 

26 9 

26 7 

26 9 

26 7 

26 8 

M 4 

25 9 

26 5 

TEMP MEAN MAX 

30 0 

30 3 

31 0 

31 0 

32 1 

31 4 

30 6 

31 0 

30 8 

31 0 

30 7 

30 0 

30 8 

TEMP MEAN MIN 

21 2 

21 9 

22 0 

22 7 

22 6 

22 3 

22 7 

22 8 

22 6 

22 5 

22 0 

21 7 

22 2 

TEMP MEAN DAY 

27 2 

27 9 

28 1 

2B 4 

29 1 

28 5 

28 1 

28 4 

28 2 

26 3 

27 9 

27 3 

26 1 

TEMP MN NIGHT 

24 1 

24 4 

25 0 

29 4 

25 7 

25 2 

25 2 

25 3 

25 1 

25 1 

24 6 

24 2 

24 9 

VAPOUR PRESS 

25 9 

29 7 

26 3 

26 9 

26 6 

26 5 

26 6 

27 6 

27 3 

27 4 

26 4 

26 3 

26 6 

WIND SPEED 2M 

1. 1 

1. 1 

t. 1 

1 . 1 

1 1 

1. 1 

1 1 

1 6 

1. 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

SUNSHINE X 

40 

48 

57 

66 

97 

4B 

48 

48 

4B 

48 

40 

40 

51 

TOT RADIATION 

375 

406 

467 

914 

479 

434 

439 

440 

436 

415 

363 

364 

429 

EVAPOTRANSP 

104 

104 

132 

139 

140 

129 

128 

133 

123 

121 

107 

102 

1458 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRV DAYS O INTERM DAYS 104 WET DAY9 261 

BEGIN HUMID ON 13 JUNE 
HUMID PERIOD <261 DAYS) ENDS ON 26 FEB 


COUNTRY PHILIPPINES • STATION : SUR ICAO * NUMBER 90693 






» 

LATITUDE 

9 

48 ♦ 

LONGITUDE 

129 30 

• ELEVATION 

21 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

629 

482 

371 

246 

173 

131 

172 

151 

153 

262 

420 

597 

3707 

TEMP AVERAQE 

25 6 

25 6 

26 2 

27 0 

27 7 

27 0 

27 5 

27 9 

27 9 

27 3 

26 6 

26 1 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

28 6 

28 7 

29 8 

30 8 

31 7 

32 0 

31 4 

31 6 

31 8 

31 2 

30 l 

Of 2 

30 6 

TEMP MEAN MIN 

22 5 

22 4 

22 6 

23 1 

23 6 

23 6 

23 5 

23 9 

23 9 

23 4 

23 1 

22 9 

23 2 

TEMP MEAN DAY 

26 7 

26 7 

27 5 

20 3 

29 1 

29 3 

28 9 

29 3 

29 3 

28 7 

27 8 

27 2 

20 2 

TEMP MN NI ©HT 

24 5 

24 5 

25 0 

29 6 

26 2 

26 3 

26 0 

26 3 

26 3 

29 8 

29 2 

24 S 

25 5 

VAPOUR PRESS 

29 5 

29 t 

29 6 

30 2 

31 9 

31 0 

30 4 

30 « 

30 4 

30 9 

30 3 

30 0 

□0 3 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 6 

1 6 

1. 6 

1 1 

1 . 1 

2 0 

2 2 

2 2 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

SUNSHINE X 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

TOT RADIATION 

382 

412 

439 

449 

443 

436 

437 

443 

440 

420 

309 

371 

422 

EVAPOTRANSP 

101 

100 

123 

126 

129 

124 

133 

140 

134 

123 

106 

100 

1439 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAVS 0 INTERM DAYS 0 WET DAYS 369 


Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

D1P0L0G 


• NUMBER 

90741 







• 

LATITUDE 

8 

36 • 

LONGITUDE 

123 21 

• ELEVATION 

5 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

145 

74 

92 

91 

223 

265 

252 

235 

245 

279 

323 

295 

2519 

TEMP AVERAQE 

26 9 

27 0 

27 7 

28 5 

28 4 

27 9 

27 6 

27 7 

27 7 

27 7 

27 6 

27 2 

27 7 

TEMP MEAN MAX 

30 7 

31 0 

32 1 

33 5 

33 2 

32 7 

32 3 

32 4 

32 4 

32 6 

38 3 

31 3 

32 2 

TEMP MEAN MIN 

23 I 

23 0 

23 3 

23 5 

23 5 

23 1 

22 8 

22 9 

22 9 

22 8 

22 8 

23 1 

23 1 

TEMP MEAN DAY 

28 3 

20 4 

29 3 

30 3 

30 1 

29 6 

29 3 

29 3 

29 3 

29 4 

89 8 

20 7 

29 3 

TEMP MN NIGHT 

25 6 

25 6 

26 2 

26 7 

26 6 

26 2 

25 8 

25 9 

25 8 

25 8 

25 7 

25 6 

26 0 

VAPOUR PRE5S 

30 1 

29 6 

30 1 

30 B 

31 6 

31 6 

30 9 

31 1 

31 1 

31 2 

30 9 

30 7 

30 0 

WIND SPEED 2M 

1 1 

I 1 

1. 1 

1 1 

1 1 

1. 1 

1. 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1. 1 

1 1 

1 1 

SUNSHINE X 

49 

49 

5B 

50 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

51 

TOT RADIATION 

300 

416 

474 

482 

440 

431 

433 

441 

441 

424 

395 

377 

429 

evapotransp 

109 

107 

137 

139 

132 

122 

126 

129 

125 

123 

110 

106 

1465 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 93 

WET DAYS 

272 








BEGIN 

HUMID 

ON 29 

APR 











HUMID 

PERIOD 

< 272 

DAYS» ENDS ON 

26 JAN 










COUNTRY PHILIPPINES 



» 

STATION 

CAGAYAN DC ORO 

* NUMBER 

90748 







• 

LATITUDE 

8. 

29 • 

LONQITUDE 

124 38 

• ELEVATION 

6 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

AIN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

95 

71 

46 

32 

119 

204 

219 

207 

216 

170 

128 

120 

1627 

TEMP AVERAGE 

25 9 

26 1 

26 7 

27 6 

28 I 

27 7 

27 3 

27 5 

27 4 

27 3 

27 0 

26 4 

27 1 

TEMP MEAN MAX 

30 5 

30 7 

31 8 

32 7 

33 1 

32 7 

nr 4 

32 7 

32 5 

32 2 

nr 0 

31 1 

32. 0 

TC HP MEAN MIN 

21 2 

21 4 

21 6 

22 4 

23 1 

22 7 

22. 2 

22 3 

22 3 

22 3 

22 0 

21 7 

22 1 

TEMP MEAN DAY 

27 5 

27 7 

28 5 

29 4 

29 9 

29 5 

29 1 

29 4 

29 2 

29 0 

20 8 

20 1 

28 B 

TEMP MN NIGHT 

24 3 

24 5 

24 9 

25 7 

26 3 

25 9 

25 4 

25 5 

25 5 

25 3 

25 l 

24 6 

25 2 

VAPOUR PRESS 

27 3 

27 3 

27 3 

28 0 

29 3 

30 1 

29 0 

29 4 

29 2 

29 3 

28 9 

28 2 

20 6 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

SUNSHINE X 

49 

49 

58 

50 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

51 

TOT RADIATION 

380 

416 

474 

402 

440 

431 

433 

441 

441 

424 

395 

377 

429 

EVAPOTRANSP 

104 

103 

130 

133 

130 

120 

124 

127 

122 

121 

107 

103 

1424 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 










DR Y DAYS 60 INTERM DAYS 74 MET DAYS 231 

• SEASON HR 1 

SEASON BEC1N5 ON 30 APR 

BEGIN HUMID ON 19 HAY 

HUMID PERIOD (331 DAYS) ENDS ON 5 JAN 
END OF SEASON ON 1 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 305 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

MALAYBALAY 


9 NUMBER 

98731 







• 

LATITUDE 

8 . 

09 • 

L0NQ1TUDE 

125 OS 

• ELEVATION 

627 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

108 

90 

91 

98 

238 

328 

324 

323 

344 

314 

186 

133 

2607 

TEMP. AVERAGE 

22 9 

23 0 

23 3 

24 3 

24 6 

23 9 

23 3 

23 4 

23 6 

23. 7 

23 7 

23 2 

23 6 

TEMP MEAN MAX 

2B 0 

28 3 

29 3 

30 4 

29 9 

28 6 

28 0 

27 9 

28 2 

28 7 

28 0 

28 2 

28. 7 

TEMP MEAN MIN 

17 7 

17 7 

17 3 

18 1 

19 2 

19 1 

18 9 

18. 9 

18 9 

18 7 

18 6 

18 2 

18 3 

TEMP MEAN DAY 

24 7 

24 9 

23 7 

26 3 

26 3 

23 6 

23 1 

23 0 

23 2 

23 3 

23. 3 

23 0 

25 4 

TEMP MN NIGHT 

21 1 

21 2 

21 4 

22 1 

22 6 

22 1 

21 0 

21 7 

21 6 

21 8 

21 7 

21 2 

21 7 

VAPOUR PRESS 

22 B 

22 B 

23 2 

23 6 

23. 0 

24 6 

24 3 

24 6 

23 0 

24 9 

24 6 

23 6 

24 1 

WIND SPEED 2N 

1 1 

1 1 

0 7 

0 7 

0 7 

0. 7 

1 1 

0 7 

0 7 

0 7 

1 l 

0 7 

o a 

SUNSHINE X 

49 

49 

49 

58 

49 

49 

40 

40 

49 

49 

49 

49 

48 

TOT RADIATION 

309 

417 

441 

4B2 

439 

430 

399 

407 

441 

425 

396 

379 

420 

EVAPQTRANBP 

90 

96 

113 

121 

116 

106 

106 

105 

108 

107 

90 

93 

1267 

TYPE Of HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRT 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERN DAYS : 64 

WET DAYS : 

301 








BEGIN 

HUMID 

ON 24 

APR 











HUMID 

PERIOD 

(301 

DAYS) ENDS ON 

19 FEB 










COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

DAVAO 



♦ NUMBER 

90734 







• 

LATITUDE 

7. 

04 # 

LONGITUDE 

123 36 

♦ ELEVATION 

20 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

123 

110 

66 

140 

226 

162 

196 

133 

172 

171 

130 

113 

1806 

TEMP AVERAGE 

26 3 

26 6 

27 4 

27 9 

27 0 

27 3 

27 0 

27 l 

27 2 

27 4 

27 3 

26 e 

27 2 

TEMP MEAN MAX 

30 7 

31 1 

32 4 

32 9 

32 4 

31 6 

31 3 

31 3 

31 7 

32 0 

32. 0 

31 3 

31 7 

TEMP MEAN MIN 

21 9 

22 0 

22 3 

22 9 

23 2 

23 0 

22 6 

22 7 

22 7 

22 7 

22 6 

22 3 

22 6 

TEMP MEAN DAY 

27 9 

28 2 

29 2 

29 7 

29 3 

2B 6 

20 5 

2B 7 

28 6 

29 0 

39 c 

28 4 

28 8 

TEMP MN NIGHT 

24 B 

23 0 

23 6 

26 1 

26 1 

23 7 

23 3 

23 4 

23 3 

23 6 

23 3 

23 1 

23. 3 

VAPOUR PRESS 

27 7 

27 8 

28 4 

29 3 

30 3 

30 1 

29 l 

29 4 

29 2 

29 3 

29 4 

28 9 

29 1 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 6 

1 6 

1 1 

l 1 

1 1 

1 1 

! 1 

1 1 

1. 1 

1 1 

1 1 

1. 2 

SUNSHINE X 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

TOT RADIATION 

393 

421 

443 

447 

436 

426 

429 

439 

441 

427 

401 

383 

424 

evapotransp 

114 

112 

133 

130 

129 

119 

123 

127 

124 

123 

113 

109 

1460 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 37 

WET DAYS 

306 








BEGIN 

HUMID 

ON 11 

APR 











HUMID 

PERIOD 

(300 

DAYS) ENDS ON 

13 FEB 










Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

HINATUAN 


• NUMBER 

98755 







• 

LATITUDE 

8 

26 • 

LONGITUDE 

126 20 

* ELEVATION 

3 N 


JAN 

FES 

MAR 

APR 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

714 

342 

431 

324 


2B6 

26B 

209 

193 

209 

208 

337 

620 

4361 

TEMP AVERAGE 

23 3 

23 3 

26 0 

a« a 


27 1 

27 1 

27 1 

27 3 

27 3 

27 1 

26 7 

26 2 

26 6 

TEMP MEAN MAX 

29 I 

29 0 

29 9 

30 7 


31 3 

31 3 

31 8 

32 1 

32 2 

31 8 

31 0 

30 0 

30 9 

TEMP MEAN MIN 

21 9 

21 9 

22 0 

22 4 


22 9 

22 6 

22 4 

22 4 

22 3 

22 4 

22 3 

22 3 

22 3 

TEMP MEAN DAY 

26 B 

26 7 

27 4 

28 0 


28 6 

28 6 

28 8 

29 0 

29 0 

28 8 

28 2 

27 5 

28 1 

TEMP MN NIGHT 

24 3 

24 2 

24 6 

23 1 


23. 6 

23 4 

23 4 

23 4 

23 4 

23 3 

25 0 

24 6 

25 0 

VAPOUR PRESS 

29 4 

29 3 

30 2 

30 6 


31 6 

31 1 

30 8 

30 8 

31 1 

30 8 

30 0 

30 5 

30 5 

MIND SPEED 2ft 

1 1 

1 . 1 

1 . 1 

1 1 


1 1 

1 . 1 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 9 

SUNSHINE X 

49 

49 

49 

49 


49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

TOT RADIATION 

38B 

417 

441 

448 


440 

431 

433 

441 

441 

424 

395 

370 

423 

evapotransp 

10! 

99 

lie 

120 


123 

11B 

121 

124 

120 

118 

104 

99 

1365 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERN DAYS 0 

MET 

DAYS 

363 









COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

JOLO 



• NUMBER 

98830 







• 

LATITUDE 

6 

03 ♦ 

LONGITUDE 121 

00 

♦ ELEVATION 

13 n 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

96 

90 

93 

163 

230 

238 

203 

147 

1B2 

241 

203 

143 

2073 

TEMP AVERAGE 

26 2 

26 2 

26 4 

at ■ 

27 2 

27 1 

27 1 

27 3 

27 2 

26 8 

26 a 

26 3 

26 e 

TEMP MEAN MAX 

29 9 

29 8 

30 6 

31 2 

31 7 

31 3 

31 3 

31. 3 

31 3 

31 0 

30 8 

30 3 

30 9 

TEMP MEAN MIN 

22 5 

22 5 

22 2 

22 3 

22 7 

22 7 

22 8 

23 0 

22. 0 

22 5 

22 7 

22 7 

22 6 

TEMP MEAN DAY 

27 5 

27 5 

27 9 

28 4 

20 8 

28 7 

28 6 

20 0 

29 7 

20 3 

28 2 

27 9 

28 3 

TEMP MN NIGHT 

24 9 

24 9 

..-4 f 

23 2 

25 6 

25 3 

25 3 

23 7 

25 3 

23 1 

23 2 

23 0 

25 2 

vapour press 

29 6 

29 5 

30 0 

a o 6 

31 4 

31 2 

31 1 

31 1 

30 9 

30 6 

30. 9 

30 3 

30 6 

WIND SPEED 2M 

1. 1 

1 1 

1 1 

0 7 

0 7 

0 7 

1 1 

1. 1 

1. 1 

1 1 

1 1 

0 7 

1 0 

SUNSHINE X 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

TOT RADIATION 

400 

423 

444 

443 

433 

422 

423 

436 

442 

430 

406 

390 

423 

EVAPOTRANSP 

109 

103 

123 

119 

120 

113 

120 

123 

122 

120 

109 

104 

1389 

TYPE OF HUMID 6EA60N 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 87 

WET DAYS 

270 








BEGIN 

HUMID 

ON 31 

MAR 











HUMID 

PERIOD 

(276 

DAYS) ENDS ON 

3 JAN 










Copyrighted material 



COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

ZAMBOANGA 


« NUMBER 

90836 







♦ 

LATITUDE 

6. 

34 * 

LONGITUDE 

122 03 

• ELEVATION 

6 M 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

dcc 

YEAR 

PRECIPITATION 

48 

43 

44 

38 

93 

144 

133 

132 

142 

183 

106 

104 

1236 

TEMP AVERAGE 

26 6 

26 e 

27 2 

27 5 

27 6 

27 1 

BA ■ 

26 9 

27 0 

26 9 

26 9 

26 7 

27 0 

temp mean max 

31 5 

31 7 

32 1 

32 2 

31 0 

31 1 

30 8 

30 6 

31 1 

31 2 

31 4 

31 3 

31 4 

TEMP MEAN MIN 

21 6 

21 8 

22 2 

22 0 

23 3 

23 1 

22 8 

22 9 

2? n 

22 6 

22 4 

22 1 

22 3 

TEMP MEAN DAY 

28 3 

28 5 

28 9 

29 2 

29 1 

28 3 

20 2 

26 3 

20 4 

20 4 

28 3 

28 3 

20 6 

TEMP MN NIGHT 

24 8 

23 0 

25 4 

23 8 

26 0 

25 6 

23 3 

25 4 

25 4 

23 3 

23 2 

24 9 

23 3 

VAPOUR PRESS 

27 B 

27 8 

28 1 

29 4 

30 2 

29 8 

29 3 

29 3 

29 5 

29 4 

29 4 

28 7 

29 l 

MIND 5PEED 2M 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 . 1 

1 1 

1 1 

1 I 

5UNSNINE X 

40 

4? 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

TOT RADIATION 

394 

423 

443 

446 

435 

424 

427 

430 

442 

429 

404 

367 

424 

EVAPOTRANSP 

113 

111 

131 

127 

127 

118 

121 

123 

123 

122 

111 

110 

1439 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEA5QN WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 103 

INTER* DAYS 06 

WET DAYS 

174 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

22 APR 












BEGIN 

HUMID 

ON 31 

MAY 











HUMID 

PERIOD 

< 164 

DAYS) ENDS ON 

11 NOV 









BEGIN 

HUMID 

ON 1 

DEC 











WMID 

PERIOD 

< 10 

DAYS) ENDS ON 

ii Dec 









END OF SEASON ON 

7 JAN 











TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 260 DAYS 












COUNTRY PHILIPPINES 



• 

STATION 

GENERAL SANTOS 

• NUMBER 

90831 







• 

LAT 1 TUDE 

6. 

07 • 

LONGITUDE 

123 11 

• ELEVATION 

13 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

66 

70 

44 

31 

103 

103 

101 

82 

78 

86 

88 

70 

944 

TEMP AVERAGE 

26 8 

27 1 

27 3 

20 0 

27 3 

26 8 

26 4 

26 3 

26 6 

26 8 

27 1 

27 1 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

32 4 

32 7 

33 4 

33 7 

32 3 

31 4 

30 8 

30 7 

31 2 

31 7 

32 3 

32 4 

32 1 

TEMP MEAN MIN 

21 2 

21 4 

21 6 

22 2 

22 3 

22 2 

21 9 

21 9 

21 9 

21 9 

21 B 

21 7 

21 B 

TEMP MEAN DAY 

BB B 

29 1 

BV A 

30 0 

29 3 

28 5 

27 9 

27 9 

28 2 

20 5 

28 9 

29 0 

20 0 

TEMP MN NIShT 

24 8 

23 1 

25 4 

23 9 

23 7 

23 1 

24 7 

24 7 

3 4 B 

24 9 

23 0 

23 0 

23 1 

VAPOUR PRESS 

27 3 

27 3 

27 9 

29 4 

30 1 

29 6 

28 8 

28 7 

28 8 

29 3 

29 3 

29 0 

26 B 

WIND SPEED 2M 

1 6 

2 0 

2 0 

2 0 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 7 

SUNSHINE X 

36 

49 

58 

30 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

51 

TOT RADIATION 

430 

423 

470 

479 

433 

422 

423 

437 

442 

430 

406 

390 

433 

EVAPOTRANSP 

125 

120 

147 

144 

130 

118 

122 

123 

124 

123 

1 16 

116 

1312 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

INTERMEDIATE 

SEASON 










DRV DAYS 62 INTER* DAVS 303 MET DAYS 0 
• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 APR 
END OF SEASON ON 26 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 303 DAVS 


Copyrighted material 



qatar 


Copyrighted material 



COUNTRY QATAR 




» 

STATION 

DOHA ] 

1 A P 


• NUMDER 

41170 







• 

LATITUDE 

23 

13 • 

LONGITUDE 

31 34 

• elevation 

Il M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

tAJN 

sAJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

16 

13 

17 

9 

3 

O 

0 

O 

0 

1 

4 

1 1 

78 

TEMP AVERAGE 

17 1 

18 0 

21 4 

23 7 

30 8 

33 8 

34 7 

34 2 

32 1 

28 B 

24 1 

19 0 

26 6 

TEMP MEAN MAX 

21 8 

23 1 

27 0 

31 B 

38 0 

41 2 

41 4 

40 7 

38 6 

33 1 

29 4 

24 2 

32 7 

TEMP MEAN MIN 

12 8 

13 7 

16 B 

20 4 

24 6 

27 6 

29 0 

28 6 

26 2 

23 1 

19 4 

14 7 

21 4 

TEMP MEAN DAv 

19 O 

20 1 

23 8 

28 2 

33 7 

SA I 

37 4 

36 B 

34 

31 2 

26 1 

21 1 

29 1 

TEMP HN NIGHT 

16 0 

17 0 

20 3 

24 3 

29 0 

32 0 

32 8 

32 2 

29 6 

26 3 

22 2 

17 3 

24 9 

VAPOUR PRESS 

13 9 

14 9 

16 0 

17 0 

19 9 

21 1 

23 3 

27 3 

29 0 

24 4 

1 9 3 

16 0 

20 3 

HIND SPEED 2M 

3 7 

3 7 

3. 9 

3 9 

3 9 

4 3 

3 6 

3 8 

2 8 

3 0 

3 3 

3 4 

3 6 

SUNSHINE X 

7 J 

70 

63 

71 

77 

02 

77 

00 

92 

84 

63 

74 

77 

TOT RADIATION 

333 

363 

433 

311 

367 

399 

371 

339 

317 

434 

377 

316 

468 

EVAP0TRAN9P 

77 

6T 

138 

183 

262 

296 

266 

238 

193 

133 

107 

73 

2097 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEA P ROUND WY 

DRY DAYS 363 INTERM DAYS O UET DAYS 0 


Copyrighted material 



saudi arabia 
arable Saoudite 


Copyrighted material 



COUNTRY : SAUDI 

ARABIA 



• 

STATION 

TURAIF 



• NUMBER 

40336 







• 

LATITUDE: 

31. 

41 • 

LONGITUDE : 

38. 40 

• ELEVATION 

810 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

20 

31 

21 

16 

10 

0 

0 

0 

1 

6 

11 

12 

128 

TEMP AVER ACC 

7 9 

11 2 

13 9 

10 3 

24 2 

27 4 

24 3 

29 6 

29 3 

21 9 

14 4 

B 7 

19 6 

TEMP NE AN NAX 

12 0 

16 0 

19 6 

24 1 

30 3 

34 0 

33 7 

33. 9 

32 8 

28 7 

20 1 

13 7 

23 2 

TEMP MEAN MIN 

8. 2 

3 0 

7 9 

11 6 

18. 0 

20 2 

22 3 

23 7 

19 8 

13 4 

0 6 

3 6 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

8 9 

12 3 

13 8 

20 1 

26 4 

29 6 

31 4 

32 3 

28 3 

24 3 

16 3 

10. 3 

21 4 

TEW* HN NI ©HT 

9 7 

9 0 

ii e 

13 9 

22 1 

24 6 

26 4 

28 3 

23 3 

19 0 

11 6 

6 2 

17 0 

VAPOUR PRESS 

6 9 

7 4 

7 3 

7 6 

0 2 

9 4 

9 0 

10 4 

9 9 

9 2 

8 2 

7 2 

8 3 

MIND SPEED 2N 

3 3 

4 0 

4 3 

9 0 

4 3 

3 3 

4 0 

3 9 

3 0 

2 3 

3 0 

3 0 

3 7 

SUNSHINE X 

70 

73 

71 

70 

79 

86 

00 

90 

05 

81 

78 

71 

79 

TOT RADIATION 

273 

346 

423 

493 

379 

629 

626 

393 

304 

404 

313 

297 

434 

EVAPOTRANSP 

43 

73 

139 

191 

242 

242 

273 

222 

108 

129 

68 

39 

1847 

TYPE OF HUMID SEASON : 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRV DAYS 369 

INTERM DAYS 

0 

MET DAYS : 

0 









COUNTRY SAUDI 

ARABIA 



• 

STATION 

AL JOUF 


• NUMBER 

40361 







• 

LATITUDE 

29 

47 • 

LONGITUDE 

40 06 

• ELEVATION 

671 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

4 

9 

9 

4 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

29 

TEMP AVERAGE 

9 6 

12 7 

16 6 

22 3 

27 2 

30 8 

33 0 

33 2 

31 4 

26 0 

17 2 

11 0 

22 6 

TEMP MEAN MAX 

14 9 

13 2 

22 6 

26 3 

33 1 

36 B 

36 4 

38 3 

37 3 

32 0 

22 5 

16 9 

26 3 

TEMP MEAN MIN 

3 3 

6 2 

9 9 

16 1 

20 7 

24 0 

26 1 

23 B 

23 9 

18. 2 

10 9 

4 9 

13 8 

TEMP MEAN DAY 

11. 3 

14 4 

18 7 

24 6 

29 l 

32 7 

34 4 

34 4 

32 9 

27 4 

18. 7 

12. 9 

24 3 

TEMP MN NIOHT 

7 6 

10 3 

14 4 

20 4 

24 a 

28 1 

29 6 

29 3 

27 7 

21 9 

14 0 

B 1 

19 7 

VAPOUR PRESS 

7 0 

7 3 

7 7 

6 9 

8 0 

7 3 

7 7 

B. 3 

8. 4 

7 9 

8 3 

7 6 

7 7 

MIND SPEED 2M 

4 0 

4 0 

4 3 

4 3 

3 9 

4 0 

4 0 

3 3 

3 3 

3 0 

3. 3 

3 0 

3 7 

SUNSHINE X 

67 

76 

69 

74 

79 

82 

BB 

86 

79 

73 

83 

67 

77 

TOT RADIATION 

204 

371 

427 

316 

379 

60B 

623 

381 

490 

392 

341 

263 

437 

EVAPOTRANSP 

64 

86 

137 

217 

233 

263 

282 

233 

231 

172 

92 

52 

2104 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 363 

INTERN DAYS 0 

MET DAYS 

0 









Copyrighted material 



* NUMBER 40362 


COUNTRY SAUDI ARABIA 


STATION : RAF HA 






« 

LATITUDE 

29 

30 * 

LONGITUDE 

43 29 « 

ELEVATION 

447 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

3CP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

13 

14 

13 

4 

0 

0 

0 

0 

10 

13 

14 

100 

TEMP AVERAGE 

10 1 

13 1 

17 1 

22 4 

28 6 

31 7 

32 9 

32. 0 

30. 3 

24 3 

16 0 

13- 1 

22 7 

TEf*> MEAN MAX 

13 3 

19 3 

24 2 

30 6 

36 3 

39 9 

40 9 

41 2 

39 3 

33 3 

24 3 

17 2 

30 2 

TEMP «CAN MIN 

4 2 

6 9 

9 0 

13 1 

21 7 

23 6 

23 0 

23 7 

21 3 

18 2 

11 4 

3 3 

13 3 

TEMP «CAN DAY 

11 9 

13 4 

19 6 

23 7 

31 6 

34 7 

33 8 

33 3 

33 6 

28 4 

20 0 

13 2 

23 3 

TENP «N NIGHT 

0 3 

11 4 

14 9 

20 4 

26 3 

28 8 

29 R 

28 8 

26 3 

22 4 

14 9 

8 3 

20 1 

VAPOUR PRESS 

7 3 

7. 7 

B 1 

B 4 

B 3 

7 6 

7 3 

7 8 

8 0 

8 7 

10 0 

8 3 

8 2 

HIND SPEED 2M 

3 3 

3. 3 

4 0 

4 0 

3 3 

3 3 

3 3 

3 0 

2 3 

3 0 

2 3 

3 0 

3 3 

SUNSHINE X 

67 

76 

69 

74 

79 

82 

88 

86 

79 

73 

83 

67 

77 

TOT RADIATION 

283 

371 

428 

316 

379 

608 

623 

301 

491 

393 

342 

266 

437 

EVAPOTRANSP 

3? 

07 

160 

234 

269 

312 

312 

283 

222 

183 

76 

62 

2269 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 363 

INTERM DAYS 

0 

MET DAYS 

0 









COUNTRY SAUDI 

ARABIA 



• 

STATION : 

HAFR 

AL-BATIN 


♦ NUMBER 

40373 







» 

LATITUDE 

28 20 * 

LONGITUDE 

46 07 

• ELEVATION 

360 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

14 

19 

13 

13 

0 

0 

0 

0 

7 

12 

11 

110 

TEMP AVERAGE 

12 7 

15 9 

19 7 

26 Q 

31 0 

34 9 

36 4 

33 7 

34. 1 

26 9 

10 4 

13 9 

23 3 

TEMP MEAN MAX 

17. 7 

21 4 

26 3 

32 9 

38 3 

42 3 

43 7 

42 9 

41 7 

34 1 

« 

19 7 

32 2 

TEMP MEAN MIN 

3 7 

8 6 

13 0 

10 3 

22 3 

23 0 

27 1 

23 3 

24 3 

18 6 

10 9 

6. 8 

17 2 

TEMP MEAN DAY 

13 9 

17 4 

22 1 

20 3 

33 2 

36 8 

36 3 

37 2 

36 0 

29 0 

20 3 

13. 4 

27 3 

TEMP MN NIGHT 

10 0 

13 2 

17 6 

23 4 

27 6 

30 3 

32 2 

30 6 

29 3 

22 9 

14 7 

10 3 

21 9 

VAPOUR PRESS 

8 3 

7 5 

0 4 

7 1 

0 9 

6 4 

6 6 

7. 0 

7 3 

9 1 

9 6 

8 3 

7 8 

HIND SPEED 2 « 

2 3 

4. 0 

4 3 

3 3 

4 3 

3 0 

3 0 

4 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

4 0 

SUNSHINE X 

60 

69 

63 

62 

72 

77 

76 

83 

83 

81 

74 

68 

73 

TOT RADIATION 

296 

360 

419 

470 

348 

384 

371 

370 

310 

423 

329 

277 

447 

EVAPOTRANSP 

60 

116 

192 

237 

344 

419 

441 

394 

293 

221 

120 

79 

2918 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 363 

INTERM DAYS 0 

UET DAYS : 

0 









Copyrighted material 



• NUMBER 40375 


COUNTRY : SAUDI ARABIA • STATION : TABUH 






• LATITUOE 

28. 22 • 

LONOITUDC : 

36 38 • 

ELEVATION 

776 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

8 

9 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

9 

2 

31 

TEMP AVERAGE 

T. 9 

13. 9 

16 8 

21. 9 

26 4 

29 4 

30 7 

30 0 

28 3 

23 8 

16 6 

11. 0 

21 9 

TEMP MEAN MAX 

17. 2 

21 0 

24 1 

30 4 

32 7 

37. 1 

37 6 

37 8 

36. 3 

30. 7 

23 0 

10. 3 

28 9 

TEMP MEAN MIN 

3 0 

9 9 

8 9 

14 I 

17 8 

21 7 

22 3 

22 2 

19 9 

14 8 

9 0 

4. l 

13. 6 

TEMP MEAN DAY 

12 7 

16 2 

19 2 

29 2 

27 9 

32 2 

32 7 

32 7 

30 0 

29 9 

ta f 

13. 6 

24 0 

TEMP MN NIGHT 

6 1 

11. 3 

14 0 

19 7 

22 7 

26 6 

27 0 

26 8 

24. 3 

19 2 

13 0 

7 9 

18 4 

VAPOUR PRESS 

6 0 

6 2 

6 9 

6 7 

B 0 

7 9 

8 8 

9 9 

10 1 

8 4 

8 0 

6 2 

7 7 

WIND SPEED 2M 

a. 9 

2 9 

3 0 

3 9 

3 0 

3 0 

3 0 

2 9 

2 9 

2 9 

2 0 

2. 0 

2. 7 

SUNSHINE X 

71 

78 

77 

09 

66 

94 

68 

86 

77 

78 

72 

92 

72 

TOT RADIATION 

303 

377 

461 

97B 

922 

462 

937 

902 

400 

416 

324 

241 

443 

evapotransp 

96 

96 

198 

230 

231 

292 

266 

233 

206 

161 

B4 

99 

2030 

TYPE OF HUMID 

SEASON : 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 369 

INTERM DAYS 0 

WET 

DAYS 

0 









COUNTRY SAUDI 

ARABIA 



# 

STATION 

HAIL 



* NUMBER 

«o:m 







• 

LATITUDE 

27 26 • 

LONGITUDE 

41 41 

• ELEVATION 

1013 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

22 

10 

22 

23 

10 

0 

0 

0 

0 

8 

32 

9 

132 

TEMP AVERAGE 

9 6 

12. 9 

16 7 

21 9 

26 B 

30. 2 

31. 3 

31 4 

29 3 

23 9 

16 4 

11. 1 

21 8 

TEMP MEAN MAX 

19 9 

19 6 

23 0 

20 3 

33 9 

36 6 

37 4 

37. 6 

36 4 

30 9 

23 2 

17 5 

28 3 

TEMP MEAN MIN 

3 4 

9 9 

9. 2 

14 3 

10 9 

21 3 

22 4 

21 6 

19 7 

14. 1 

9 4 

4 9 

13 7 

TEMP MEAN DAY 

11 9 

19 1 

18 6 

23 9 

28 B 

31. 7 

32 6 

32 4 

31 0 

25 4 

10 7 

13 2 

23 6 

TEMP MN NIOMT 

7 8 

10 9 

14 0 

19 1 

23 7 

26 2 

27. 0 

26 3 

24 5 

18 7 

13 2 

8 0 

18 3 

VAPOUR PRESS 

7 1 

6 9 

7 9 

8 9 

B 8 

7 9 

7 3 

7 8 

7 9 

7 3 

0 6 

7 3 

7 7 

WIND SPEED 2M 

3 0 

3. 0 

3 9 

3 9 

3. 0 

3. 0 

3. 0 

2 9 

2. 9 

2 9 

2 9 

2 9 

2 9 

SUNSHINE X 

67 

76 

69 

74 

79 

03 

88 

07 

79 

73 

02 

66 

77 

TOT RADIATION 

301 

386 

438 

920 

978 

AM 

622 

987 

499 

406 

397 

200 

469 

evapotransp 

97 

94 

14B 

190 

231 

297 

296 

236 

211 

170 

86 

94 

1990 


TYRE Of HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 369 INTERN DAYS 0 WET DAYS 0 


Copyrighted material 



COUNTRY : SAUDI ARABIA 


• STATION WCJH 


• NUMBER 40400 






• 

LATITUDE 

26. 

12 • 

LONGITUDE : 

36 28 • 

ELEVATION : 

21 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

4 

6 

24 

TEMP AVERAGE 

18 4 

19 3 

21 3 

24 2 

26. 4 

27 6 

28 7 

29 1 

27 B 

26 2 

23 3 

19 3 

24 3 

TEMP MEAN MAX 

23 3 

24 6 

23 4 

27 7 

30 3 

31 1 

32 4 

32 7 

31. 1 

as. 6 

28 2 

24 4 

28 6 

TEMP MEAN MIN 

13. 1 

14. 4 

13 4 

17 8 

22 0 

23 0 

24. 3 

24 9 

23 3 

21 4 

16 0 

14 2 

19 3 

TEMP MEAN DAY 

20 2 

21 4 

22 2 

24 6 

27. 7 

20 3 

29 9 

30 2 

28 6 

28 2 

24 8 

21. 0 

23 6 

TEMP MN NIGHT 

16 B 

IS. 0 

10 9 

21 2 

24. 7 

23. 6 

26 9 

27. 2 

23. 6 

24. 2 

20 8 

17 0 

22 2 

VAPOUR PRESS 

12. 1 

13 3 

13- 9 

18 4 

23 0 

24 3 

29 4 

29. 7 

27. 7 

23 3 

17. 1 

13. 0 

20 6 

WIND SPEED 2M 

4 0 

4 0 

3 3 

4 0 

4 0 

4 0 

3 3 

3 3 

4. 0 

3 3 

3. 3 

4. 0 

3. 8 

SUNSHINE X 

63 

70 

70 

73 

BO 

S3 

93 

B3 

S3 

BO 

73 

70 

76 

TOT RADIATION 

303 

376 

446 

326 

361 

606 

399 

371 

316 

433 

347 

298 

467 

EVAPOTRANSP 

100 

103 

133 

169 

192 

199 

194 

169 

164 

138 

109 

97 

1789 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 363 

INTERN DAYS 0 

WET DAYS 

0 









COUNTRY SAUDI 

ARABIA 



• 

STATION 

GABS1M 



• NUMBER : 

40403 







• 

LATITUDE 

26 

16 ♦ 

LONGITUDE 

43 46 

♦ ELEVATION : 

630 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

18 

12 

27 

26 

21 

0 

0 

0 

0 

3 

20 

13 

140 

TEMP AVERAGE 

12 3 

13 0 

19 4 

24 1 

29 7 

32 9 

33 9 

33 6 

31 7 

23 7 

19 8 

13 3 

24 3 

TEMP MEAN MAX 

16 4 

21 6 

26 4 

30 9 

36 9 

40 3 

41 4 

41 l 

39 4 

33 9 

23. 8 

20 1 

31 4 

TEMP MEAN MIN 

6 3 

B 2 

12 3 

16 9 

22 0 

23 7 

24 3 

24 4 

22 4 

17 2 

12 4 

7 B 

16 3 

TEMP MEAN DAY 

14 6 

17 4 

21 9 

26 5 

32 1 

33 1 

36 0 

33 7 

33 9 

28 4 

21 4 

16 0 

26 6 

TEMP MN NIGHT 

10 7 

12 9 

17 2 

21 7 

26 9 

29 1 

29 7 

29 3 

27 3 

21 8 

16 1 

It. 1 

21 2 

VAPOUR PRESS 

7 3 

7 3 

8 0 

9 2 

10 0 

8 0 

8 4 

7 8 

7 9 

7 7 

8 8 

7 9 

6 2 

WIND SPEED 2M 

2 5 

2 3 

3 0 

3 3 

3 3 

3 0 

3 0 

2 3 

2. 0 

2 3 

2 5 

2. 3 

2 7 

8UNBHINE X 

72 

79 

63 

61 

69 

84 

84 

83 

77 

79 

83 

38 

73 

TOT RADIATION 

322 

403 

421 

470 

334 

610 

603 

379 

493 

431 

368 

269 

439 

EVAPOTRANSP 

63 

93 

163 

203 

267 

287 

299 

268 

203 

183 

106 

7i 

2210 


TYRE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 343 INTERN DAYS 0 WET DAYS : O 


Copyrighted material 



• NUMBER 40414 


COUNTRY SAUDI ARABIA • STATION QATIF 






• 

LATITUDE 

26 

30 • 

LONGITUDE 

90 00 

♦ ELEVATION 

9 H 


JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

21 

19 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

79 

TEMP AVERAOE 

19 9 

16 B 

20 3 

29 9 

30 1 

33 1 

34 4 

33. 7 

31 6 

27 4 

20 0 

17 2 

23 9 

TEMP HE AN MAX 

19 9 

22 2 

26 1 

30 3 

34 9 

36 3 

37 6 

36 1 

39 4 

31 1 

26 2 

22 6 

29 a 

TEMP MEAN HIN 

11 2 

11. 4 

14 4 

20 0 

29 2 

29 3 

31 6 

30 B 

26 9 

23 0 

17 3 

12 4 

21 3 

TEHP HE AN DAY 

16 9 

18. 8 

22 4 

27 0 

31 9 

34 1 

39 7 

34 4 

33 2 

28 4 

23. 3 

19 2 

27 1 

TENP NN NIOHT 

14 1 

19 2 

18 9 

23. 9 

28 2 

31 9 

33 4 

32 4 

30 9 

29 2 

19 8 

19 2 

24 0 

VAPOUR PRESS 

12 9 

13. 4 

16 2 

21 4 

24 7 

29 B 

29 9 

26 B 

87 9 

23 4 

19. 9 

13. 9 

21 1 

WIND SPEED 2« 

1 8 

1 6 

1 7 

1 4 

1. 9 

2. 1 

1 8 

1. 9 

1 3 

1 4 

1. 6 

1 B 

16 

SUNSHINE X 

69 

69 

97 

97 

67 

73 

72 

72 

69 

76 

71 

64 

67 

TOT RADIATION 

303 

360 

399 

493 

929 

962 

991 

926 

469 

421 

339 

203 

432 

EVAP0TRAN5P 

99 

69 

lOO 

130 

174 

204 

206 

190 

191 

119 

69 

96 

1921 

TYRE OF HUN ID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRY DAY8 369 

INTERN DAYS 

1 : 0 

WET DAYS : 

0 









COUNTRY SAUDI 

ARABIA 



• 

STATION 

DHAHRAN 


• NUMBER 

40416 







• 

LATITUDE 

26 

16 • 

LONGITUDE 

90 10 

• ELEVATION 

17 N 


JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

16 

23 

12 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

e 

83 

TENP AVERAOE 

19 0 

16 B 

20 1 

24 B 

30 7 

33. 7 

34 7 

33 7 

31 2 

27 1 

21 6 

16 7 

29 9 

TENP NE AN NAX 

20 1 

22 9 

26 0 

31. 3 

37 2 

41 1 

42 0 

41 4 

39 4 

34 9 

SB 4 

23 4 

32 3 

TENP NE AN NIN 

10 2 

10 9 

19 0 

19 2 

23. 9 

26 9 

29 1 

27 2 

24 9 

20 4 

16 0 

12 9 

19 3 

TENP NE AN DAY 

17 0 

18 8 

22 9 

27 9 

n a 

36 6 

36 6 

36 0 

34 9 

30 1 

24 3 

19. 9 

28 1 

TENP NN NIGHT 

13 7 

19 0 

16 0 

23 3 

20 0 

31 9 

30 3 

31 4 

20 8 

24 4 

19 4 

19 8 

23 4 

VAPOUR PRESS 

12 9 

13 7 

14 4 

19 9 

18 6 

17 6 

19 9 

23 6 

29 7 

21 e 

17 2 

14 1 

17. 9 

MIND BREED 2N 

4 9 

4. 0 

4 9 

4 9 

9. 0 

6 0 

9 0 

4 9 

4 9 

3. 9 

3 9 

4 0 

4. 9 

SUNSHINE X 

69 

69 

97 

97 

67 

73 

72 

72 

69 

76 

71 

64 

67 

TOT RADIATION 

304 

361 

400 

493 

929 

962 

991 

926 

469 

422 

337 

2B4 

433 

EVAPOTRANSP 

72 

B2 

139 

199 

291 

370 

3B8 

300 

234 

170 

100 

68 

2417 


TYPE OF MUNID 9EA80N ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 369 INTERN DAYS 0 WET DAYS O 


Copyrighted material 



• NUMBER : 40430 


COUNTRY SAUDI ARABIA • STATION MEDINA 






• 

LATITUDE 

24. 33 « 

LQNQ I TUO€ : 

39 42 

♦ ELEVATION 

636 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

1 

6 

12 

6 

, 

1 

0 

0 

2 

B 

2 

4B 

TEMP AVERAGE 

17. 4 

20. 6 

23 7 

28 2 

32. 4 

33 3 

33 4 

33. 7 

34. 7 

29. 3 

23 4 

18 4 

27. 9 

TEMP MEAN MAX 

22 9 

27 l 

30 2 

34 9 

39 0 

42 2 

41 7 

42 1 

41 3 

36 4 

29 B 

24 2 

34 3 

TEMP MEAN MIN 

It 6 

13 9 

16 9 

20 9 

24 7 

27 l 

27 9 

28 3 

27 0 

21 4 

17.0 

12 3 

20 8 

TEMP MEAN DAY 

19 3 

22. 9 

26 0 

30 3 

34 4 

37 4 

37 3 

37 7 

36 8 

31 3 

23 6 

20 3 

30 0 

TEMP W NIGHT 

15 6 

IB 3 

21 3 

23 6 

29 4 

31 9 

32 1 

32 3 

31 2 

23 6 

20 6 

13 7 

23 0 

VAPOUR PRESS 

8 0 

7. 3 

7 6 

0 1 

7. 4 

6 2 

7. 3 

7 7 

7 1 

6 6 

8 3 

8 0 

7 3 

WIND SPEED 2M 

3 5 

4. 0 

4 0 

4 0 

3 3 

4 0 

4 0 

3 3 

3.0 

3 0 

3 3 

3 3 

3 6 

SUNSHINE X 

71 

78 

63 

61 

70 

85 

85 

BA 

77 

79 

82 

37 

73 

TOT RADIATION 

334 

413 

429 

472 

336 

610 

604 

384 

301 

442 

380 

280 

463 

evapotransp 

107 

130 

213 

249 

286 

333 

308 

279 

243 

208 

143 

111 

2644 

TYPE OR HUMID 

SEASDN 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 365 

INTERM DAYS 0 

WET DAYS 

0 









COUNTRY SAUDI 

ARABIA 



• 

STATION 

RIYADH 



• NUMBER 

40436 







• 

LATITUDE 

24 

42 # 

LONGITUDE 

46 44 

• ELEVATION 

611 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

16 

11 

23 

28 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

10 

103 

TEMP AVERAGE 

13 9 

16 6 

20 3 

23 3 

31 1 

33 8 

34 8 

32 9 

31 6 

26 3 

20 3 

13 2 

23 2 

TEMP MEAN MAX 

20 2 

23 1 

28 1 

32 3 

38 4 

41 6 

42 3 

42 3 

39. 9 

34. 3 

27 1 

21 9 

32 6 

TEMP MEAN MIN 

8 2 

10 2 

14 3 

18 6 

23 6 

23 6 

26 8 

22 3 

23 4 

18 4 

13 8 

9 3 

17 9 

TEMP MEAN DAY 

16 4 

19. 0 

23 7 

27 9 

33 7 

36 3 

37 4 

33 8 

34 3 

29 1 

22 7 

17. B 

27 9 

TEMP MN NIOHT 

12 4 

14 7 

19 1 

23 2 

28 4 

30 7 

31 6 

28 2 

28 2 

22 9 

17 3 

12 8 

22 3 

VAPOJR PRESS 

7 8 

7 3 

0 6 

10 3 

9 8 

7 0 

6 7 

7 1 

7 1 

7. 2 

8 1 

8 1 

7 9 

WIND SPEED 2M 

3. 3 

3 3 

4 0 

4. 0 

3 3 

4 0 

4 3 

3. 3 

3. 0 

2 3 

3 0 

3. 0 

3. 3 

SUNSHINE X 

70 

73 

66 

63 

66 

79 

78 

80 

78 

77 

73 

67 

73 

TOT RADIATION 

330 

397 

439 

488 

319 

384 

374 

360 

303 

433 

360 

303 

438 

EVAPOTRANSP 

8B 

117 

187 

223 

276 

327 

369 

313 

256 

184 

128 

89 

2337 


TYRE OR MUM ID SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 365 INTERM DAYS O WET DAYS : O 


Copyrighted material 



COUNTRY SAUDI ARABIA 


• STATION : YENBO 


• NUMBER 40439 






• 

LATITUDE 

24 

09 • 

LONOITUDE 

30 04 • 

ELEVATION 

6 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

8 

2 

17 

TEMP AVERAGE 

23 3 

21 3 

24 7 

27 6 

27 7 

31 0 

31 4 

32 8 

30 4 

29 3 

23 0 

21 9 

27 3 

TEP1P MEAN MAX 

26 9 

28 4 

29 2 

32 9 

34. 4 

33 3 

36 3 

36 9 

34 9 

34 4 

31 4 

27 9 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

13 4 

14 3 

16 3 

19 9 

22 7 

24 0 

29 8 

24 9 

24 0 

22 0 

10 7 

14 4 

20 1 

TEMP MEAN DAY 

22 6 

24 0 

29 1 

28 8 

30 7 

31 B 

32 9 

32 7 

31 4 

30 6 

27 2 

23 3 

28 4 

TEMP MN NIGHT 

18 i 

19 4 

20 7 

24 3 

26 9 

27 7 

29 0 

20 4 

27 2 

26 l 

22 3 

IB 1 

24 0 

VAPOUR PRESS 

13 t 

19 0 

16 9 

20 3 

23 9 

26 2 

28 2 

28 5 

27 8 

24 3 

19 0 

14 3 

21 4 

WIND SPEED 2M 

4. 9 

4 3 

3- 0 

9 9 

9 0 

6 3 

9 9 

3 0 

3 9 

4 3 

4 3 

4 0 

3 0 

SUNSHINE X 

63 

70 

70 

73 

80 

89 

89 

83 

03 

00 

73 

70 

77 

TOT RADIATION 

320 

389 

433 

929 

379 

609 

604 

900 

929 

447 

363 

313 

476 

evapotransp 

160 

136 

193 

231 

217 

269 

237 

237 

214 

184 

130 

131 

2409 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 369 INTERN DAYS 0 WET DAYS : 0 


COUNTRY SAUDI 

ARABIA 



« 

STATION 

JEDDAH 



♦ NUMBER 

41026 







• 

LATITUDE 

21. 

30 • 

LONOITUDE : 

39. 12 

• ELEVATION 

17 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

9 

0 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

13 

14 

66 

TEMP AVERAGE 

23 3 

23 9 

23 4 

27 4 

29 7 

30 7 

32 0 

32 0 

30 B 

29. 1 

27. 1 

24 7 

28 0 

TEMP MEAN MAX 

28 3 

29 3 

31 0 

33 3 

33 4 

36. 4 

37 6 

37 1 

33 B 

34 9 

32 3 

29 7 

33 3 

TEMP MEAN MIN 

18 9 

18 9 

20 3 

22 2 

24 3 

23. 3 

26 8 

27. 2 

26 1 

24 2 

22 3 

20 0 

23 1 

TEMP MEAN DAY 

23 3 

26 0 

27 7 

29 8 

31 9 

32 8 

34 1 

33 9 

32 7 

31 4 

29 2 

26 3 

30 1 

TEMP MN NIOMT 

22 2 

22 9 

24 1 

23 9 

2B 1 

28 9 

30 1 

30 2 

29 0 

27 3 

23 2 

22 7 

26 3 

VAPOUR PRESS 

17 0 

17 3 

19 3 

20 4 

23 9 

23. 3 

26 3 

28 2 

29 9 

26. 9 

22 3 

18. 0 

23 0 

WIND SPEED 2M 

4 3 

3 0 

4 0 

4 0 

4 0 

4 0 

3 3 

4 0 

3. 0 

2 3 

a. o 

3 3 

3 9 

SUNSH I NE X 

64 

70 

70 

74 

80 

82 

81 

80 

76 

74 

72 

70 

74 

TOT RADIATION 

337 

407 

466 

320 

373 

389 

300 

339 

306 

442 

373 

336 

473 

EVAPOTRANSP 

132 

143 

168 

193 

222 

222 

229 

228 

202 

148 

123 

118 

2130 


TYPE OF HUMID SEA80N ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERN DAYS 0 WET DAYS 0 


Copyrighted material 



COUNTRY SAUDI ARABIA 


• STATION : TA1F 


• NUMBER : 41036 






« 

LATITUDE 

21 

29 • 

LONGITUDE 

40 33 • 

ELEVATION 

1434 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

■AIN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

3 

14 

31 

26 

3 

4 

7 

3 

11 

22 

3 

144 

TEMP AVERAGE 

14 B 

17. 0 

19. 3 

22 3 

23 3 

28 2 

27 B 

28 2 

27 2 

22 7 

18 B 

13 7 

22 3 

TEMP MEAN MAX 

21 7 

24. 1 

26. 4 

29 0 

31. 9 

34 7 

33 7 

34 2 

33 6 

29. 3 

23. 7 

22 4 

28 9 

TEMP MEAN «IN 

B 3 

10 1 

12. 3 

13 6 

18 9 

21 6 

23 1 

22 9 

20 3 

13 3 

12. 3 

9 2 

13 9 

TEMP MEAN DAY 

17 3 

19 7 

22 0 

24 7 

27 8 

30 3 

30 3 

30 3 

29 3 

24 9 

21 3 

10 1 

24 7 

TEMP MN NI ©HT 

13 1 

13 0 

17. 2 

20 1 

23 1 

23. B 

26 4 

26. 3 

24. 2 

19 4 

16. 1 

12. 9 

20 0 

VAPOUR PRE99 

9 B 

6. 9 

9. 9 

10 0 

9 8 

7. 2 

8 2 

9 1 

8. 7 

8 6 

10. 7 

10. 6 

9 3 

WIND 9PEED 2N 

3 3 

3 3 

4. 0 

3. 3 

3. 3 

4 0 

3 0 

3. 0 

4. 0 

3. 0 

3 0 

3. 0 

3 7 

SUNSHINE X 

62 

87 

79 

86 

73 

82 

81 

74 

76 

79 

78 

74 

79 

TOT RADIATION 

388 

462 

499 

377 

343 

389 

380 

333 

306 

439 

392 

347 

490 

EVAPOTRANSP 

94 

118 

170 

189 

208 

249 

232 

246 

223 

169 

110 

83 

2113 


TYPE OF HUMID SEASON AU. YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 365 1NTERH DAYS 0 NET DAYS 0 


COUNTRY SAUDI 

ARABIA 



• 

STATION 

SULAYEL 


* NUMBER 

41062 







• 

LATITUDE 

20 26 • 

LONGITUDE : 

43. 37 

• ELEVATION 

614 « 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

2 

IS 

8 

I 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

34 

TEMP AVERAGE 

13 8 

19 3 

23. 4 

27 3 

32 6 

34 B 

33 3 

33. 4 

32, 7 

27 4 

21. 6 

17 7 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

22 2 

23 6 

29 9 

34 9 

39 8 

42 1 

42 3 

42 4 

39 B 

34 7 

28 1 

23 3 

33 8 

TEMP MEAN MIN 

10 2 

12 3 

13. 9 

19 3 

24 3 

26 3 

27 3 

31 6 

24 0 

19 0 

14 0 

11 4 

17 6 

TEMP MEAN DAY 

IB 4 

21 4 

23 3 

29 9 

34 9 

37 0 

37 7 

38 9 

34 7 

29 6 

23 3 

19 3 

29 2 

TEMP MN N20HT 

14 3 

16 9 

20 7 

24 3 

29 3 

31 4 

32 1 

34 9 

28 7 

23 3 

LB 0 

14 B 

24 1 

VAPOUR PRESS 

7 9 

7 8 

8. 4 

10 4 

9 1 

6 B 

8 7 

B | 

8 0 

8 2 

B 2 

8 2 

8 3 

WIND SPEED 2M 

4 0 

3 3 

3. 3 

3 3 

3 3 

3 0 

4 0 

3 3 

3 0 

2 3 

3 0 

2 3 

3 3 

SUNSHINE X 

73 

80 

81 

79 

61 

68 

33 

33 

70 

74 

83 

68 

71 

TOT RADIATION 

376 

446 

311 

330 

493 

326 

468 

436 

483 

4A8 

421 

339 

460 

EVAPOTRANSP 

114 

143 

200 

249 

298 

277 

323 

247 

232 

193 

149 

101 

2330 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRV 

DRY DAYS 363 INTERN DAYS 0 WET DAYS O 


Copyrighted material 



COUNTRY SAUDI ARABIA 


• STATION B1SMA 


• NUMBER 41064 


* LATITUDE: 19.39 • LONGITUDE : 42 37 • ELEVATION 1163 M 



VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

6 

21 

39 

18 

2 

3 

4 

0 

2 

2 

3 

104 

TEMP. AVERAGE 

17. 3 

19. 1 

22. 2 

23 1 

28 3 

31. 1 

31 3 

30 4 

28 9 

24 4 

20 3 

17 7 

24 7 

TEMP MEAN MAX 

24 9 

27 4 

30. 0 

32 4 

33 3 

38 1 

37 9 

37 9 

36 0 

31. 6 

28 2 

23. 0 

32 1 

TEr*» MEAN MIN 

8 9 

10 9 

14 7 

17 2 

20 8 

22 4 

24 1 

28 e 

20 1 

14 9 

11. 8 

8 7 

16 9 

TEMP MEAN DAY 

19 8 

22 2 

23 1 

27 6 

30 8 

33 l 

33 3 

33. 0 

30 8 

26 2 

22. e 

19. 7 

27 2 

TEMP MN NIGHT 

14, 4 

16 6 

19 9 

22 3 

23 6 

27 4 

28 4 

31 3 

24 8 

19 7 

16 3 

13 3 

21 7 

VAPOUR PRESS 

8 1 

e e 

9 9 

10 3 

10 7 

6 8 

S 1 

9 1 

6 4 

3 9 

7. 2 

8 0 

8 3 

MIND SPEED 2M 

2 0 

2 9 

3 0 

3 0 

2 3 

2 0 

2 5 

2. 9 

2 9 

2 3 

2. 0 

2 0 

2 4 

SUNSHINE X 

73 

80 

B1 

79 

61 

68 

33 

33 

70 

79 

83 

68 

71 

TOT RADIATION 

38 1 

430 

514 

330 

492 

324 

466 

436 

487 

469 

426 

344 

463 

EVAPOTRANSP 

103 

131 

186 

210 

210 

206 

217 

190 

207 

187 

129 

108 

2002 


TYPE OF MUNI D SEASON ALL YEAR ROWD DRY 

DRY DAYS 365 INTERM DAYS 0 MET DAYS : 0 


COUNTRY SAUDI 

ARABIA 



• 

STATION : 

KUABH 



• NUMBER 

41090 







m 

LATITUDE 

19. 00 • 

LONGITUDE : 

41 33 

• ELEVATION 

330 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

37 

10 

21 

36 

38 

23 

19 

41 

47 

24 

14 

21 

333 

TEMP AVERAGE 

24 9 

23 9 

28 2 

30 7 

33. 0 

34 2 

34 4 

33 5 

32 4 

29 9 

27 8 

23 6 

30 1 

TEMP MEAN MAX 

30 6 

32 0 

34 6 

37 8 

40 2 

41. 8 

40 6 

39 7 

39. 7 

37 3 

34 2 

31 7 

36 7 

TEMP MEAN MIN 

19. 2 

19 8 

21 8 

23 7 

23. 6 

27 3 

28 2 

27 2 

23 2 

22 6 

21 4 

19 8 

23 3 

TEMP MEAN DAY 

27 0 

29 1 

30 3 

33 3 

33. 3 

37 2 

36 6 

33. 7 

33. 0 

32. 3 

30. 0 

27 8 

32 4 

TEMP MN NIGHT 

23 1 

24 0 

26 1 

20 4 

30 3 

31. 9 

32 0 

31. 0 

29. 3 

26 9 

23 1 

23 2 

27 6 

VAPOUR PRESS 

18 9 

19. 4 

20 6 

21 1 

24 1 

23 1 

21 B 

24 B 

23 B 

22 4 

21 3 

19 9 

21 9 

MIND SPEED 2M 

1. 3 

1. 6 

1 0 

1 9 

I. 9 

2. 0 

2. 2 

2 0 

1 7 

1 6 

t. 5 

1 4 

1 7 

SUNSHINE X 

63 

67 

67 

76 

71 

64 

33 

36 

69 

76 

77 

69 

67 

TOT RADIATION 

336 

410 

463 

33B 

333 

303 

436 

439 

484 

461 

406 

331 

452 

EVAPOTRANSP 

96 

111 

133 

192 

213 

213 

200 

193 

181 

139 

117 

97 

1933 


TYPE OF HUMID 9EASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERM DAYS 0 MET DAYS 0 


Copyrighted material 



COUNTRY SAUDI 

ARABIA 



• 

STATION 

ABHA 



• NUMBER 

41112 







« 

LATITUDE 

18 

14 • 

LONGITUDE : 

42 39 

• ELEVATION 

2093 n 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUS- 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

19 

69 

49 

34 

46 

6 

23 

22 

1 

6 

2 

4 

291 

TEMP AVERAGE 

13. 6 

14 0 

16. 0 

IB 9 

20 9 

23 3 

22 9 

22 2 

21 9 

17. 9 

16. 0 

13. 3 

18 3 

TEMP MEAN MA* 

19. 0 

19 1 

21 4 

24 9 

27. 9 

30. 9 

29 6 

29 3 

20 6 

29. 1 

22. 1 

19 B 

24. 7 

TEMP MEAN MIN 

7 9 

9 0 

11 1 

12 2 

13 9 

16. 3 

16 3 

16 9 

13 4 

10 8 

8 2 

6 9 

11 9 

TEMP MEAN DAY 

19 9 

19 9 

16 1 

20 9 

23 2 

26 0 

29 3 

29 3 

23. 7 

20. 4 

17 6 

19. 9 

20 6 

TEMP MN NIGHT 

11 7 

12 9 

14 6 

16 4 

18 3 

20 8 

20 4 

20 7 

18 0 

19. 0 

12. 2 

10 3 

19 9 

VAPOUR PRESS 

10 8 

11 7 

13 1 

12 3 

12 7 

10 9 

12 4 

13 4 

10 6 

10 2 

11 1 

10. 9 

11. 6 

WIND SPEED 2M 

4 9 

5 0 

9 0 

4 0 

3 0 

3 9 

3 9 

3 9 

3 0 

3 0 

3. 0 

3. 9 

3. 7 

SUNSHINE X 

66 

62 

70 

71 

66 

63 

99 

97 

76 

76 

79 

69 

67 

TOT RADIATION 

369 

390 

477 

918 

910 

499 

463 

463 

913 

469 

406 

39B 

493 

EVAP0TRAN8P 

84 

86 

119 

147 

199 

199 

178 

163 

171 

134 

94 

79 

1609 

TYPE OF HUMID SEASON : 

SEASON 

1 WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 329 

INTERM DAYS 

21 

MET DAYS 

19 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 JAN 

BEGIN HUMID ON 6 FEB 

HUMID PERIOD ( IS DAYS) ENDS ON 21 FEB 
END OF SEASON ON 6 MAR. 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 36 DAYS 


COUNTRY SAUDI 

ARABIA 



• 

STATION 

KMAMIS 

MUBHAIT 

• NUMBER 

41114 







« 

LATITUDE 

18 

18 • 

LONOITUDE ; 

42 48 

• ELEVATION 

2097 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

ADO 

SEP 

OCT 

NOV 

dec 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

14 

43 

26 

32 

9 

23 

33 

2 

4 

9 

7 

203 

TEMP AVERAGE 

13. 2 

19 1 

17 0 

18 9 

21. 3 

23 3 

23 7 

22 4 

21 6 

10 6 

19 5 

13 6 

18 7 

TEMP MEAN MAX 

19 9 

22 0 

23. 1 

23 1 

27. 8 

30 4 

29 9 

29 7 

28 3 

23. 0 

22 9 

20 9 

29 4 

TEMP MEAN MIN 

7 9 

6 6 

10 8 

11 9 

14 3 

19. 4 

16 6 

16 4 

14 3 

10 6 

0 1 

7. 0 

11 0 

TEMP MEAN DAY 

16 0 

17 7 

19 2 

20 9 

23 9 

23 6 

29 3 

29 4 

23 8 

20 3 

18 1 

16. 4 

21 0 

TEMP MN NIGHT 

11 7 

13. 2 

14 9 

16 3 

18 7 

20 2 

20 6 

20 4 

18 9 

14 8 

12 4 

11. 0 

16 1 

VAPOUR PRE8S 

9 7 

9 6 

11 1 

10 9 

11 0 

9 8 

12 0 

13 0 

a 9 

7 6 

10 0 

lO. O 

IO. 3 

WIND SPEED 2M 

3 9 

3 9 

3 9 

3 9 

3. 3 

2. 9 

3- 0 

2 9 

3 0 

2 9 

2. 0 

2. 3 

3 0 

SUNSHINE X 

79 

BO 

81 

BO 

61 

68 

96 

96 

70 

76 

83 

71 

72 

TOT RADIATION 

392 

499 

919 

939 

409 

320 

467 

439 

490 

469 

437 

363 

468 

EVAPOTRANSP 

64 

109 

133 

139 

176 

174 

171 

194 

162 

130 

87 

74 

1619 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 369 INTERM DAYS : 0 MET DAYS 0 


Copyrighted material 



COUNTRY SAUDI 

ARABIA 



• 

STATION 

NE JR AN 



. • NUMBER 

41 128 







• 

LATITUDE 

17 

37 • 

LONOITUDE : 

44 26 

• ELEVATION 

1210 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OCC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

6 

31 

21 

6 

0 

3 

9 

0 

4 

0 

4 

03 

TEMP AVCRAOE 

16. 7 

18 4 

22. 4 

24. 0 

20 0 

30 3 

29 1 

30. 9 

2B 3 

22. 3 

19 3 

17 9 

24 0 

TEMP NE AN MAX 

24 7 

26 7 

29. 0 

32. 3 

33. 7 

30 3 

38 3 

30. 2 

36 4 

31. 3 

27 3 

26 3 

32 1 

TEN P NE AN MIN 

B 4 

10 6 

14 0 

17 3 

21. 4 

21 e 

23 7 

23 7 

19 9 

14 0 

10 4 

9 3 

16 2 

TEMP NE AN DAY 

19 3 

21 6 

24 2 

27 6 

31. 1 

33 2 

33 7 

33 3 

31 1 

23 7 

21 8 

21 0 

27 0 

TEMP m NIOHT 

14. 0 

16 1 

19 0 

22 4 

26 0 

27 1 

28 3 

20 1 

24 9 

19 1 

13 3 

14. 4 

21 2 

VAPOUR PRESS 

B 3 

7, 6 

9 1 

10 3 

12. 9 

7 4 

9 7 

8 3 

6 9 

7 0 

7. 6 

9 0 

8 7 

WIND SPEED 2N 

2 3 

2 3 

3 0 

2 3 

3 0 

3 0 

2 3 

2 3 

3 0 

1 3 

2 3 

2 0 

2 3 

SUNSHINE X 

73 

BO 

61 

BO 

*1 

66 

36 

36 

70 

76 

B3 

71 

72 

TOT RADIATION 

390 

464 

322 

333 

400 

317 

465 

436 

491 

469 

443 

369 

470 

EVAPOTRANSP 

121 

133 

164 

1B6 

218 

237 

212 

219 

236 

141 

139 

109 

2137 

TYPE OF HUMID SEASON 

AU. YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 363 

INTERN DAYS 

1 : 0 

WET DAYS : 

0 









COUNTRY SAUDI 

ARABIA 



• 

STATION 

CIZAN 



• NUMBER 

41140 







• 

LATITUDE 

16 34 • 

LONOITUDE 

42 33 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

2 

10 

3 

4 

0 

3 

3 

3 

13 

3 

3 

63 

TEMP AVERAGE 

26. 2 

26 B 

28 4 

30. 4 

32 8 

33 6 

33 6 

33 3 

32. B 

31. B 

20 0 

26 6 

30 4 

TEMP MEAN MAX 

29 9 

30 4 

32 4 

34 9 

37 0 

37 3 

37. 1 

37 2 

37 1 

36 0 

33. 1 

31 9 

34 3 

TEMP MEAN MIN 

22 1 

22 6 

24 2 

26 1 

28 1 

29. 6 

29 a 

29 7 

20 7 

23 7 

23. 8 

22 2 

26 0 

TEMP MEAN DAY 

27 4 

27 9 

29 B 

32 l 

34 2 

33 0 

34 B 

34 a 

34 4 

32 7 

30. 1 

26 7 

31 a 

TEMP MN N10H7 

24 B 

23 3 

27 0 

29 0 

31 0 

32 1 

32 I 

32 0 

31 2 

28 7 

26 3 

23 0 

28 7 

VAPOUR PRESS 

24 4 

27 7 

26 6 

27 6 

30 7 

34 2 

31. 4 

32. 7 

33 2 

29 3 

26 3 

23 1 

29 l 

WIND SPEED 2M 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

□ 3 

4 0 

4 3 

4 3 

3 3 

3. 0 

3 3 

3 3 

3 7 

SUNSHINE X 

74 

79 

01 

BO 

62 

6B 

36 

36 

70 

74 

84 

67 

71 

TOT RADIATION 

401 

463 

324 

333 

491 

313 

463 

438 

493 

466 

443 

364 

470 

EVAP0TRAN8P 

120 

126 

177 

190 

209 

214 

223 

216 

194 

1B1 

142 

122 

2132 

TYPE OF HUMID SEASON 

AU. YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 363 

INTERN DAYS 0 

WET DAYS : 

0 









Copyrighted material 



Singapore 

Singapour 

Copyrighted material 



• NUMBER 46694 


COUNTRY SINGAPORE 


• STATION : 81N0AP0RE 


* LATITUDE: 1.22 • LONGITUDE : 103 M ♦ ELEVATION IS M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JW 

JU. 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

237 

164 

100 

172 

171 

166 

130 

169 

166 

196 

236 

273 

2328 

TEMP AVERAGE 

23 6 

26 1 

26 6 

27 0 

27. 3 

27 1 

27 2 

27 1 

26 9 

26 7 

26 2 

23 7 

26 6 

TEMP MEAN MAX 

29 8 

30 7 

31 1 

31 3 

31 1 

30 9 

30 6 

30 6 

30 6 

30 7 

30 9 

29 B 

30 7 

TEMP MEAN MIN 

22 9 

23 1 

23 3 

24 1 

24 4 

24 4 

24 3 

24 2 

24 0 

23 7 

23. 6 

23 2 

23 B 

TEMP MEAN DAY 

27 6 

28 3 

28 7 

29 0 

29 0 

28 8 

28 6 

28 3 

28 3 

28 3 

28 6 

27. 7 

28 3 

TEMP HN NIGHT 

23 1 

23 3 

23 9 

26 4 

26 3 

26 3 

26 3 

26 2 

26 1 

23 9 

23 9 

23 3 

26 0 

VAPOUR PRESS 

28 0 

27 9 

28 6 

29 7 

30 1 

29 9 

29 1 

29 | 

29 0 

28 8 

28 7 

28 1 

28 9 

MIND SPEED 2M 

2 7 

2 0 

1 2 

1 0 

1 . 0 

0 8 

0 8 

0 9 

1 2 

1 0 

1 0 

1 4 

1 2 

SUNSHINE X 

39 

31 

53 

31 

49 

33 

32 

30 

49 

46 

40 

3B 

40 

TOT RADIATION 

388 

448 

464 

443 

416 

413 

416 

428 

441 

430 

394 

377 

422 

EVAPOTRANSP 

117 

117 

131 

122 

119 

111 

117 

122 

123 

123 

108 

108 

1418 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND HUMID 

DRY DAYS 0 INTERM DAYS 0 WET DAYS 363 


Copyrighted material 



sri lanka 


Copyrighted material 



COUNTRY SRI LANKA 



• 

STATION 

JAFFNA 



• NUMBER 

43404 







• 

LATITUDE 

9. 

39 • 

LONGITUDE 

00. 01 

* ELEVATION : 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

97 

37 

30 

70 

63 

16 

17 

31 

47 

243 

411 

267 

1329 

TEMP AVERAGE 

29 3 

26 0 

27 9 

29 4 

29 4 

28 B 

28 3 

28 2 

28 2 

27 6 

29 e 

29 9 

27 9 

TEMP MEAN MAX 

28 4 

29 7 

31 9 

32 1 

31. 3 

30 4 

30 1 

30 1 

30 2 

29 9 

27. 9 

20 1 

30 0 

TEMP MEAN MIN 

22. 3 

22 4 

24 3 

26 S 

27. 6 

27 2 

26 6 

26 3 

26 3 

29 4 

23 e 

22 9 

29 2 

TEMP MEAN DAY 

26 9 

27 4 

29 2 

30 4 

30 l 

29 4 

29 0 

28 9 

28 9 

2S 4 

26 6 

26 4 

28 4 

TEMP MN NIOKT 

24 3 

24 B 

26 7 

28 9 

28 8 

28 2 

27 7 

27 9 

27 9 

26 8 

29 0 

24 9 

26 7 

VAPOUR PRESS 

23 2 

23 2 

29 9 

30 4 

32 0 

31 3 

30 4 

30 2 

29 8 

29 2 

26 2 

24 B 

28 0 

MIND SPEED 2M 

1 4 

I. 4 

1 9 

1 6 

4 6 

9 0 

4 8 

4 9 

4 6 

1 6 

1 6 

a. 4 

2 9 

SUNSHINE X 

71 

76 

76 

72 

67 

60 

94 

60 

64 

99 

98 

62 

69 

TOT RADIATION 

494 

907 

939 

936 

911 

476 

499 

404 

496 

496 

420 

412 

479 

EVAPOTRANSP 120 124 163 160 183 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 243 INTERM DAYS 23 MET DAYS : 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 SEP 

BEGIN HUMID ON 2 OCT 

HUMID PERIOD < 99 DAYS) ENDS ON 9 JAN 

END OP SEASON ON 29 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 122 DAYS 

166 

99 

166 

169 

16B 

139 

113 

lit 

1780 


COUNTRY SRI 

LANKA 



• 

STATION 

MANNAR 



• NUMBER 

43413 







• 

LATITUDE 

8 

39 • 

LONGITUDE 

79. 39 

• ELEVATION 

E 

n 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

92 

36 

37 

83 

34 

3 

to 

11 

23 

198 

237 

212 

960 

TEMP AVERAGE 

26 0 

26 7 

27 9 

29 0 

29 9 

29. 1 

28 4 

28 3 

28 4 

27 B 

26 7 

26 0 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

28 4 

29 8 

31 7 

32 3 

31 9 

31. 1 

30 6 

30 6 

30 B 

30 3 

27 6 

28 1 

30 3 

TEMP MEAN MIN 

23 9 

23 3 

24 1 

29 6 

26 9 

27 0 

26 2 

23 9 

26 6 

23 2 

24. 3 

23 9 

23 2 

TEMP MEAN DAY 

26 8 

27 7 

29 3 

30 2 

30 3 

29 8 

29 2 

29 l 

29 4 

28 7 

26 3 

26 7 

28 6 

TEMP MN NIQHT 

29 1 

29 4 

26 6 

27 B 

28 9 

28 3 

27 6 

27 4 

27 9 

26 8 

29. 3 

29 2 

26 9 

VAPOUR PRESS 

26 2 

26 0 

27 8 

30 9 

31 8 

30 7 

29 8 

29 3 

29 4 

29 3 

28 4 

26 9 

28 9 

WIND SPEED 2M 

3 0 

2 9 

2 2 

2 2 

3 I 

3 3 

3. 1 

3 7 

3 7 

2 3 

2. 2 

2 9 

2 9 

SUNSHINE X 

79 

80 

78 

73 

79 

72 

70 

71 

72 

63 

63 

68 

72 

TOT RADIATION 

472 

329 

*49 

339 

338 

317 

911 

924 

927 

481 

447 

436 

303 

EVAPOTRANSP 

136 

138 

164 

163 

177 

169 

163 

174 

170 

146 

124 

126 

1832 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON WITH 

DRV PERIOD 









DRY DAYS 262 INTERM DAYS 14 

WET DAYS 

B9 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 28 SEP 

BEGIN HUMID ON 4 OCT 

HUMID PERIOD ( 89 DAYS) ENDS CM 1 JAN 
END Œ SEASON ON 9 JAN 
TOTAL LENGTH OT SEASON IB 103 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY SR] LANKA 



• 

STATION 

trincomalee 


• NUMBER : 

43418 







• 

LATITUDE 

8. 

33 • 

LONGITUDE ! 

81 13 

• ELEVATION : 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

172 

74 

49 

39 

63 

26 

33 

101 

103 

226 

334 

361 

1643 

TEMP AVERAGE 

23 6 

26 2 

27 3 

28 7 

29 8 

29 9 

29 7 

29 4 

29 3 

27 8 

26 3 

26 7 

20 1 

TEMP MEAN MAX 

26 6 

27 8 

29 4 

31 7 

33 3 

33 3 

33 3 

33 3 

33 3 

31 1 

28 9 

27 7 

30 8 

TEPF MEAN MIN 

23 9 

24 4 

24 4 

25 3 

26. 1 

26 1 

25 6 

25 0 

25 0 

24 4 

23 9 

23 9 

24 8 

TEMP MEAN DAY 

23 7 

26 7 

27 e 

29 7 

31. 0 

31. 0 

30. e 

30 6 

30. 6 

28 9 

27 3 

26. 1 

28 9 

TEMP MN NIOHT 

24 8 

25 3 

26 0 

27 3 

28 4 

28 4 

28 0 

27. 6 

27 6 

26 4 

23 4 

24 9 

26 7 

VAPOUR PRESS 

26 2 

26 1 

28 0 

29 3 

28 8 

26 3 

23 8 

26 2 

26. 0 

27 6 

28 0 

27 0 

27 1 

WIND SPEED 2M 

3 B 

2 9 

2 0 

2 0 

3 3 

4 4 

4 0 

3. 7 

3 3 

2 6 

2 7 

3 7 

3. 2 

SUNSHINE X 

64 

73 

73 

BO 

76 

74 

71 

80 

78 

68 

60 

36 

71 

TOT RADIATION 

437 

301 

338 

366 

341 

323 

314 

337 

349 

492 

432 

400 

304 

evapotransp 

134 

133 

133 

163 

190 

202 

202 

201 

188 

133 

123 

134 

1982 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 177 

INTERN DAYS 73 

WET DAYS : 

113 








• SEASON W 

1 













SEASON BEGINS ON 

13 AUG 












BEGIN 

HUMID 

ON 2 

OCT 











HUMID 

PERIOD 

<113 DAYS) ENDS ON 

23 JAN 









END OF SEASON ON 

17 FEB 












TOTAL LENGTH OF 

SEA5GN 

IS IBS 

DAYS 











COUNTRY SRI LANKA 



• 

STATION 

puttalam 


• NUMBER 

43424 







« 

LATITUDE 

8 

02 ♦ 

longitude : 

79 30 

• ELEVATION : 

2 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

73 

46 

76 

138 

99 

23 

17 

21 

33 

174 

233 

133 

1110 

TEMP AVERAGE 

23 6 

23 9 

28 6 

29 3 

29 8 

29 3 

29 2 

79 6 

29 3 

27 6 

26 7 

26 4 

28 1 

TEMP MEAN MAX 

30 3 

31 2 

34 3 

34 6 

33 3 

33 1 

32 4 

32 9 

33 2 

30 8 

30 6 

30 1 

32 2 

TEMP MEAN MIN 

21 0 

20 7 

22 8 

24 1 

26 3 

23 6 

26 1 

26 3 

23 3 

24 3 

22 8 

22. 7 

24 0 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

27 9 

30 e 

31 2 

31. 1 

30 7 

30. 4 

□0 8 

30 7 

28 8 

28 1 

27. 7 

29 6 

TEMP MN NIOHT 

24 1 

24 1 

26 6 

27 3 

28 3 

20 0 

28 1 

28 4 

27. 9 

26 4 

23 2 

23 0 

26 6 

VAPOIW PRESS 

27 6 

23 4 

27 0 

29 7 

31. 3 

31 0 

30 4 

30 7 

29. 3 

27 7 

27. 3 

26 3 

28 3 

WIND SPEED 2M 

1 8 

1 8 

1. 6 

S. 8 

2 9 

3 7 

3 3 

3 4 

3 3 

2 2 

1. 4 

1 6 

7 4 

SUNSHirC X 

67 

71 

78 

78 

38 

38 

31 

63 

64 

72 

30 

63 

63 

TOT RADIATION 

449 

493 

330 

338 

473 

463 

439 

300 

497 

306 

400 

430 

400 

EVAPOTRANSP 

118 

127 

163 

166 

166 

161 

161 

177 

170 

132 

114 

120 

1797 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAY9 186 

INTERM DAYS 103 

WET DAYS 

76 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 SEP 

BEGIN HUMID ON 11 OCT 

HUMID PERIOD ( 76 DAYS) ENDS ON 26 DEC 
END OF SEASON ON 23 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 116 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 22 MAR 
END OF SEASON ON 24 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 63 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY SRI 

LANKA 



• 

STATION 

: BATTICALOA 


« NUMBER : 

43436 







• 

LATITUDE 

7. 

43 • 

LONGITUDE 

81 42 

• ELEVATION : 

5 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

279 

178 

05 

72 

31 

19 

38 

62 

4B 

178 

285 

430 

1705 

TEMP AVERAQE 

25 3 

25. 7 

26. 7 

28 0 

28 9 

29 5 

29. 1 

28 6 

28. 3 

27 2 

26. 2 

25 5 

27. 4 

TEMP MEAN MAX 

27 5 

20 2 

29 6 

31 1 

32. 4 

33 6 

33 2 

32 5 

32 1 

30 3 

29 0 

27 8 

30. 6 

TEMP MEAN MIN 

23 1 

23. 2 

23 9 

24 9 

25 5 

25 4 

25 0 

24 7 

24. 6 

24 1 

23 5 

23 2 

24. 3 

TEMP MEAN DAY 

26 1 

26 6 

27 8 

29 1 

30 2 

31. 0 

30 6 

30 0 

29 7 

28 3 

27 2 

26 3 

28 6 

TEMP MN N10MT 

24 5 

24 B 

25 8 

26 9 

27. 7 

20 0 

27 6 

27 1 

26 9 

26 0 

25 2 

24 6 

26 3 

VAPOUR PRESS 

25 9 

20. 8 

27 0 

28 7 

28 7 

26 0 

25 8 

26 3 

M. S 

27. 0 

26 9 

26 8 

26 8 

WIND SPEED 2M 

2 9 

2 6 

2 2 

1. 9 

1 . 8 

1 . B 

2. 0 

i. 9 

1 7 

1 9 

2 1 

2 5 

2 1 

SUNSHINE X 

62 

71 

79 

80 

73 

76 

69 

80 

82 

76 

58 

60 

72 

TOT RADIATION 

436 

498 

555 

565 

526 

526 

503 

555 

565 

524 

430 

418 

508 

EVAP0TRAN8P 

126 

128 

157 

160 

162 

163 

165 

170 

161 

131 

121 

118 

1782 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 196 INTERN DAYS : 29 MET DAYS : 140 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 2S SEP 

BEOIN HUMID ON JO OCT 

HUMID PERIOD <140 DAYS) ENDS ON 27 FEB 
END OF SEASON ON 16 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 169 DAYS 


COUNTRY SRI 

LANKA 



• 

STATION 

COLOMBO 


• NUMBER 

43466 







• 

LATITUDE 

6. 

54 • 

LONGITUDE : 

79 52 

• ELEVATION 

7 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

62 

66 

115 

256 

336 

195 

129 

97 

155 

36 2 

309 

152 

2254 

TEMP AVERAGE 

26 2 

26 4 

27 1 

27 7 

27 9 

27 4 

27 6 

27 2 

27 1 

26 6 

26 2 

26 1 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

30 0 

30 5 

31 1 

31 1 

30 3 

29 4 

29 4 

29 4 

29 4 

29 4 

29 4 

29 4 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

22 2 

22 2 

23 3 

24 4 

23 5 

25 0 

25 0 

25 0 

25 0 

23 9 

22 S 

22 2 

23 9 

TEMP MEAN DAY 

27 5 

27 9 

28 6 

29 0 

28 9 

78 0 

28 0 

28 0 

28 0 

27 6 

27 3 

27 1 

28 0 

TEMP MN NIGHT 

24 7 

24 9 

23 e 

26. 6 

27 1 

26 4 

26 4 

26 4 

26 4 

25 6 

24 8 

24 4 

23 e 

VAPOUR PRESS 

27 2 

27 6 

28 7 

30 8 

31 2 

30 3 

30 3 

29 6 

29 4 

28 6 

28 9 

27 7 

29 2 

WIND SPEED 2M 

2 5 

2 1 

I 9 

2 1 

2 8 

3 0 

2 8 

2 9 

2 8 

2 2 

1 9 

2 4 

2 4 

SUNSHINE X 

64 

69 

73 

64 

50 

48 

49 

53 

53 

52 

38 

59 

38 

TOT RADIATION 

448 

495 

534 

503 

436 

421 

427 

452 

456 

440 

434 

420 

436 

EVAP0TRAN8P 

130 

126 

151 

144 

140 

130 

136 

141 

137 

131 

117 

121 

1604 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS 0 INTERM DAV5 157 WET DAYS : 200 
BEOIN HUMID ON 27 MAR 

HUMID PERIOD (106 DAYS) ENDS ON 11 JULY 
BEGIN HUMID ON 12 SEP 

HUMID PERIOD (102 DAYS) ENDS ON 23 DEC. 


Copyrighted material 



COUNTRY SRI 

LANKA 



• 

STATION 

RATMALANA 


• NUMBER 

43467 







• 

LATITUDE 

6- 

49 * 

LONGITUDE ; 

79. 33 

* ELEVATION : 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU© 

3EP 

OCT 

NOV 

DEC 

year 

PRECIPITATION 

88 

96 

lie 

260 

393 

212 

140 

124 

153 

334 

324 

173 

2397 

TEMP AVERAGE 

26 0 

26 2 

27 2 

28 0 

27 7 

27 9 

27 2 

27 3 

26 9 

26 9 

26 6 

26 4 

27. 0 

TEMP MEAN MAX 

30 6 

30 6 

31 4 

32 3 

30 8 

30 2 

29 8 

30. 0 

30 0 

29 5 

30 4 

30 3 

30 3 

TEMP MEAN MIN 

21 9 

21 8 

23 0 

23 8 

24 7 

24 8 

24 6 

29. 1 

23 6 

23 3 

22 8 

22. 5 

23 3 

TEHP MEAN DAY 

27 7 

27 8 

20 7 

29 6 

28 8 

28 9 

28 1 

28 4 

28 0 

27 6 

20 0 

27. 6 

WÊ ï 

TEMP MN NIOHT 

24 3 

24 7 

25 7 

26 3 

26 7 

26 5 

26 2 

26 6 

23 7 

23 3 

25. 1 

24 9 

23 7 

VAPOUR PRESS 

21 2 

22 3 

23 8 

24 9 

27 3 

29 4 

29 3 

28 7 

27 7 

27 0 

26 3 

29. 8 

26 2 

WIND SPEED 2M 

1 8 

t. 6 

I 2 

t 2 

t 4 

1 3 

1 3 

1 4 

I 2 

1 4 

1 4 

1. 4 

1 4 

SUNSHINE X 

64 

69 

73 

64 

30 

48 

49 

33 

53 

32 

30 

39 

58 

TOT RADIATION 

440 

495 

534 

503 

438 

421 

427 

432 

436 

440 

433 

421 

456 

EVAPOTRANSP 

133 

129 

132 

146 

136 

123 

126 

133 

128 

12B 

121 

120 

1579 


T y PE OF HUI ID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS 0 INTERN DAYS 133 WET DAYS 230 
BEGIN HUH ID ON 27 HAR 

HUH ID PERIOD <i DAYS) ENDS ON 24 JULY 
BEGIN HUMID ON 9 SEP 

HUH ID PERIOD <111 DAYS) ENDS ON 29 DEC 


COUNTRY SRI 

LANKA 



« 

STATION 

NUWARA 

ELI YA 


• NUMBER 

43473 







» 

LATITUDE 

6 

38 • 

LONGITUDE ; 

80 46 

« ELEVATION : 

18B0 M 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

143 

75 

96 

133 

236 

266 

222 

179 

169 

222 

208 

189 

2136 

TEMP AVERAGE 

15 6 

13 7 

17 3 

17 6 

17 9 

16 7 

13 7 

13 9 

16 7 

13 6 

16 1 

15 8 

16 4 

TEMP MEAN HAX 

19 6 

20 0 

24 0 

23 4 

21 9 

20 2 

18 4 

10 9 

21 3 

19 8 

20 0 

19 8 

20 9 

TEMP MEAN MIN 

11 7 

11 5 

10 6 

9 9 

14 0 

13 2 

13 0 

13 0 

11 9 

11 4 

11 5 

11 9 

12 0 

TEMP MEAN DAY 

17 I 

17 3 

19 7 

20 4 

19 4 

IB 0 

16 7 

17 0 

18 4 

17. 1 

17 8 

17 3 

18 0 

TEMP HN NIOHT 

14 3 

14 3 

15 0 

14 9 

16 9 

13 4 

14 7 

14 0 

14 9 

14 0 

14. 4 

14 3 

14 8 

VAPOUR PRESS 

14 0 

13 7 

14 B 

16 9 

17 0 

16 9 

19 3 

13 3 

16 3 

13 4 

13. 6 

13. 2 

13 3 

WIND SPEED 2H 

2 2 

1 9 

1 2 

0 9 

! 2 

1 6 

1 3 

1 4 

1 3 

1 0 

0 9 

1 8 

1 4 

SUNSHINE X 

47 

30 

33 

46 

20 

20 

11 

20 

46 

39 

33 

49 

39 

TOT RADIATION 

391 

426 

466 

433 

320 

320 

289 

330 

430 

491 

424 

374 

389 

EVAPOTRANSP 

07 

86 

106 

96 

06 

78 

76 

81 

91 

89 

81 

79 

1036 


TYPE OF HUHID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS O INTERH DAYS 48 WET DAYS 317 

BEGIN HUHID ON 24 MAR 

HUHID PERIOD <317 DAYS) ENDS ON 4 FEB 


Copyrighted material 



COUNTRY SRI LANKA 


• STATION GALLE 


♦ NUMBER : 43499 






♦ LATITUDE 

6. 

02 * 

LONGITUDE 

BO 13 • 

ELEVATION : 

9 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

113 

1 16 

117 

292 

302 

220 

171 

179 

179 

396 

322 

166 

2313 

TEMP AVERAGE 

23 0 

26 3 

27 0 

27 4 

27. 9 

26 8 

26 3 

26. 3 

26 9 

26 2 

26 0 

23 0 

26. 9 

TEMP MEAN MAX 

20 0 

29 3 

30 2 

30. 1 

29 4 

28 6 

28 2 

28 1 

28 2 

2B 3 

20 6 

2B. 6 

20. 9 

TEMP MEAN MIN 

22. 0 

23 1 

23 9 

24 8 

23 6 

29 1 

24 8 

24. 9 

24 9 

24 2 

23 4 

23 0 

24 2 

TEMP MEAN DAY 

26 9 

27 3 

28 2 

28 4 

28 2 

27 3 

27 1 

27 1 

27 1 

27 0 

26 9 

26 0 

27 4 

TEMP MN NIGHT 

24 B 

29 2 

23 9 

26 9 

26 8 

26 3 

23 9 

23 9 

29 9 

23 3 

23. 0 

24 7 

29 7 

VAPOUR PRESS 

26 2 

26 0 

27 0 

28 9 

30 0 

29 3 

28 8 

28 8 

28 4 

27. 9 

26. 9 

26 3 

27 9 

WIND SPEED 2M 

1 6 

i e 

1 8 

2 2 

3 3 

4 0 

3 9 

3 9 

4 0 

3 4 

2 2 

2 0 

2 a 

SUNSHINE X 

64 

69 

73 

64 

90 

46 

49 

33 

33 

32 

38 

39 

3B 

TOT RADIATION 

491 

497 

534 

902 

437 

419 

423 

431 

457 

441 

437 

424 

436 

EVAP0TRAN9P 

123 

127 

153 

146 

142 

133 

137 

143 

142 

138 

122 

120 

1626 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITHOUT DRY 

PERIOD 









DRV DAYS 0 

INTERM DAYS B1 

WET 

DAYS : 

264 








BEGIN 

HUMID ON 29 

MAR 











HUMID 

PERIOD 

< 204 

DAYS) END6 ON 

7 JAN 










COUNTRY SR I 

LANKA 



• 

STATION 

HAHBANTOTA 


• NUMBER 

43497 







• 

LATITUDE 

6. 

07 • 

LONGITUDE 

01 08 

• ELEVATION 

18 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

07 

49 

69 

100 

109 

36 

49 

42 

64 

136 

193 

126 

1078 

TEMP AVERAGE 

26 1 

26 3 

27 1 

27 0 

28 0 

27 6 

27 7 

27 6 

27 4 

27. 1 

26 6 

26 1 

27 1 

TEMP MEAN MAX 

29 4 

29. 9 

30 9 

30 0 

30 9 

30 2 

30 7 

30 9 

30 2 

30 6 

29 7 

■v a 

30 2 

TEMP MEAN MIN 

22 7 

22 0 

23 6 

24 7 

29 4 

29. 0 

24 6 

24 6 

24 6 

24. 2 

23 4 

22 9 

24 0 

TEMP MEAN DAY 

27. 3 

27. 6 

28 3 

20 8 

28 9 

20 9 

28 7 

28 6 

28 4 

20 9 

27. 7 

27 2 

28 2 

TEMP MN NIGHT 

24. 9 

29 1 

23 0 

26 7 

27 0 

26 7 

26 9 

26 4 

26 3 

26. 2 

23 3 

24 9 

26 0 

VAPOUR PRESS 

26 4 

26 7 

20 4 

30 3 

30 3 

29 2 

28 2 

20 1 

28 9 

28 7 

28 3 

27 0 

28 4 

WIND SPEED 2M 

3 1 

2 9 

2 3 

2 0 

3 I 

3. 1 

3 I 

3 3 

3 3 

2 7 

2 0 

2 6 

2 8 

SUNSHINE X 

64 

69 

73 

64 

90 

4B 

49 

93 

93 

92 

90 

39 

30 

TOT RADIATION 

491 

497 

334 

902 

437 

419 

429 

431 

497 

441 

437 

423 

436 

EVAPOTRANSP 

137 

133 

133 

149 

149 

136 

146 

134 

149 

139 

122 

129 

16B2 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 166 INTERN DAYS 140 MET DAYS 39 

« SEASON NR 1 

SEASON BEQINS ON 21 SEP 

BEGIN HUMID ON 17 OCT 

HUMID PERIOD ( 39 DAYS) ENDS ON 13 DEC 
END OF SEASON ON 29 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 130 DAYS 
• SEASON NR 2 

SEASON BEG I NS ON 26 MAR 
END OF SEASON ON 3 JUNE 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 69 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY SRI 

LANKA 



• 

STATION 

VAVUNIVA 


• NUMBER 

43413 







• 

LATITUDE 

B. 

43 « 

LONOXTUDE : 

80 30 

• ELEVATION 

98 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

138 

34 

63 

143 

111 

12 

27 

68 

79 

223 

293 

277 

1400 

TEMP AVERAGE 

24 6 

23 3 

27 3 

28 8 

28 9 

29 0 

29 0 

28 7 

28 3 

27 3 

23 9 

24, 9 

27 4 

TEMP MEAN MAX 

38 9 

30 7 

33 2 

34 0 

33 1 

33 2 

33 6 

33 4 

33 3 

31 6 

29 9 

28 6 

32 0 

TEMP MEAN MIN 

20 3 

20 4 

21 8 

23 6 

24 6 

24 7 

24 3 

24. 0 

23 8 

22 9 

22 0 

21. 3 

22 8 

TEMP MEAN DAY 

26 2 

27 4 

29 6 

30 7 

30 4 

30. 5 

30 6 

30. 4 

30 2 

28 9 

27 4 

26 2 

29 0 

TEMP MN NIGHT 

23 1 

23 8 

25 3 

27 0 

27 3 

27 4 

27 2 

26 9 

26 7 

25 6 

24 4 

23 3 

23 7 

VAPOUR PRESS 

23 0 

24 8 

26 4 

29 3 

29 3 

27 6 

27 2 

27 2 

27 2 

28 3 

27 7 

26 4 

27. 2 

WIND SPEED 2M 

3 B 

2 9 

2 0 

2 0 

3 3 

4 4 

4 0 

3 7 

3. 3 

2 6 

2 7 

3. 7 

3. 2 

SUNSHINE X 

62 

68 

69 

63 

62 

64 

60 

39 

64 

33 

30 

48 

60 

TOT RADIAT I DN 

430 

4B3 

313 

301 

489 

487 

474 

479 

497 

438 

398 

373 

464 

EVAPOTRANSP 

127 

128 

136 

134 

170 

182 

182 

178 

168 

140 

113 

113 

1813 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 163 INTERN DAYS 93 WET DAYS 109 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 18 SEP 

BEGIN HUMID ON 1 OCT 

W«ID PERIOD <109 DAYS) ENDS ON 18 JAN 
END OF SEASON ON 6 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEA50N IS 141 DAYS 

• SEASON NR 3 

SEASON BEGINS ON 36 MAR 
END OF SEASON ON 36 HAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 61 DAYS 


COUNTRY SRI 

LANKA 



• 

STATION 

KANDY 



♦ NUMBER 

43444 







• 

LATITUDE 

7. 

20 • 

LONGITUDE 

80 38 

♦ ELEVATION 

479 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

116 

05 

122 

181 

171 

133 

136 

128 

110 

264 

233 

234 

1933 

TEMP AVERAGE 

23 1 

23 8 

25 3 

26 0 

23 6 

24 6 

24 1 

24 4 

23 B 

24. 2 

33 9 

23 2 

24 3 

TEMP MEAN MAX 

27 9 

29 6 

31 1 

30 9 

29 Q 

27 0 

27 2 

27 8 

27 0 

28 4 

28 2 

27 6 

20 7 

TEMP MEAN MIN 

18 3 

17 9 

19 4 

21 1 

21 4 

21 4 

21 0 

21 0 

19 7 

20 0 

19. 7 

16 6 

20 0 

TFMP MEAN DAY 

24 8 

23 9 

27 4 

27 B 

27 1 

23 7 

23 2 

23 6 

23 2 

23 7 

23 3 

24 e 

23 9 

TEMP MN N10HT 

21 4 

21 7 

23 2 

24 3 

24 1 

23. 4 

23 0 

23. 1 

22. 2 

22 6 

22 3 

21 5 

22 7 

VAPOUR PRESS 

21 3 

20 6 

23 2 

26 9 

23 6 

23 3 

22 B 

23 2 

22 4 

24. 1 

23 4 

21 9 

23 3 

WIND SPEED 2M 

2 2 

1 9 

1. 2 

0 9 

1. 2 

1. 6 

1 3 

1. 4 

1. 3 

1. 0 

0. 9 

1 B 

1 4 

SUNSHINE X 

33 

62 

66 

36 

33 

43 

44 

47 

31 

49 

47 

43 

31 

TOT RADIATION 

407 

467 

306 

473 

431 

412 

411 

431 

449 

427 

394 

371 

433 

EVAPOTRANSP 

113 

117 

137 

123 

126 

116 

117 

122 

ne 

113 

100 

103 

1407 


TYPE OF MUNID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS O INTERN DAYS : 91 WET DAYS 274 

BEGIN HUMID ON 33 MAR 

HUMID PERIOD (137 DAYS) ENDS ON 29 AUG 
BEGIN HUMID ON 20 SEP 

HUMID PERIOD (117 DAYS) ENDS ON 13 JAN 


Copyrighted material 



COUNTRY : SRI 

LANKA 



• 

STATION 

RATNAPURA 


• NUMBER 

43477 







• 

LATITUDE 

6. 

41 • 

LONOITUDE : 

00 24 

• ELEVATION : 

34 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

131 

IB1 

244 

341 


494 

462 

307 

328 

313 

498 

334 

214 

3889 

TEMP- AVERAGE 

26 9 

27 5 

27 9 

28 0 


27 7 

27 1 

27 1 

26 9 

26 9 

26. 9 

26 7 

26 7 

27 2 

TEMP MEAN MAX 

31 9 

33 1 

33 4 

32 9 


31 7 

30 4 

30 3 

30. 4 

30 7 

30. 7 

31. 0 

31. 2 

31. 3 

TEMP MEAN MIN 

21 a 

21 8 

22 3 

23 2 


23 8 

23 8 

23 3 

23 4 

23 1 

22 7 

22 3 

22 1 

22 B 

TEMP MEAN DAY 

20 7 

29 3 

29 9 

29 8 


29 2 

28 3 

28 1 

28 2 

28 3 

28 1 

28 2 

28 3 

28 7 

TEMP NN NIGHT 

23 1 

23 3 

26 0 

36 3 


26 3 

23 9 

23 6 

23 6 

23 3 

23 2 

23 0 

24 9 

23 6 

VAPOUR PRESS 

27 6 

27 9 

29 3 

31 7 


30 3 

29 4 

28 4 

28 4 

28 4 

29 4 

29 4 

29 1 

29 1 

HIND SPEED 2M 

0 6 

0 8 

0 e 

0 8 


0 9 

1 1 

1 3 

t. 2 

1 1 

0 9 

0. B 

0 7 

0 9 

SUNSHINE X 

33 

61 

36 

44 


41 

33 

39 

42 

41 

42 

47 

44 

46 

TOT RADIATION 

418 

467 

470 

427 


403 

373 

390 

411 

412 

404 

397 

372 

412 

EVAP0TRAN9P 

113 

119 

136 

1 22 


121 

109 

120 

123 

lie 

117 

107 

104 

1411 

TYPE OF HIR1ID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND HW1ID 










DRV DAYS C 

INTERN DAYS 0 

WET 

DAYS 

363 









COUNTRY SRI 

LANKA 



• 

STATION 

BADULLA 


• NUMBER 

43479 







• 

LATITUDE 

6. 

39 • 

LONGITUDE : 

81. 03 

♦ ELEVATION 

667 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

229 

121 

110 

197 

114 

24 

49 

96 

93 

216 

267 

273 

1791 

TEMP AVERAGE 

21 2 

21 7 

23 0 

24 1 

24 3 

24 2 

24 1 

24 1 

23 9 

23. 3 

22 3 

21 3 

23 2 

TEMP MEAN MAX 

24 6 

26 1 

28 1 

29 1 

29 8 

29 B 

30 2 

30 1 

29 9 

28 4 

26 3 

24 8 

28 1 

TEMP MEAN MIN 

17 8 

17 4 

17 9 

19 1 

19 2 

10 6 

IB 0 

18 2 

18 0 

10. 7 

18 6 

18 2 

18 3 

TEMP MEAN DAY 

22 4 

23 3 

24 e 

23 9 

26 4 

26 2 

26 3 

26 3 

26 1 

23. 3 

23 8 

22 7 

23 0 

TEMP MN NIGHT 

20 0 

20 2 

21 2 

22 3 

22 6 

22 2 

21 8 

21. 9 

21 7 

21 7 

21. 0 

20. 2 

21 4 

VAPOUR PRESS 

21 6 

21 3 

21 9 

24 6 

23 4 

21. I 

21 6 

21 6 

21 3 

22 9 

22. 9 

23 6 

22 2 

WIND SPEED 2M 

2 2 

1 9 

S. 2 

0 9 

1 2 

1 6 

1 3 

1 4 

1 3 

1 0 

0 9 

1 8 

1 4 

SUNSHINE X 

33 

62 

66 

36 

33 

43 

44 

47 

31 

49 

47 

43 

31 

TOT RADIATION 

411 

469 

307 

473 

449 

410 

409 

430 

449 

429 

397 

374 

434 

EVAP0TRAN5P 

99 

103 

123 

118 

122 

ne 

121 

123 

120 

112 

94 

90 

1343 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 33 INTERN DAYS 114 WET DAYS : 196 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 25 JULY 

BEGIN HUHID ON 26 SEP 

HUMID PERIOD <149 DAYS) ENDS ON 22 FEB 
BEGIN HUMID ON 27 MAR 

HUMID PERIOD < 47 DAYS) ENDS ON 13 MAY 
END OF SEASON ON 31 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 310 DAYS 


Copyrighted material 



Syria 

syrie 

Copyrighted material 



COUNTRY î SYRIA • STATION : 0AMI8HLI • NUMBER 40001 


• LATITUDE: 37 03 • LONGITUDE 41 13 * ELEVATION 432 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

83 

74 

71 

68 

33 

1 

0 

0 

0 

17 

34 

73 

434 

TEMP AVERAGE 

6 3 

7 9 

11. 2 

19 9 

22 0 

28 3 

32 2 

31 * 

27 2 

21 0 

13 8 

e 6 

IB * 

TEMP MEAN MAX 

10 8 

12 8 

16. 9 

21. * 

28 8 

36 0 

40 2 

40 0 

33 1 

28 2 

1* 7 

13 2 

29 3 

TEMP MEAN MIN 

3 0 

3. 3 

6 1 

10 0 

14 7 

1* 8 

22 9 

23. 0 

10 * 

14 3 

9 1 

4 * 

12 9 

TEMP MEAN DAY 

6 3 

* * 

13 2 

18 1 

24 3 

30 8 

34 6 

34. 4 

29 B 

23 6 

16 1 

10 4 

21 1 

TEMP MN NIGHT 

9. 9 

7 0 

* * 

14. 2 

1* 4 

23 0 

20 1 

27 0 

23. 4 

10 0 

ire 

6 9 

16 4 

VAPOUR PRESS 

7. 0 

7 1 

0 9 

11. 0 

12. 6 

10. B 

11. 0 

10. 0 

*. 3 

* 7 

* 0 

7 0 

9. 9 

MIND SPEED 2M 

3 2 

3. 2 

3. 1 

2. 0 

2. 7 

2 0 

2 3 

2 3 

2. 3 

2. 3 

2. 3 

3. 1 

2 7 

SUNSHINE X 

43 

47 

34 

96 

69 

7B 

81 

03 

03 

72 

66 

48 

63 

TOT RADIATION 

174 

732 

330 

414 

313 

607 

611 

378 

408 

341 

240 

164 

391 

ËVAPOTRANSP 

30 

44 

73 

104 

178 

29B 

273 

236 

189 

111 

49 

30 

1397 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS : 1*7 INTFRH DAYS 3B MET DAYS : 110 

• SEASON 1 

SEASON BEGINS ON * NOV 

BE01N HUMID ON 22 NOV 

HUMID PERIOD <110 DAYS) ENDS ON 12 MAR 
END OF SEASON ON 26 APR. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 166 DAYS 


COUNTRY SYRIA 




• 

STATION : 

DERBA56I YEN 


• NUMBER 

40002 







• 

LATITUDE 

37 

03 • 

LONQITUDE 

40 38 

• ELEVATION 

430 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

06 

34 

62 

60 

91 

0 

0 

0 

0 

10 

31 

38 

420 

TEMP AVERAGE 

3 6 

6 9 

10 3 

14 9 

20. 9 

26 4 

30 3 

29 0 

23 9 

19 2 

12 7 

7 3 

17 4 

TEMP MEAN MAX 

10 3 

11. 6 

16. 2 

21 3 

28. 4 

33 1 

39 4 

38 9 

34 3 

27 0 

19 3 

12 4 

24. 3 

TEMP MEAN MIN 

0 9 

1. 9 

4 3 

B 2 

12 6 

17 6 

21 3 

20 7 

16 2 

It 4 

6 1 

2. 3 

10 3 

TEMP MEAN DAY 

7 3 

B 4 

12. 4 

17. 3 

23 4 

29 3 

33 3 

32 9 

28 3 

21 a 

14 9 

9 0 

19 9 

TEMP MN NIOHT 

4 4 

3 3 

8 6 

12 9 

17 9 

23 2 

26 7 

23 9 

21 2 

13 4 

9 4 

4. 6 

14 6 

VAPOUR PRESS 

7 0 

7 2 

0 4 

11 3 

S3 0 

11 7 

13 4 

12 6 

11 4 

11 1 

9. 8 

7. 9 

10 4 

WIND SPEED 7M 

3 0 

3 1 

2. 9 

2. 7 

2. 3 

2 8 

2 4 

2 2 

2 1 

2. 2 

2 2 

2 B 

2 6 

SUNSHINE X 

36 

34 

3B 

61 

73 

B3 

86 

86 

86 

73 

70 

38 

71 

TOT RADIATION 

198 

232 

343 

438 

333 

646 

637 

392 

492 

331 

230 

184 

412 

ËVAPOTRANSP 

22 

33 

69 

102 

171 

246 

238 

231 

171 

104 

41 

19 

1469 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON HITM DRY PERIOD 

DRY DAYS 1*7 INTERM DAYS 39 MET DAYS 109 

• SEASON NP 1 

SEASON BEOINS ON 7 NOV 

BE01N HUMID ON 20 NOV 

HUMID PERIOD C 109 DAYS) ENDS ON 9 MAR 
END OF SEASON ON 24 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 16B DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY SYRIA 




» 

STATION 

OAR AC HOCK 


» NUMBER 

40003 







• 

LATITUDE 

37 

03 • 

LONGITUDE : 

42 14 

# ELEVATION : 

473 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

88 

41 

BO 

BO 

32 

1 

0 

0 

2 

19 

47 

97 

307 

TENP AVERAGE 

6 3 

7 7 

11 3 

13 7 

22 2 

28 7 

32 3 

32. 1 

27. 9 

21. 1 

14 3 

13 3 

19. 4 

TEMP HE AN MAX 

10 0 

11 9 

14 1 

20 8 

28 7 

35 8 

39 9 

39 3 

34 7 

27 0 

10 9 

11 8 

24 4 

TENP MEAN NIN 

2 7 

3 3 

6 3 

10 3 

13 7 

21 4 

23 1 

24, 9 

21 1 

13 2 

9. 6 

4 7 

13 4 

TENP MEAN DAY 

7 7 

9 2 

13 1 

17 3 

24 4 

31 3 

33 1 

34 4 

30 2 

23 1 

tv. 8 

9 4 

21 0 

TENP HN NIGHT 

3 4 

4 4 

10 0 

14 1 

20 0 

24. 2 

29 3 

29 0 

24 8 

18 2 

11. 9 

4. 4 

16 9 

VAPOUR PRESS 

6 7 

7 0 

8 0 

11 1 

11 3 

9 1 

9 3 

9. 1 

8 3 

9 3 

9 3 

10. 3 

9 1 

WIND SPEED 2H 

3 0 

3 1 

2 9 

2 7 

2. 3 

2 8 

2 4 

2 2 

2. 1 

2. 2 

2 2 

2 8 

2 6 

SUNSHINE X 

44 

43 

30 

32 

44 

S3 

83 

84 

74 

70 

60 

41 

43 

TOT RADIATION 

174 

224 

314 

394 

310 

433 

432 

373 

443 

333 

223 

130 

383 

evapotransp 

30 

43 

74 

100 

146 

243 

291 

223 

160 

99 

47 

38 

1400 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH DRY PERIOD 









DRY DAYS 186 

INTERM DAYS 44 WET DAYS 

133 








• SEASON NR 

1 













SEASON BE01NS ON 

1 NOV 












BEGIN 

HUMID ON 13 

NOV 











HUMID 

PERIOD 

<127 DAYS) ENDS ON 

22 MAR 









BEGIN 

HUMID ON 31 

MAR 











HUMID 

PERIOD 

< 4 DAYS) ENDS ON 

4 APR 









END OF SEASON ON 

29 APR 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 179 

DAYS 












COUNTRY SYRIA 




• 

STATION 

JARABLUS 


• NUMBER 

40003 







• 

LATITUDE 

36 

49 * 

LONGITUDE : 

38 00 

# ELEVATION 

331 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

70 

48 

37 

39 

18 

3 

0 

0 

4 

20 

30 

43 

332 

TEW» AVERAGE 

6 1 

7 3 

11 2 

13 7 

21. 3 

26. 4 

29 9 

29. 6 

24 9 

19. 1 

13. 3 

7. 9 

17. 7 

TEMP MEAN MAX 

10 3 

12 3 

17 3 

23 1 

29 3 

33 1 

30. 7 

38. 7 

34 2 

27 7 

20 1 

12 3 

25 0 

TEMP MEAN MIN 

1 7 

2 2 

9 1 

8 4 

13. 1 

17 7 

21. 0 

20. 3 

13 3 

10. 3 

4 3 

3 4 

10 3 

TEMP MEAN DAY 

7 7 

9 1 

13 4 

16 4 

24 3 

29 3 

33 0 

32. 7 

28 0 

21. 9 

13. 3 

9 4 

20. 3 

TEMP MN N10HT 

3 O 

4. O 

9 3 

13 6 

16 6 

23 3 

26 3 

23 7 

20 7 

14 9 

9. 9 

8 6 

14 9 

VAPOUR PRESS 

7 3 

7 6 

a 8 

10 3 

12 4 

12 0 

13 9 

14 1 

12 3 

10 8 

9 8 

8 3 

10 6 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1. 3 

1 9 

t. 3 

S. 2 

2 2 

2 3 

2 7 

1 3 

0 7 

0 6 

1. 3 

1 3 

SUNSHINC X 

40 

49 

94 

61 

73 

83 

87 

B8 

84 

73 

99 

34 

44 

TOT RADIATION 

178 

292 

390 

447 

932 

621 

624 

370 

476 

332 

232 

132 

401 

EVAPOTRANSP 

20 

31 

44 

99 

130 

218 

247 

243 

133 

72 

30 

20 

1331 


TYPE OP y+JMQ SEASON SEASON WITH DS Y PERIOD 

DRV DAYS 221 INTERN DAYS 40 WET DAYS 104 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 OCT 

BEGIN HUMID ON 19 NOV 

HUMID PERIOD (104 DAYS) ENDS ON 27 FEB 
END OF SEASON ON 21 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 144 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY SYRIA 




• 

STATION 

ALEPPO 



• NUMBER 

40007 







• 

LATITUDE 

36. 

11 • 

LONOITUDE 

37 13 

• ELEVATION 

390 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

62 

91 

43 

39 

18 

2 

0 

0 

1 

20 

20 

69 

329 

TEHP AVERAGE 

6 0 

7. 4 

10 B 

19 9 

21. 0 

29 9 

28 2 

28 4 

24 7 

19 9 

12 9 

7 9 

17 3 

TEMP MEAN MAX 

10 4 

12. 7 

16 7 

22 3 

28. 6 

33 B 

36 1 

36 9 

32 7 

27 2 

19 4 

12. 3 

24 1 

TEHP MEAN MIN 

2 2 

2. 7 

9 1 

B 7 

13 1 

17 9 

20 9 

20 9 

16 8 

12 1 

6 B 

4 0 

10 9 

TEHP MEAN DAY 

7 S 

9, 9 

13 0 

18 0 

23 7 

28 7 

31 1 

31 3 

27 9 

22 2 

19 2 

9 9 

19. B 

TEHP MN NIGHT 

9 2 

6 4 

9 3 

13 9 

18 3 

23 0 

29 2 

29 1 

21 2 

16 0 

10 0 

6 1 

14 9 

VAPOUR PRESS 

7 8 

7 8 

b e 

10 6 

12 9 

14 0 

16 8 

17 8 

19 2 

1 2 2 

9 7 

8 6 

11 8 

WIND SPEED 2H 

2 7 

2 7 

2 9 

3 2 

3 2 

4 1 

4 8 

4 3 

3 1 

2 0 

1 8 

2 3 

3. 1 

SUNSHINE X 

41 

49 

96 

69 

74 

09 

09 

90 

89 

74 

67 

42 

68 

TOT RADIATION 

IBS 

249 

392 

464 

997 

630 

639 

987 

482 

392 

291 

168 

409 

EVAPOTRANSP 

22 

37 

72 

123 

191 

263 

303 

269 

179 

98 

39 

21 

1613 

TYPE OF HUH ID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS : 232 

INTERM DAYS 

39 

MET DAYS : 

98 








• SEASON NR 

I 













SEASON BEGINS ON 

9 NOV 












BEGIN 

KIM ID 

ON 20 NOV 











HUMID 

PERIOD 

< 90 DAYS» ENDS ON 

26 FEB 









END OF SEASON ON 

22 HAP 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 133 

DAYS 












COUNTRY : SYRIA 




• 

STATION 

1ZAZ 



* NUMBER 

40008 







• 

LATITUDE 

36 

39 ♦ 

LONOITUDE 

37 03 

* ELEVATION : 

999 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

9EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

89 

82 

6B 

44 

22 

3 

1 

1 

4 

22 

44 

B9 

469 

TEMP AVERAGE 

9 3 

6. 9 

IO 0 

14 7 

19 B 

24 6 

27 0 

27 3 

24 1 

19 1 

12 9 

7 1 

16 9 

TEMP HEAN IVkX 

9 l 

io. e 

19 2 

20 7 

26 7 

32 0 

34. 9 

34. 8 

31 0 

29 9 

17 6 

10 8 

22 4 

TEMP HEAN MIN 

1 4 

2 2 

4 B 

8 6 

12 9 

17 2 

19 9 

19 7 

17. 3 

13. 8 

7 9 

3 9 

10 6 

TEMP HEAN DAY 

6 7 

B 1 

11 9 

16 9 

22 3 

27 3 

29 6 

29 9 

26 9 

21. 3 

14 2 

8 3 

18 6 

TEMP HN NIGHT 

4 3 

9. 4 

8 6 

12 8 

17 9 

22 0 

24 0 

24. 0 

21 1 

16 1 

10 1 

9. 3 

14. 3 

VAPOUR PRESS 

6 8 

6. 9 

8 O 

10 0 

12 9 

14. 9 

19 3 

19 2 

19 6 

11 9 

9 1 

7 8 

IS. 8 

WIND SPEED 2H 

2 9 

2. 6 

2 B 

3 0 

3. 1 

4. 1 

4 8 

4 2 

3 1 

2 0 

1 7 

2 2 

3 0 

SUNSHINE X 

92 

93 

9B 

66 

72 

84 

B6 

89 

81 

73 

70 

96 

70 

TOT RADIATION 

194 

294 

348 

463 

990 

640 

637 

979 

479 

349 

299 

189 

411 

EVAPOTRANSP 

21 

39 

69 

112 

168 

239 

264 

246 

196 

86 

39 

17 

1448 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 204 

INTERH DAYS 

37 

WET DAYS 

124 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 28 OCT 

BEOIN HUMID ON II NOV 

MUNID PERIOD 1124 DAV9> ENDS ON IS HAR 
END OE SEASON ON 7 APR 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 161 DA VS 


Copyrighted material 



34B H 


COUNTRY SYRIA 




• 

STATION 

TEL ABIAD 


• NUH8ER 

40009 






• 

LATITUDE: 

36 

6 

w 

6 

LONOITUDC : 

38 57 

♦ ELEVATION : 


JAN 

FEB 

NAR 

APR 

HAY 

%AJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

PRECIPITATION 

64 

40 

36 

31 

25 

2 

0 

0 

2 

19 

24 

30 

TEMP AVERAGE 

5 8 

7 3 

10 9 

15 S 

21 5 

26 9 

29 5 

29 B 

24 5 

IB 5 

IS 7 

7. 7 

TENP HEAN HAT 

11 0 

13. 1 

17 3 

23 3 

30 1 

35 4 

39 3 

39 1 

34 3 

27 9 

19. 6 

13. 0 

TEMP HEAN H1N 

t- 3 

1 . 8 

4 4 

8 1 

12 5 

16. 8 

19. 4 

19 1 

14 1 

9 7 

4. 9 

2. 6 

TENP MEAN DAY 

7 9 

9. 5 

13 2 

18 5 

24 5 

29 5 

32 9 

32 6 

27.7 

21 8 

14 7 

9, 3 

TENP MN NIGHT 

4 9 

6 0 

9. 1 

13 4 

ie 4 

22 0 

25 4 

24 8 

19. 7 

14 4 

0 6 

5 2 

VAPOUR PRESS 

7 5 

7 7 

8 7 

12 7 

12 S 

12 B 

13. 2 

14 7 

12 9 

113 

9. 1 

B 2 

WIND SPEED 2H 

2 5 

2 5 

2. 9 

2 9 

a e 

3 6 

3 B 

3. 1 

2 5 

1 7 

1. 5 

2 0 

sunshine: x 

51 

53 

56 

50 

67 

01 

06 

06 

03 

71 

67 

53 

TOT RADIATION 

199 

263 

350 

436 

526 

612 

622 

570 

473 

342 

249 

103 

EVAPOTRANSP 

20 

35 

73 

112 

190 

271 

309 

261 

170 

92 

31 

IB 


TYPE OF HUNID SEASON SEASON WITH DAY PERIOD 

DRY DAYS 230 1NTERH. DAYS 36 WET DAYS 91 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 0 NOV 

BEGIN HUNID ON 19 NOV 

NJHID PERIOD ( 91 DAYS» ENDS ON 18 FEB 
END OF SEASON ON 15 HAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 127 DAYS 


COUNTRY : SYRIA 




• 

STATION 

HE8BELMIYEM 


• NUNBER 

40010 






• 

LATITUDE 

36 

20 • 

LONGITUDE I 

37 13 

• ELEVATION 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

PRECIPITATION 

68 

37 

40 

39 

17 

2 

0 

0 

4 

19 

31 

67 

TENP AVERAGE 

4 7 

6 3 

10. 1 

14 4 

19 4 

24 7 

27 3 

27 7 

24 0 

10 2 

11 5 

6 7 

TENP HEAN HAT 

9 8 

12 1 

16 7 

21 6 

27 2 

32 7 

33 1 

33 3 

32 2 

26 7 

10 9 

it. 7 

TENP HEAN HIN 

-0 3 

0 9 

3 6 

7 2 

IS. 6 

16 7 

19 9 

20 2 

13 8 

9 7 

4 2 

1. 7 

TENP HEAN DAY 

6 6 

8 6 

12 6 

17 0 

22 2 

27 6 

30 2 

30 4 

26 8 

21 0 

14 0 

8 3 

TENP N N NIGHT 

3 4 

3 1 

a 3 

12 2 

16. 8 

21 9 

24 3 

24 3 

20 3 

14 1 

7 9 

4 2 

VAPOUR PRESS 

6 B 

7 3 

8 2 

10 2 

11 7 

17 1 

17 6 

17 3 

14 6 

1 1 l 

a. • 

7. 7 

WIND SPEED 2H 

2 4 

2 3 

2 7 

2 7 

2 0 

4 1 

4 3 

4 3 

3 3 

2 0 

1 7 

2. 1 

SUNSHINE X 

40 

46 

48 

61 

73 

83 

60 

08 

83 

72 

39 

44 

TOT RADIATION 

167 

234 

310 

440 

366 

634 

640 

394 

404 

347 

229 

161 

EVAPOTRANSP 

20 

31 

66 

111 

176 

233 

266 

266 

191 

99 

34 

10 


TYPE OF HUN ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 218 INTERN DAYS 3S WET DAYS 109 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 5 NOV 

BEGIN HLlfllD ON 16 NOV 

HUfllD PERIOD (109 DAYS) ENDS ON 5 HAR 
END OF SEASON ON 1 APR 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 147 DAYS 


YEAR 

301 
17 5 
25 3 
9. 6 
20 2 
14 4 
110 
2 6 
60 
402 
1562 


425 N 

YEAR 

352 
16 3 
23 3 
9. 3 
18 B 
13 6 
11. 9 
2. 9 
66 
401 
1533 


Copyrighted material 



• NUMBER 40011 


COUNTRY î SYRIA • STATION EL KHAFSEH 






• 

LATITUDE 

36 

13 • 

LONGITUDE 

30 04 • 

ELEVATION : 

337 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

36 

27 

27 

26 

13 

1 

0 

0 

1 

17 

22 

41 

231 

TEMP AVERAOE 

6 7 

7 8 

11 6 

16 3 

21 9 

26 7 

29 2 

29 1 

23 l 

19 3 

13 3 

0 1 

17 9 

TEMP MEAN MAX 

11 4 

13 2 

18 1 

33 7 

30 1 

33 3 

38 0 

37 9 

33 9 

37 3 

20 3 

13 2 

23 3 

TEMP MEAN MIN 

3 0 

2 4 

5 1 

8 8 

13. 6 

18. 1 

30 4 

30 4 

16 2 

11.0 

6 2 

3 1 

10 6 

TEMP MEAN DAY 

8 4 

9 8 

14 0 

19 0 

24 8 

39 0 

32 3 

33 3 

20 1 

22 0 

13 7 

9 0 

20 3 

TEMP MN NIOMT 

y 3 

6 4 

9. 0 

14. 0 

19. 1 

23. 6 

23 7 

23. 4 

21 1 

13 2 

9 0 

3. 6 

13 1 

VAPOUR PRESS 

7. 9 

7 9 

9 0 

11. 1 

12. 3 

13. 0 

16 6 

16. 3 

14 0 

12 1 

9 9 

0 6 

11. 6 

WIND SPEED 3M 

2 3 

2 6 

2. 0 

3. 0 

3. 1 

4 1 

4. 0 

4. 2 

3 1 

2. 0 

1 7 

2. 2 

3. 0 

SUNSHINE X 

44 

49 

36 

64 

72 

82 

B6 

88 

84 

73 

67 

47 

68 

TOT RADIATION 

180 

233 

332 

460 

340 

617 

622 

378 

47B 

349 

231 

177 

406 

EVAPOTRANSP 

23 

37 

78 

137 

207 

386 

339 

291 

191 

101 

43 

20 

1733 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS SM INTERM DAYS 33 WET DAYS 70 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 14 NOV 

BEOIN HUMID ON 36 NOV 

HUMID PERIOD < 70 DAYS) ENDS ON 6 FEB 
END OF SEA50N ON 34 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 103 DAYS 


COUNTRY SYRIA 


STATION HA5SAKEH 


NUMBER 40016 






• 

LATITUDE 

36 

30 * 

LONGITUDE 

40 43 * 

ELEVATION 

293 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

64 

38 

37 

43 

19 

1 

0 

0 

1 

12 

19 

43 

279 

TEMP AVERAGE 

6 0 

7 7 

11 3 

16 3 

22 6 

20 3 

31 6 

31 0 

23 0 

19 3 

12 2 

7 3 

18 3 

TEMP MEAN MAX 

11. 4 

13. 8 

10 0 

23 0 

30 7 

36 6 

40 4 

40. 1 

33 3 

28 6 

20 2 

13 4 

26 0 

TEMP MEAN MIN 

1 3 

2 3 

4 9 

9. 3 

14 1 

19 0 

22 2 

21. 3 

16 3 

10 0 

3 7 

2 6 

10 8 

TEMP MEAN DAY 

8 3 

10. 2 

13 9 

19 2 

23 4 

31. 0 

34 3 

34 0 

29 1 

22 7 

13 3 

9 0 

21. 1 

TEMP MN NIGHT 

3 2 

6 6 

9 6 

14 4 

19 6 

24 7 

27 7 

26 0 

21 6 

13 4 

9 4 

3 3 

13 3 

VAPOUR PRESS 

7 4 

7 7 

9 l 

11. 4 

12. 3 

It. 2 

13 9 

13 4 

11 2 

10 3 

9 1 

8 0 

10 4 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2. 2 

2. 4 

2 3 

2. 3 

3. 0 

2. 9 

2 3 

2 1 

1. 3 

a. 6 

2. 0 

2. 3 

SUNSHINE X 

43 

30 

33 

30 

69 

83 

07 

■ft 

04 

70 

66 

46 

67 

TOT RADIATION 

183 

236 

347 

436 

333 

621 

626 

370 

477 

340 

240 

177 

401 

EVAPOTRANSP 

22 

36 

69 

113 

193 

267 

2B6 

247 

170 

96 

40 

20 

1363 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 343 INTERM DAYS 43 WET DAYS 00 

• SEASON NR : I 

SEASON BEGINS ON 16 NOV 

BEGIN HUMID ON 38 NOV 

HUMID PERIOD < 00 DAYS) ENDS ON 16 FEB 
END OF SEASON ON 19 MAR 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 133 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY SYRIA 




• 

STATION 

IDLE8 



• NUMBER 

«0017 







• 

LATITUDE 

35. 56 • 

LONGITUDE i 

36 37 

• ELEVATION : 

452 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

100 

92 

59 

43 

16 

4 

0 

1 

5 

23 

39 

97 

479 

TEMP AVERAOE 

6 5 

7 9 

11 3 

16 3 

20 9 

25 0 

26 8 

27 5 

23 1 

20 3 

13 B 

8 3 

17 5 

TEMP MEAN MAX 

10 0 

12 2 

16 B 

21 9 

27 2 

31 0 

32 6 

33 6 

31 1 

26 2 

IS 9 

12. 1 

22 B 

TEMP MEAN MIN 

2 9 

3 6 

6 7 

10 7 

14 5 

19 0 

21 0 

21 5 

19 2 

14 B 

e 7 

4 3 

12 3 

TEMP MEAN DAY 

7 8 

9 5 

13. 6 

18 4 

23 2 

27 2 

20 B 

29 6 

27 2 

22 4 

15 3 

9 5 

19. 4 

TEMP HN NIGHT 

5 5 

6 0 

10 3 

14 6 

IB 7 

22 9 

24 5 

24 9 

22 5 

17. 7 

11 3 

’6. 4 

15 3 

vapour press 

7 7 

7 9 

0 7 

10 9 

12 6 

14 9 

16 9 

IB 4 

16 2 

13. 0 

9 9 

0 6 

12 3 

WIND SPEED 2M 

1 8 

I. 7 

2. 0 

2 2 

2 B 

4 5 

3 2 

3 4 

3 7 

1. 6 

1 4 

0 9 

2. 8 

SUNSHINE X 

46 

42 

50 

53 

74 

86 

85 

BB 

83 

74 

67 

38 

66 

TOT RADIATION 

105 

225 

352 

404 

561 

650 

632 

396 

48B 

338 

234 

132 

405 

EVAPOTRANBP 

19 

31 

67 

100 

166 

223 

240 

232 

161 

63 

37 

13 

1394 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 199 INTERM DAYS 49 MCI DAYS 117 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 OCT 

BEGIN HUMID ON 14 NOV 

HUMID PERIOD (117 DAYS! ENDS ON 11 MAR 
END OF SEASON ON 1 1 APR 
TOTAL LENGTH OF BEASON IB 166 DAYS 


COUNTRY SYRIA • STATION : SALAMI YEH • NUMBER 40010 






« 

LATITUDE: 

33 

00 • 

LONGITUDE : 

37 02 * 

ELEVATION 

480 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

63 

32 

42 

33 

13 

2 

0 

0 

2 

10 

30 

38 

309 

TEMP AVERAOE 

6 3 

7 7 

10 9 

14 7 

19 9 

24 3 

26 3 

26 6 

23 3 

18 9 

12 2 

7, 7 

16 6 

TEMP MEAN MAX 

11 4 

13 3 

17 4 

22 4 

2B 6 

33 3 

33 1 

33 6 

32 6 

27. 3 

19 3 

12 7 

24 1 

TEMP MEAN MIN 

1 2 

2 2 

4 4 

7 0 

11. 4 

13 2 

17 6 

17 6 

14 3 

10 4 

3 1 

2. 6 

9 1 

TEMP MEAN DAY 

8 2 

9 e 

13. 3 

17 5 

23. 1 

27 6 

29 4 

29 7 

26 7 

21 7 

14 6 

9 3 

19 2 

TEMP MN NIOHT 

3 0 

6 3 

9 1 

12 4 

17 1 

21 1 

22 9 

22 7 

19 3 

14 B 

8 7 

3. 1 

13 7 

VAPOUR PRESS 

B 0 

B 2 

9 1 

10 4 

12 3 

13 7 

16 8 

17 7 

13 3 

12. 4 

9 7 

8 6 

11 B 

WIND SPC CD 

1 6 

i a 

1 7 

3 2 

2 0 

2 3 

2 3 

3 3 

2 6 

1 3 

1 4 

1 6 

2 1 

5UN9HINE X 

41 

31 

3B 

63 

77 

87 

90 

09 

03 

73 

63 

47 

69 

TOT RADIATION 

189 

267 

364 

467 

370 

AM 

639 

383 

487 

362 

233 

184 

417 

EVAP0TRAN8P 

20 

32 

63 

111 

163 

210 

222 

233 

139 

BB 

37 

17 

1337 


TYPE OF HUMID SEASON BEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 223 INTERM DAYS 35 WET DAYS 105 

• SEASON NR 1 

SEASON BEO INS ON 6 NOV 

BEGIN HUMID ON IB NOV 

HUMID PERIOD < 105 DAYS) ENDS ON 3 MAR 
END OF SEASON ON 26 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 140 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY SYRIA 




• 

STATION 

BOUKA 



• NUMBER 40021 







* 

LATITUDE 

33 

32 # 

LONGITUDE : 

35 48 

• ELEVATION 

30 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

177 

133 

90 

51 

32 

7 

2 

3 

16 

62 

94 

209 

877 

TEMP AVERAGE 

11 1 

11 9 

14 0 

17 2 

20 3 

23 9 

26 1 

26 9 

23 4 

22 3 

17 9 

12 9 

19 2 

TEW MEAN MAX 

15 0 

16 0 

18 3 

21 9 

23 2 

28 3 

29 9 

31 4 

30 3 

27 3 

22 7 

16 6 

23 6 

TEMP MEAN MIN 

7 1 

7 7 

9 7 

12 5 

13. 4 

19 4 

22 2 

22 3 

20 3 

17 2 

13 0 

9 1 

14 7 

TEMP MEAN DAY 

12 5 

13 4 

15. 6 

18 9 

22. 1 

23 3 

27 4 

28 3 

27 1 

24 1 

19 3 

14. 1 

20 7 

TEMP MN NIGHT 

10 0 

10. 8 

12. 8 

13 e 

18. 7 

22 3 

24 3 

23. 0 

23 2 

19 9 

13. 3 

ii. o 

17 4 

VAPOUR PRESS 

9 4 

9 9 

11. 3 

14 1 

17 4 

21 3 

23 0 

23 9 

22 7 

18 0 

13 3 

10 6 

16 6 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 . 1 

0 7 

0 9 

0. 7 

0 8 

0 7 

0 B 

0. 7 

0 6 

0 6 

0 9 

0 B 

SUNSHINE X 

31 

36 

33 

63 

73 

77 

73 

79 

78 

70 

67 

37 

66 

TOT RADIATION 

198 

269 

334 

432 

336 

600 

367 

332 

468 

346 

236 

193 

399 

EVAPDTRANSP 

25 

36 

38 

B8 

121 

143 

149 

146 

110 

71 

37 

21 

1003 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV OAVS 165 INTERM DAYS 39 WET DAYS 161 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 OCT 

8E01N HUMID ON 19 OCT. 

HUMID PERIOD <161 DAYS) ENDS ON 29 MAR 

END OF SEASON ON 20 APR 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 200 DAYS 


COUNTRY SYRIA 




• 

STATION 

LATTAA1A 


• NUMBER . 

40022 







• 

LATITUDE 

33 32 • 

LONGITUDE 

33 46 

• ELEVATION 

7 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

14B 

117 

B8 

42 

24 

4 

0 

2 

16 

62 

89 

161 

733 

TEMP AVERAGE 

12 1 

12 9 

13 2 

19 7 

21 3 

24 4 

26 7 

27 9 

23 9 

22 9 

10 3 

13 7 

20 1 

TEMP MEAN MAX 

13 6 

16 6 

10 9 

21 8 

24. 9 

27 7 

29 6 

30 3 

29 4 

27 0 

22 3 

17. 4 

23 3 

TEMP MEAN MIN 

8 7 

9 2 

11. 3 

14 1 

17 6 

21 1 

23 8 

24 2 

22 3 

18 7 

14 2 

10 . 1 

16 3 

TEMP MEAN DAY 

13 4 

14 3 

16 6 

19 4 

22 6 

23 6 

27 7 

28 4 

27 1 

24 2 

19 7 

14. 9 

21 2 

TEMP MN NIGHT 

11 2 

11 9 

14. 2 

16 8 

20 0 

23 2 

23 3 

26 0 

24 3 

20 9 

16 3 

11. 9 

18 3 

VAPOUR PRESS 

8 7 

9 2 

11 0 

13 4 

18 2 

22 0 

23 6 

27 l 

23 1 

18 1 

12 6 

10 0 

16 7 

WIND SPEED 2M 

3 6 

3. 3 

2 9 

2 7 

2 2 

2 4 

2 6 

2 2 

2 0 

2. 0 

2 9 

3. 6 

2 7 

SUNSHINE X 

31 

36 

53 

63 

73 

77 

73 

79 

78 

70 

67 

37 

66 

TOT RADIATION 

198 

269 

334 

432 

336 

600 

367 

332 

468 

346 

236 

193 

399 

EVAPOTBANBP 

36 

63 

86 

116 

139 

160 

171 

166 

126 

90 

66 

32 

1291 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAY5 185 INTERM DAY5 47 WET DAYS 133 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 6 OCT 

BEGIN HUMID ON 4 NOV 

HUMID PERIOD <133 DAYS) ENDS ON 17 MAR 
END OF SEASON ON 4 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 180 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY BYRIA 




• 

STATION 

MINA 

EL BEI DA 


• NUMBER 

40023 







• 

LATITUDE 

39 

33 • 

LONGITUDE : 

39. 49 

• ELEVATION ; 

8 H 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

160 

111 

05 

29 

30 

9 

1 

6 

31 

67 

99 

231 

899 

TEMP AVERAGE 

11 B 

12. 6 

14. 7 

17. 1 

20 3 

23 9 

26 2 

27 0 

23 0 

21 0 

17 8 

13. 9 

19 3 

TEMP MEAN MAX 

IS 4 

16 6 

18 9 

21 9 

24 9 

27 8 

29 7 

30 9 

29 3 

26 e 

22. 4 

17 9 

23. 4 

TEMP MEAN HIN 

B 4 

B 8 

10 2 

12 6 

19 4 

19 1 

21 7 

22 7 

20 4 

17. 0 

13 3 

10 9 

13 0 

TEMP HE AN DAY 

13 2 

14. 1 

19 9 

16 7 

21 6 

29 0 

27 1 

28 2 

26 9 

23 9 

19 4 

19 1 

20 7 

TEMP HN NIOWT 

11 0 

11 7 

13. 2 

19 7 

IB 4 

21 9 

24 1 

29 0 

22 9 

19 9 

19 6 

12 2 

17 6 

VAPOUR PRESS 

9 2 

9 7 

11. 9 

13. B 

17 6 

21 3 

24 S 

26 0 

21. 6 

17 2 

12 6 

10 6 

16 3 

WIND SPEED 2H 

3 6 

2. e 

3 0 

2 3 

1 7 

1 8 

1 9 

1. 6 

1 3 

1 9 

l 9 

3 2 

2 2 

SUNSHINE X 

47 

47 

91 

90 

60 

69 

69 

67 

6 a 

63 

60 

47 

38 

TOT RADIATION 

109 

242 

326 

391 

487 

997 

924 

492 

423 

322 

238 

173 

364 

EVAP0TRAN8P 

SO 

92 

BO 

93 

119 

149 

193 

143 

109 

78 

92 

47 

1121 


TYPE OF HUfllO SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS : 181 INTERN DAYS : 36 WET DAYS 14B 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 SEP 

BEGIN HUHID ON 21 OCT, 

HUMID PERIOD <148 DAY8) ENDS ON 10 MAR 
END OF SEASON ON 2 APR 
TOTAL LENQTH OF SEASON IS 1B4 DAYS 


COUNTRY SYRIA 




• 

STATION 

HAWRET 

AMOUREEN 

• NUMBER : 

40024 







• 

LATITUDE 

33 

19 • 

LONGITUDE 

36 22 

• ELEVATION : 

179 M 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

119 

B6 

68 

37 

16 

1 

0 

0 

6 

19 

37 

117 

502 

TEMP AVERAGE 

8 t 

9 3 

12 9 

16 4 

20 9 

29 3 

27 3 

27 2 

24 1 

19 7 

14 1 

9 1 

17 8 

TEMP MEAN MAX 

12 1 

14 3 

18 3 

23 3 

29 3 

33 7 

33 2 

39 6 

32 9 

28 3 

21 3 

13. 3 

24 0 

TEMP HEAN HIN 

4 0 

4 9 

6 6 

9 3 

12 3 

16 9 

19 3 

18 9 

19 4 

11 1 

6 8 

4 8 

10 8 

TEMP HEAN DAY 

9 3 

11 3 

14. 6 

19 0 

24 0 

28 3 

30 1 

30 1 

27 2 

22 6 

16 9 

10 4 

20 3 

TEMP HN NIGHT 

7 0 

8 2 

10 8 

14 3 

18 1 

22 3 

24 I 

23 7 

20 3 

15 6 

10 9 

6 9 

15 1 

VAPOUR PRESS 

■ 9 

9 0 

9 9 

11. 4 

12 6 

13 9 

14 1 

16 3 

15 3 

13 3 

10 9 

9 5 

12, 1 

WIND SPEED ZH 

1 . 8 

2 0 

2 4 

2 9 

2 3 

3 1 

3. 4 

2 8 

2 2 

1. 3 

1 3 

1. 4 

2. 2 

SUNSHINE X 

47 

31 

39 

62 

73 

03 

06 

09 

82 

71 

70 

47 

68 

TOT RADIATION 

190 

233 

338 

448 

336 

633 

637 

902 

483 

390 

263 

174 

411 

EVAPOTRANSP 

20 

39 

72 

117 

182 

242 

266 

229 

156 

91 

39 

16 

1463 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

CRY DAYS 219 INTERN DAYS 20 WET DAYS 118 

• MASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 7 NOV 

BEOIN HUHID ON 16 NOV 

HUHID PERIOD <118 DAYS) ENDS ON 14 HAR 
END OF SEASON ON 2 APR. 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 146 DAYS 


Copyrighted material 



COUNT* V SYRIA 


• STATION BLENFEH 


• NUMBER 40025 






• 

LATITUDE 

35 

36 • 

LONGITUDE 

36 11 • 

ELEVATION 

1100 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

220 

207 

231 

128 

56 

27 

8 

7 

34 

67 

105 

273 

1363 

TEMP AVERAQE 

4 I 

4 4 

7 3 

11 2 

15 1 

18 3 

20 0 

21 I 

18 4 

15 B 

11 5 

6 1 

12 8 

TEMP MEAN MAX 

6 5 

7. 3 

10 6 

15 0 

14 3 

22 5 

24 0 

25 2 

23 2 

14 6 

14 7 

4 4 

16 4 

TEMP MEAN MIN 

1 6 

1 5 

4 0 

7 4 

10 4 

14 2 

16 0 

16 4 

14 7 

12 0 

8 2 

2 8 

9 2 

TEMP MEAN DAY 

5 0 

9 5 

8 5 

12 6 

16. 6 

14 e 

21. 4 

22 5 

20 4 

17. 1 

12 5 

7 2 

14 1 

TEMP MN NIGHT 

3 4 

3 6 

6 4 

10 1 

13. 7 

16 4 

18 4 

14 3 

17. 1 

14. 0 

9 9 

4 4 

11 4 

VAPOUR PRESS 

6 7 

6 6 

7. 7 

4 0 

ii. o 

13. 2 

15 7 

16 3 

14 2 

10 4 

0 7 

7. 2 

10 6 

WIND SPEED 2M 

3 6 

3 5 

2 4 

2 7 

2 2 

2 4 

2 6 

2 2 

2 0 

2 0 

2 4 

3 6 

2 7 

SUNSHINE X 

42 

34 

46 

51 

63 

74 

78 

77 

71 

67 

54 

42 

59 

TOT RADIATION 

177 

217 

306 

345 

503 

584 

594 

542 

438 

336 

222 

162 

373 

EVAPOTRANSP 22 31 54 B3 114 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 134 INTERM DAYS 38 WET DAYS 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 25 SEP 

BEGIN HUMID ON 16 OCT 

HUMID PERIOD <143 DAYS) ENDS ON 27 APR 
END OF SEASON ON 14 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 231 DAYS 

138 

143 

148 

136 

47 

64 

45 

26 

963 


COUNTRY 5YRIA 




• 

STATION 

HAMA 



• NUMBER 

40030 







• 

LATITUDE 

35 

08 • 

LONGITUDE 

36 43 

* ELEVATION 

309 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

UUM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

78 

45 

40 

25 

15 

2 

0 

0 

3 

14 

34 

69 

325 

TEMP AVERAGE 

7 3 

8 7 

11 8 

16 3 

21 6 

26 3 

28 3 

28 5 

25 2 

20 3 

13 7 

8 8 

18 1 

TEMP MEAN MAX 

12 0 

14 3 

10 0 

23 6 

24 5 

34 5 

36 5 

37 1 

33 6 

28 3 

20 6 

13. 6 

25 1 

TEMP MEAN MIN 

3 5 

4 1 

6 3 

9 8 

13 4 

18 3 

20 4 

20 6 

17 7 

13 2 

7 9 

5 0 

11 7 

TEMP MEAN DAY 

4 3 

11 1 

14 3 

19 2 

24 5 

29 3 

31 3 

31 7 

28 4 

23 3 

16 4 

10 7 

20 8 

TEMP MN NIGHT 

6 6 

7 4 

10 5 

14 6 

14 1 

23 5 

25 3 

25 3 

22 1 

17 1 

11 2 

7. 2 

15 9 

VAPOUR PRESS 

0 3 

6 4 

9 2 

10 5 

12 1 

13 0 

15 0 

16 3 

14 7 

12 1 

9 8 

9 0 

11 5 

WIND SPEED 2M 

1 9 

2 0 

2. 4 

2 6 

2 4 

3 1 

3 3 

2 7 

2 0 

1 4 

1 1 

1 5 

2 2 

SUNSHINE X 

42 

50 

60 

67 

76 

86 

90 

40 

85 

74 

66 

45 

69 

TOT RADIATION 

191 

264 

370 

474 

566 

633 

639 

589 

407 

359 

257 

180 

417 

EVAPOTRANSP 

23 

37 

73 

122 

182 

249 

273 

234 

153 

92 

37 

20 

1495 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 230 

INTERM DAYS 

34 

MET DAYS 

96 









• SEASON NR : I 

SEASON BEGINS ON 4 NOV 

BEGIN HUMID ON 16 NOV 

HUMID PERIOD < 46 DAYS) ENDS ON 20 FEB 
END OF SEASON ON IB MAR 
TOTAL LENOTM OF SEASON 18 135 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : SYRIA • STATION EL JE£D • NUMBER 40031 


• LATITUDE 33 33 • LONG ITU DC 36 19 • ELEVATION 163 « 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

149 

99 

124 

66 

36 

19 

0 

1 

19 

40 

61 

178 

B12 

TEMP AVERAGE 

7 1 

8 5 

12. 3 

15 9 

20 5 

24 6 

27 1 

26 5 

23 7 

19 1 

13 1 

8 1 

17 2 

TEMP MEAN MAX 

11. 1 

13. 1 

17. 8 

23 1 

28 3 

32 7 

34 4 

34 3 

32 8 

27 2 

20 0 

12 7 

24 0 

TEMP MEAN MIN 

3 0 

4 0 

6 7 

8 8 

12 3 

16 3 

19 7 

18. 6 

14 6 

11 0 

6 3 

3 6 

10 4 

TEMP MEAN DAY 

B 3 

10 2 

14 3 

18 6 

23 4 

27 3 

29 6 

29 3 

26 8 

21 8 

13 4 

9 6 

19 6 

TEMP MN NIQHT 

6 0 

7 4 

10 7 

13 e 

17 8 

21 7 

24 1 

23 1 

19 7 

13 2 

9. 8 

3. 9 

14 6 

VAPOUR PRESS 

8 3 

8 7 

10 7 

11 9 

14 0 

13 2 

13 8 

17 3 

16 4 

14 6 

11 6 

9 0 

12 B 

WIND SPEED 2M 

1 8 

2 0 

2 4 

2 3 

2 3 

3 1 

3 4 

2 . e 

2 2 

1 3 

1 3 

1. 4 

2 2 

SUNSHIfC X 

28 

42 

48 

37 

71 

80 

84 

84 

81 

36 

33 

33 

60 

TOT RADIATION 

144 

227 

314 

424 

345 

617 

626 

576 

480 

299 

223 

142 

383 

EVAPOTRANSP 

20 

31 

63 

10G 

165 

225 

247 

212 

149 

79 

31 

16 

1346 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 17? INTERN DAYS 40 NET DAYS 148 

• SEASON NR 1 

SEASON BFOINS ON 15 OCT 

BEGIN HUMID ON 3 NOV 

MUNID PERIOD <140 DAYS) ENDS ON 2 APR 
END OF SEASON ON 21 APR 
TOTAL LENOTM OF SEASON IB 188 DAYS 


COUNTRY SYRIA 




• 

STATION 

JJSR 

EU SHOGCOUR 

* NUMBER 

40032 







• 

LATITUDE 

33 

49 • 

LONGITUDE 

36. 19 

« ELEVATION : 

200 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

M. 

AUG 

9CP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

148 

123 

87 

47 

18 

B 

0 

1 

11 

33 

33 

147 

682 

TEMP AVERAGE 

8 3 

9 6 

13 2 

16 7 

21 3 

25 6 

28 1 

28 3 

23 3 

20 2 

14 1 

9 3 

10 3 

TEMP MEAN MAX 

12 3 

14 4 

10 6 

23 2 

28 3 

31 7 

33 1 

34 0 

32 0 

27. 9 

20 8 

13. 3 

24 1 

TEMP MEAN MIN 

4 6 

4 7 

7 8 

10 2 

14 3 

19 4 

23 2 

22 7 

18 3 

12 3 

7 3 

3 1 

12 3 

TEMP MEAN DAY 

9 9 

11 3 

13 2 

19 1 

23 B 

27 8 

29 9 

30 3 

27 6 

22 8 

16 3 

10. 7 

20 4 

TEMP MN NIOHT 

7 4 

e 3 

11 7 

14 7 

19 0 

23 4 

26 2 

23 9 

22 2 

16 3 

10 9 

7. 2 

16 1 

VAPOUR PRE5S 

8 9 

9 2 

10 3 

12 3 

13 9 

15 B 

18 2 

IB 3 

16 B 

13 4 

12 4 

9 7 

13. 3 

WIND SPEED 2M 

3 6 

3 3 

2 9 

2 7 

2 2 

2 4 

2 6 

2 2 

2 0 

2. 0 

2. 9 

3 6 

2 7 

SUNSHINE X 

33 

43 

33 

62 

72 

82 

03 

87 

80 

71 

36 

30 

63 

TOT RADIATION 

135 

229 

333 

447 

330 

628 

632 

391 

473 

348 

226 

133 

396 

EVAPOTRANSP 

30 

41 

76 

109 

139 

191 

207 

186 

141 

92 

44 

26 

1302 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 194 INTERN DAYS 43 WET DAYS 128 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 22 OCT 

BEGIN HUMID ON 12 NOV 

HUMID PERIOD (12B DAYS) ENDS ON 20 MAR 
END OF SEASON ON 1 1 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON 15 171 DAYS 


Copyrighted material 



• NUMBER : 40038 


COUNTRY SYRIA 


STATION BAILANEH 


• LATITUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

33 

22 

40 

26 

23 

TEMP AVERAGE 

6 0 

e l 

12 1 

16 9 

22 3 

TEMP MEAN MAX 

11. 2 

14. 0 

16 6 

24 4 

30. 4 

TEMP MEAN MIN 

0 B 

2. 1 

3 3 

9 3 

14 3 

TEMP MEAN DAY 

7. 9 

10. 2 

14 6 

19 7 

23. 3 

TEMP MN NIGHT 

4. 6 

6 3 

10. 3 

14. 7 

19. 7 

VAPOUR PRESS 

7 4 

7 9 

9 2 

10 a 

h a 

WIND SPEED 2M 

I. B 

2 0 

2 4 

2 6 

2. 3 

SUNSHINE X 

43 

99 

93 

63 

72 

TOT RADIATION 

193 

273 

331 

437 

34B 

EVAPOTRANSP 

21 

36 

SO 

12B 

196 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

9EAS0N 

WITH 1 

DRY PERIOD 

DRY DAYS 243 

• SEASON NR 

INTERM DAYS 

1 

: 38 

WET 

DAYS 


SEASON DEO INS ON IB NOV 

BEGIN ON 29 NOV. 

HUMID PERIOD < 62 DAYS) ENDS ON 30 JAN 
END OF SEASON ON 18 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 120 DAYS 


39 99 ♦ LONGITUDE 38 43 • ELEVATION : 266 h 


JUN 

JUL 

AUG 

9EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

0 

0 

0 

1 

13 

16 

33 

209 

26 7 

29 3 

29 1 

23 7 

19 B 

12 6 

7 2 

IB 0 

33. 2 

38. 0 

37 7 

34 6 

20 0 

20 0 

12 7 

25 4 

18 2 

20. 6 

20 4 

16 8 

11 0 

3. 2 

1 7 

10 3 

29 e 

32 4 

32. 0 

20 7 

22 3 

13 0 

9 0 

20 6 

23. 7 

23 8 

23 3 

21. 7 

19. 4 

9 0 

4 4 

15. 1 

11. 6 

13 1 

16. 1 

13 3 

12. 2 

9 3 

8 3 

11. 1 

3 4 

3 9 

3 2 

2. 2 

1 3 

1 2 

1. 6 

2 4 

81 

S2 

82 

79 

71 

63 

32 

67 

612 

604 

333 

464 

347 

247 

189 

403 

267 

303 

233 

168 

94 

37 

13 

1600 


62 


COUNTRY SYRIA 




• 

STATION 

RA0OA 



• NUMBER 

40039 







• 

LATITUDE 

39 

36 • 

LONGITUDE ; 

39 01 

♦ ELEVATION 

243 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

43 

26 

31 

24 

13 

1 

0 

0 

2 

14 

18 

33 

207 

TEMP AVCRAOE 

6. 9 

8 6 

12 4 

17 3 

23 0 

28 2 

30 1 

29 6 

23 3 

20 0 

13 2 

8 3 

18 6 

TEMP MEAN MAX 

12 0 

14 6 

18 9 

24 S 

30 9 

36 4 

38 9 

38 6 

34 4 

28 6 

20. 6 

14 0 

26 1 

TE)*» MEAN MIN 

2 4 

3 4 

6 2 

10 6 

13 1 

19 3 

21 3 

21 0 

17 0 

12 0 

6 3 

4. 0 

11 6 

TEMP MEAN DAY 

9 0 

11 1 

14 9 

20 3 

23 9 

30 9 

33 3 

32 8 

28 7 

23 1 

13 9 

10. 6 

21 4 

TEMP MN NIGHT 

3 9 

7 3 

10 8 

19 6 

20 4 

24 8 

26 7 

26 0 

21 8 

16 3 

10 1 

6 3 

16 0 

VAPOUR PRESS 

7 9 

8 0 

8 9 

10 8 

12 3 

13 3 

13 7 

16 5 

14 3 

11 6 

9 7 

8 7 

11 3 

WIND SPEED 2M 

1 9 

1 9 

2 3 

2 3 

2 3 

3 2 

3 6 

3 0 

2 2 

l 3 

1. 1 

1. 6 

2 3 

SUNSHINE X 

46 

33 

61 

66 

68 

82 

86 

86 

B3 

74 

69 

48 

69 

TOT RADIATION 

193 

266 

370 

469 

931 

616 

621 

372 

403 

336 

260 

182 

410 

EVAPOTRANSP 

22 

37 

00 

131 

192 

267 

299 

232 

166 

97 

37 

19 

1399 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRV PERIOD 









DRY DAYS 236 

INTERN DAYS 

42 

WET DAYS 

67 









• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 13 NOV 

BEGIN HUMID ON 29 NOV 

HUMID PERIOD < 67 DAYS) ENDS ON 4 FEB 
END OF SEASON ON 4 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 109 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY SYRIA 




• 

STATION 

JOOREEN 


• NUMBER : 

40043 







• 

LATITUDE 

33 

36 * 

LONGITUDE 

36 13 

• ELEVATION 

300 M 


JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

222 

166 

141 

B6 

33 

22 

0 

6 

30 

32 

76 

208 

1044 

TEMP AVERAGE 

7 B 

9 1 

12 2 

13 3 

20 7 

23 7 

28 6 

28 2 

24. 6 

18 9 

13 6 

8 9 

17 0 

TEMP MEAN MAX 

11 6 

13. 6 

17 6 

22 6 

28 3 

as v 

34 7 

34 7 

33 0 

26. 3 

20 1 

12. 8 

24 0 

TEMP MEAN MIN 

4 0 

4 6 

6 8 

8 3 

12 9 

18 4 

22 3 

21 3 

16 2 

11. 4 

7 1 

3. 0 

11 6 

TEMP MEAN DAY 

9 2 

10 0 

14 2 

18 1 

23 3 

28 3 

30 y 

30 4 

27 3 

21 3 

13 0 

10. 2 

20 0 

TEMP MN NIGHT 

6 B 

7 9 

10 7 

13 4 

16 1 

23 1 

26 2 

25 3 

20. 9 

13 3 

10 4 

6 9 

13 4 

VAPOUR PRESS 

0 6 

9 0 

10 2 

11 6 

13. 7 

13. 2 

13 7 

IS 7 

13 3 

14 0 

11 B 

9 0 

12 2 

WIND SPEED 2M 

3 6 

3 5 

2 9 

2 7 

2 2 

2 4 

2 6 

2 2 

2 0 

2. 0 

2 9 

3 6 

2 7 

SUNSHINE X 

27 

40 

46 

38 

67 

77 

02 

01 

7B 

62 

53 

34 

39 

TOT RADIATION 

141 

220 

306 

428 

324 

600 

616 

362 

46B 

319 

220 

144 

379 

EVAPOTRANSF 

29 

39 

66 

109 

139 

203 

218 

194 

150 

07 

42 

21 

1319 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 163 

INTERM DAYS 

46 

WET DAYS 

134 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

10 OCT 












BEGIN 

HUMID 

ON 3 NOV 











HUMID 

PERIOD 

(134 DAYS) ENDS ON 

B APR 









END OF SEASON ON 

28 APR 












TOTAL LENQTH OF 

SEASON 

IS 200 

DAYS 












COUNTRY SYRIA 




• 

STATION 

EIN EL 

KROUM 


* NUMBER 

40044 







• 

LATITUDE 

33 

IB « 

LONGITUDE 

36 13 

• ELEVATION : 

330 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

204 

233 

233 

143 

46 

11 

1 

0 

20 

67 

122 

316 

1308 

TEMP AVERAGE 

7 7 

9 0 

12 7 

16 6 

20 5 

25 3 

26 0 

27 9 

23 4 

20 4 

14 3 

0 9 

18 1 

TEMP MEAN MAX 

11 1 

13 0 

17 4 

22 7 

26 2 

31 3 

32 7 

33 1 

aa o 

26 7 

19 7 

12 7 

23 2 

TEPP MEAN MIN 

4 3 

5 0 

0 0 

10 8 

14. 9 

19 2 

23 3 

22. 6 

16 e 

14 1 

6 9 

5 0 

12 9 

TEMP MEAN DAY 

9 0 

10 3 

14 4 

16 9 

22 6 

27 4 

29 7 

29 7 

27 7 

22 5 

16 1 

10 1 

19 9 

TEMP MN NIOHT 

6 6 

0 0 

II 4 

15 0 

10 7 

23 1 

26 1 

25 6 

22 3 

17 4 

It 7 

6 9 

16 1 

VAPOUR PRESS 

0 4 

8 4 

9 3 

11 0 

12 3 

13 4 

13 1 

16 3 

i3 a 

14 9 

11 9 

9 1 

sa. l 

WIND SPEED 2M 

1 8 

2 0 

2 4 

2 3 

2 3 

3 1 

3 4 

2 8 

2 2 

1 3 

1. 3 

1 4 

2 2 

SUNSHINE X 

23 

39 

43 

33 

67 

77 

B 1 

79 

73 

61 

30 

29 

37 

TOT RADIATION 

137 

216 

293 

413 

324 

600 

610 

332 

447 

317 

213 

134 

372 

EVAPDTRANSP 

23 

33 

71 

106 

130 

203 

222 

191 

143 

77 

33 

19 

1277 


TYPE OF HUH ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 131 INTERM DAYS 26 WET DAYS 168 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 3 OCT 

BECIN HUMID ON IB OCT 

HUMID PERIOD (188 DAYS) ENDS ON 24 APR 
END OF SEASON ON 7 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 214 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY SYRIA 




• 

STATION 

DEIR 

EZZOR 


• NUMBER 

40043 







• 

LATITUDE 

33 

19 • 

LONGITUDE : 

40 09 

• ELEVATION : 

212 N 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

NAY 

JUN 

JIA. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

35 

16 

14 

22 

9 

0 

0 

0 

0 

8 

9 

23 

143 

TEMP AVERAGE 

7 3 

9 3 

13 3 

18 6 

24 3 

29 B 

32 3 

32 1 

27 3 

21 1 

13 8 

B 7 

19 9 

TEMP MEAN HAX 

12 8 

13 6 

19 8 

23 6 

31 5 

37 3 

40 2 

40 0 

33 4 

29 4 

21 3 

14, 7 

27 0 

TEMP MEAN HIN 

2 6 

3. 9 

7 1 

11 9 

17 0 

22 0 

23 1 

24 7 

20 2 

14 0 

7. 8 

3 9 

13 3 

TEMP MEAN DAY 

9 6 

11 9 

13 8 

21 3 

26 9 

32 4 

33 3 

33 0 

30 4 

24 3 

16 8 

11 1 

22 6 

TEMP MN NIQHT 

6 4 

B 2 

11 7 

16 7 

21 8 

26 9 

29 6 

29 1 

24 4 

18 0 

11 3 

6 6 

17 6 

VAPOUR PRESS 

7 7 

7 6 

8 4 

10 0 

11 5 

10 9 

12 2 

12 4 

117 

10 7 

9 3 

8 3 

10 1 

WIND SPEED 2M 

1 9 

2 0 

2 5 

2 7 

2 7 

3 4 

3 0 

3 0 

2 4 

1. 6 

1 4 

I 7 

2 4 

SUNSHINE X 

50 

57 

61 

63 

72 

04 

07 

sa 

86 

74 

71 

33 

71 

TOT RADIATION 

206 

200 

372 

466 

340 

623 

626 

300 

490 

358 

267 

194 

418 

EVAP0TRAN8P 

25 

43 

91 

142 

203 

204 

323 

270 

183 

105 

43 

22 

1740 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DP Y DAYS 2*4 INTERN DAYS 22 WET DAYS : 4* 

« SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2B NOV 

BEGIN HUMID ON 10 DEC 

NUN ID PERIOD < 49 DAYS) ENDS ON 20 JAN 
END OF SEASON ON 7 FEB 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 71 DAYS 


COUNTRY SYRIA 


STATION TAR TOUS 


NUHBER 40050 


• LATITUDE 34.53 • LONGITUDE 35.53 ♦ ELEVATION 5 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

183 

133 

122 

66 

19 

1 

0 

1 

13 

36 

102 

183 

883 

TEMP AVERAGE 

12 3 

12 6 

14 3 

17 4 

20 3 

23 3 

23 2 

26 3 

24 8 

23. 4 

10 3 

14 1 

19 4 

TEMP fCAN MAX 

13. 9 

16 4 

18 7 

22 0 

23 3 

27 8 

29 4 

30 1 

29 2 

26 8 

23 1 

18 0 

23. 6 

TEMP MEAN MIN 

8 7 

8 8 

10. 4 

12. 8 

13 8 

19 2 

21 8 

22 4 

20 4 

20 0 

13 9 

10 3 

13 4 

TEMP MEAN DAY 

13. 6 

14 0 

16 1 

19 1 

22 3 

23 0 

26 9 

27 6 

26 3 

24 3 

20 0 

13 4 

20 9 

TEMP MN NIQHT 

11 3 

11 6 

13 4 

16 0 

19 0 

22 0 

24 1 

24 6 

22 9 

21 B 

16 3 

12 2 

17 9 

VAPOUR PRESS 

9 7 

9 8 

11 4 

13 3 

16 6 

20 6 

24 0 

23 3 

21 9 

19 0 

12 8 

10 9 

16 3 

WIND SPEED 2N 

4 1 

3. 7 

2 3 

2 7 

2 8 

2 3 

2 3 

2 6 

2 0 

2 0 

2. 3 

2 9 

2 7 

SUNSHINE X 

31 

31 

31 

33 

63 

70 

63 

67 

71 

67 

63 

33 

61 

TOT RADIATION 

204 

239 

330 

407 

303 

361 

324 

494 

442 

341 

231 

196 

376 

EVAPOTRANBP 

33 

60 

76 

102 

136 

131 

132 

149 

118 

92 

63 

44 

1198 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 171 INTERN DAYS 41 WET DAYS ! 153 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 10 OCT 

8EGIN HUNI D ON 31 OCT 

HUN ID PERIOD <153 DAYS) ENDS ON 2 APR 
END OF SEASON ON 22 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 194 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : SYRIA 




• 

STATION : 

HOMS 



* NUMBER 

40099 







• 

LATITUDE 

34 

49 t 

LONGITUDE ; 

36 43 

♦ ELEVATION : 

483 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

J UN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

105 

88 

64 

45 

17 

1 

0 

0 

4 

19 

46 

99 

480 

TEMP AVERAGE 

6 8 

8 7 

11 3 

19 9 

19 8 

23 9 

29 9 

26 2 

24 1 

19. 3 

13. 3 

8 1 

16 9 

TEMP MEAN MAX 

11 3 

13 1 

17 1 

21 7 

26 9 

30 7 

32 0 

32 8 

31 3 

26 8 

19 6 

12 6 

23 0 

TEMP MEAN MIN 

2 3 

4 4 

5 6 

9 2 

12 7 

17 1 

19 I 

19 6 

16 9 

11 9 

7. 1 

3 7 

10 8 

TEMP MEAN DAY 

8 3 

10 4 

13 9 

17 7 

22 4 

26 4 

27 8 

28 9 

26 6 

21 B 

19 4 

9 6 

19.0 

TEMP MN NIGHT 

3 6 

7 6 

9 7 

13 6 

17 4 

21 9 

23 0 

23 4 

20 9 

19 8 

10 3 

9 9 

14. 6 

VAPOUR PRESS 

8 2 

8 4 

9 6 

11 8 

13 6 

19 7 

19 7 

20 7 

18 3 

13 7 

10 9 

8 7 

13 2 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 5 

2 7 

3 1 

2 9 

3 9 

4. 3 

4. 4 

3 5 

2. 2 

1 7 

2 0 

3 0 

SUNSHINE X 

47 

50 

51 

99 

67 

76 

80 

77 

76 

69 

63 

47 

63 

TOT RADIATION 

194 

256 

330 

439 

924 

394 

604 

544 

463 

339 

292 

179 

393 

EVAPOTRANSP 

21 

38 

67 

107 

161 

208 

212 

208 

199 

93 

39 

19 

1332 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DAY PERIOD 

DRY DAYS 205 INTERM DAYS 38 WET DAY8 122 

• SEASON W 1 

SEASON BEGINS ON 1 NOV 

BEGIN HUMID ON 12 NOV 

HUMID PERIOD (122 DAYS) ENDS ON 1« MAR 
END OF SEASON ON 10 APR 
TOTAL LENGTH OP SEASON IB 160 DAYB 


COUNTRY SYRIA • STATION PALMYRA • NUMBER 40061 

* LATITUDE 34 33 • LONGITUDE 38 IB ♦ ELEVATION 404 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

24 

14 

13 

16 

11 

1 

0 

0 

0 

9 

14 

25 

127 

TEMP AVERAGE 

7 2 

9 I 

13 0 

17 B 

22 9 

27 6 

29 9 

29. 6 

29. 9 

20 7 

13 7 

8 8 

IB 8 

TEMP MEAN MAX 

12 4 

IS. 1 

19 5 

29 1 

30 3 

39 7 

38 0 

38 2 

34 1 

28 3 

20. 5 

14 4 

26 0 

TEMP MEAN MIN 

2 9 

3 9 

6 4 

11 1 

19 6 

19 3 

21 1 

21 3 

16 4 

13 8 

8 1 

4 0 

12 1 

TEMP MEAN DAY 

9 3 

11 4 

19 4 

20 7 

29 6 

30 9 

32 9 

32 7 

28 9 

23 5 

16 4 

10 9 

21 9 

TEMP MN NIGHT 

6 1 

7 8 

11 1 

16 0 

20 9 

24 6 

26 2 

26 1 

23 B 

17 6 

11. 3 

6 6 

16 4 

VAPOUR PRESS 

7 9 

7 4 

7 9 

9 3 

II 1 

13 1 

14 8 

15 7 

13 7 

11. 2 

9 1 

e 2 

lO. 7 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2. 4 

3 0 

3 4 

3 6 

4. 2 

4 8 

4 4 

3 4 

2 6 

2 0 

1. 8 

3. 1 

SUNSHINE X 

54 

63 

66 

69 

74 

86 

88 

88 

06 

77 

73 

59 

74 

TOT RADIATION 

220 

301 

393 

484 

997 

633 

630 

582 

494 

372 

278 

211 

430 

EVAPOTRANSP 

28 

46 

109 

194 

221 

304 

342 

308 

202 

122 

49 

24 

1909 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 29? INTERN DAYS 38 WET DAYB 30 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 NOV 

BEOIN HUMID ON 11 DEC 

HUMID PERIOD ( 30 DAYB) ENDS ON 10 JAN. 

END OF SEASON ON 2 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS *8 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY SYRIA 


• STATION SAFITA 


• NUMBER 40066 






* LATITUDE 

34. 

49 • 

LONGITUDE 

36 08 « 

ELEVATION 

333 N 


JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

231 

173 

MB 

07 

23 

I 

1 

3 

37 

69 

112 

223 

1112 

TENP AVERAGE 

9 7 

10 7 

13 0 

16 4 

20 0 

23 3 

24 6 

23 3 

24 0 

21 4 

17 3 

12 2 

18 2 

TENP MEAN MAX 

13 3 

14 2 

16 e 

20 7 

24 6 

28 1 

29 1 

30 1 

20 9 

26 2 

21 2 

13 4 

22 4 

TENP MEAN MIN 

6 1 

7 3 

9 6 

12 8 

13 9 

19 0 

20 9 

21 6 

20 1 

17 3 

M 2 

9 3 

14 6 

TENP MEAN DAY 

IS. 0 

12 t 

14 3 

10 2 

21 0 

23 2 

26 4 

27 3 

26 0 

23 3 

18 9 

13 4 

19 9 

TENP MN NIGHT 

0 7 

10 0 

12 2 

13 6 

IB B 

21 9 

23 4 

24 0 

22. 6 

19 8 

16 0 

11 0 

17 0 

VAPOUR PRESS 

0 3 

B 9 

10 2 

12 3 

13 4 

10 9 

22 6 

23 3 

20 0 

13 3 

11 1 

9 7 

M 7 

MIND SPEED 2N 

3 4 

3 2 

3 1 

4 1 

3 0 

3 1 

3. 1 

2 8 

2 2 

2 6 

3 8 

3 1 

3 a 

SUNSHINE X 

47 

49 

31 

32 

62 

69 

67 

67 

70 

67 

63 

31 

60 

TOT RADIATION 

194 

233 

330 

402 

49B 

336 

333 

494 

438 

341 

232 

107 

373 

EVAPOTRANSP 

34 

A3 

94 

113 

138 

160 

139 

147 

1 IB 

96 

78 

37 

1277 

TYPE OP HUMID SEASON 

SEASON 

MITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 137 

INTERN DAYS 

33 

MET 

DAYS 

133 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

2 OCT 












BEGIN 

HUMID ON 3 NOV 











HUMID 

PERIOD 

<133 DAYS) ENDS ON 

3 APR 









END OF SEASON ON 

SB APR 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 200 

DAYS 












COUNTRY SYRIA 




• 

STATION 

GATT INCH 


• NUMBER : 

40067 







• 

LATITUDE 

34 

40 • 

LONGITUDE ! 

36 38 

• ELEVATION 

300 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

102 

60 

46 

24 

13 

0 

0 

0 

2 

16 

26 

94 

303 

TEMP AVERAGE 

6 9 

0 1 

10 9 

14 8 

10 9 

22 3 

23 6 

24 2 

22 3 

19 1 

13 4 

8 3 

16 1 

TEMP MEAN MAX 

10 7 

12 4 

13 7 

20 2 

24 6 

27 4 

28 1 

29 3 

28 4 

25 4 

19 4 

12 8 

21 2 

TENP MEAN MIN 

3 1 

3 3 

3 9 

9 4 

13 0 

17 3 

19 9 

20 2 

17 1 

12 8 

7 7 

4 3 

11 2 

TEMP MEAN DAY 

0 3 

9 6 

12 6 

16 8 

20 9 

24 2 

23 4 

26 3 

24 7 

21 2 

13 3 

9 9 

18 0 

TENP NN NIGHT 

3 9 

6 8 

9 4 

13 2 

16 9 

20 3 

22 4 

22 8 

20 3 

16 1 

10 7 

6 4 

14 3 

VAPOUR PRESS 

8 2 

8 4 

9 7 

12 1 

14 8 

18 0 

20 9 

22 0 

19 0 

14 3 

10 0 

8 B 

13 8 

WIND SPEED 2N 

2 6 

2 7 

3 4 

4 3 

4 3 

3 9 

0 1 

7 2 

4 1 

i 9 

1 1 

1 9 

4 0 

SUNSHINE X 

41 

31 

38 

62 

66 

76 

77 

76 

82 

72 

68 

42 

64 

TOT RADIATION 

180 

260 

338 

430 

319 

394 

388 

339 

4B9 

339 

266 

168 

397 

EVAPOTRANSP 

23 

36 

70 

107 

147 

189 

212 

190 

133 

81 

34 

20 

1244 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

I MITH 

DRY PERIOD 










DRY DAYS 331 INTERN DAYS 31 MET DAYS 103 
• SEASON W? 1 

SEASON BEGINS ON 10 NOV 

BEGIN HUN ID ON 19 NOV 

HUN ID PERIOD <103 DAYS) ENDS ON 2 MAR 
END OF SEASON ON 24 NAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 134 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : SYRIA 




• 

STATION 

ABU KAMAL 


« NUMBER : 

40072 







• 

LATITUDE 

34 

23 • 

LONOITUDE : 

40 33 

• ELEVATION : 

180 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

26 

13 

12 

18 

9 

0 

0 

0 

0 

6 

6 

18 

108 

TEMP AVERAGE 

7 9 

10 0 

14 0 

19 3 

24 8 

30 0 

32 4 

32 0 

27 4 

21. 3 

14 3 

9 3 

20 2 

TEMP MEAN MAX 

14 0 

i6 e 

21 I 

26 7 

32 7 

38 1 

40 3 

40 3 

36 3 

30. 1 

22 0 

13 9 

27 9 

TEMP MEAN MIN 

2 3 

3 3 

6 7 

11 4 

16. 1 

20 6 

23 1 

22. 9 

18 3 

13. 4 

7 4 

3. 6 

12 4 

TEMP MEAN DAY 

10 3 

12 6 

16 3 

21 9 

27 4 

32 3 

34 9 

34 B 

30. 4 

24. 3 

17 1 

11. 8 

22 9 

TEMP HN NIGHT 

6 6 

8 4 

ii. e 

16 7 

21 6 

26 2 

28 4 

27. 9 

23. 3 

17 8 

It. 2 

6. 7 

17 2 

VAPOUR PRESS 

8 7 

9 2 

10 2 

12 B 

13 0 

14 0 

16 1 

15 7 

13 3 

12. 6 

10. B 

9 1 

12 3 

MIND SPEED 2M 

3 3 

3 4 

4 2 

4 2 

4. 1 

4 9 

4 9 

4. 8 

3 4 

2 9 

2. 7 

3. 2 

3 8 

SUNSHINE X 

SB 

61 

63 

62 

70 

64 

87 

86 

83 

72 

68 

64 

72 

TOT RADIATION 

22B 

297 

383 

437 

340 

624 

623 

374 

491 

339 

268 

221 

422 

EVAPOTRANSP 

27 

46 

116 

172 

231 

331 

378 

333 

227 

143 

60 

28 

2134 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

1 WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 304 

INTERN DAYS 

37 

MET DAYS 

19 








« SEASON NR 

t 













SEASON BEGINS ON 

B DEC 












BEGIN 

HUMID ON 29 DEC 











HUMID 

PERIOD 

< 19 DAYS» ENDS ON 

17 JAN 









END OF SEASON ON 

2 FED 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 36 

DAYS 












COUNTRY SYRIA 




* 

STATION 

DAMASCUS 


♦ NUMBER 

40079 







• 

LATITUDE 

33, 29 • 

LONGITUDE 

36 14 

• ELEVATION 

729 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

34 

37 

23 

13 

7 

0 

0 

0 

0 

7 

26 

38 

229 

TEMP AVERAGE 

7 2 

8 7 

11 7 

16 2 

21 1 

23 3 

26 9 

27 2 

23 9 

20 0 

14 1 

9 4 

17 7 

TEMP MEAN MAX 

12 2 

14 I 

17 8 

22 9 

28 4 

33 7 

33 7 

36 1 

32 1 

27 0 

19 9 

14. 3 

24 3 

TEMP MEAN NIN 

2 6 

3 2 

3 2 

8 6 

12 6 

16 3 

17 1 

17. 3 

13 0 

ta. s 

7. 9 

4 4 

10 2 

TEMP MEAN DAY 

9 2 

10 7 

13 8 

18 4 

23 4 

28 1 

29 7 

30 0 

26 3 

22 1 

13 9 

11 o 

19 9 

TEMP MN NIGHT 

6 1 

7 2 

9 7 

13 6 

17 8 

21 9 

22 7 

22 9 

19 B 

16 2 

11 0 

6 9 

14 6 

VAPOUR PRESS 

7 2 

7 2 

7 4 

B 2 

9 3 

lO 4 

12 4 

13. 3 

12. 1 

10. 2 

9. O 

a 3 

9 6 

MIND SPEED 2M 

2 1 

2 3 

3 0 

3 I 

2 9 

3 4 

3 4 

2. 9 

2 1 

t. 8 

1 3 

1 0 

2. 3 

SUNSHINE X 

33 

39 

68 

71 

79 

8B 

90 

90 

87 

77 

73 

36 

74 

TOT RADIATION 

223 

298 

403 

493 

379 

640 

638 

392 

303 

380 

291 

213 

438 

EVAPOTRANSP 

31 

46 

93 

149 

201 

23B 

268 

233 

138 

103 

44 

28 

1616 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 238 

INTERM DAYS 

31 

MET DAYS 

76 









• SEA50N NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 NOV 

BEGIN HUN ID ON 24 NOV 

HUN ID PERIOD ( 76 DAV8> ENDS ON B FEB 
END OF SEASON ON 27 FEB 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 107 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : SYRIA • STATION : DAHASCUS-AIRPORT ♦ NUMBER 40000 






• 

LATITUDE 

33 

29 • 

LONGITUDE ; 

36. 31 • 

ELEVATION 

61 1 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

20 

12 

9 

3 

0 

0 

0 

0 

5 

21 

26 

126 

TEMP. AVERAGE 

6 6 

8 3 

11 S 

IS. 8 

20. 1 

24 3 

26 1 

26. 0 

22 7 

IB 1 

12. 3 

7 9 

16 6 

TEMP MEAN MAX 

13 6 

IS 1 

19 2 

24 3 

29 6 

34 0 

39. 7 

39. 7 

32 7 

27 7 

20 3 

14 3 

23 1 

TEMP MEAN NIN 

0 6 

1 6 

3 9 

7. 3 

10. 7 

14. S 

16. 6 

16. 3 

12 8 

8 6 

4 2 

1. 6 

8 2 

TEMP MEAN DAY 

8 8 

10 8 

14 4 

18 9 

23. 6 

27 8 

24 S 

29 4 

26 2 

21 4 

14 9 

10 1 

19 6 

TEMP HN NIGHT 

3 0 

6. S 

9. 3 

13 2 

17. 0 

20 8 

22 4 

21. 9 

18 4 

13 6 

8. 4 

4 8 

13 4 

VAPOUR PRESS 

7 4 

7 S 

7. 9 

9 S 

11 1 

13 1 

19 6 

16. 8 

14. 3 

10. 6 

8 9 

7. 8 

10 9 

WIND SPEED 2» 

3 2 

2 S 

2. 0 

3 2 

2 9 

3 2 

4 1 

3 4 

2. 4 

2 0 

2 0 

2 0 

2 7 

SUNSHINE X 

32 

61 

63 

64 

77 

83 

83 

87 

83 

82 

67 

96 

72 

TOT RADIATION 

223 

304 

389 

467 

571 

618 

616 

380 

496 

394 

273 

213 

429 

EVAPOTRANSP 

28 

44 

as 

149 

192 

230 

269 

228 

153 

104 

44 

25 

1951 


TYPE Of HUH ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS : 276 INTERN DAYS : 40 WET DAYS 41 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 5 NOV 

BEGIN HUMID ON II DEC 

HUniD PERIOD C 41 DAYS) ENDS ON 21 JAN 
END OF SEASON ON 12 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS B9 DAYS 


COUNTRY SYRIA • STATION SARGMAIA • NUMBER 40081 






• 

LATITUDE 

33 

48 • 

LONGITUDE 

36 10 • 

ELEVATION 

1400 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

137 

94 

91 

39 

22 

0 

0 

□ 

2 

35 

96 

124 

600 

TEMP AVERAGE 

3 0 

3 1 

6 2 

9 7 

13 9 

16 7 

18 9 

19 0 

17. 7 

13. 1 

7 5 

2 4 

10 9 

TEMP MEAN MAX 

8 5 

8 4 

12 1 

19 9 

21 7 

25 0 

2B 1 

28 3 

26 9 

21. 6 

14 0 

8 7 

18 3 

TEMP MEAN MIN 

-2 5 

-2 3 

0. 2 

3. 5 

6 0 

8 3 

9 7 

9 B 

B 4 

4 6 

1 0 

-3. 9 

3 6 

TEMP MEAN DAY 

5 0 

5 0 

8 3 

12 0 

16 7 

19 7 

22 2 

22 3 

20 B 

IS 9 

9 . 7 

4. 9 

13 9 

TEMP MN NIOHT 

1 5 

1 6 

4 4 

7 B 

11 2 

13 8 

19 3 

15 I 

13 6 

9. 1 

4 4 

-0 7 

B I 

VAPOUR PRESS 

5 3 

5. 2 

5. 6 

6 7 

7 1 

8 2 

8 9 

9 4 

B 7 

7. B 

4 7 

4. 9 

6 8 

WIND SPEED 2M 

0 8 

1. 1 

1 1 

1 2 

t. 1 

1 1 

1 0 

0 B 

0. B 

0 B 

0 6 

0. 7 

0 9 

SUNSHINE X 

37 

30 

59 

32 

63 

84 

86 

07 

BO 

71 

94 

51 

69 

TOT RADIATION 

175 

2B7 

330 

404 

304 

637 

636 

999 

463 

362 

235 

194 

405 

EVAPOTRANSP 

19 

28 

34 

79 

119 

140 

149 

130 

9B 

97 

29 

14 

908 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 179 INTERN DAYS : 30 WET DAYS 136 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON II OCT 

BEGIN HUMID ON 26 OCT 

HUMID PERIOD (136 DAYS) ENDB ON 31 MAR 
END OF SEASON ON IS APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 186 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : SYRIA 


• STATION 2 ABADAN I 


• NUMBER : 40082 






« 

LATITUDE 

33 

43 * 

LONGITUDE 1 

36. 07 * 

ELEVATION : 

1200 M 


JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

119 

107 

78 

37 

17 

0 

0 

0 

1 

13 

53 

99 

520 

TEMP AVERAGE 

4 7 

9. 2 

e. 4 

12. 1 

16 4 

21. 0 

23. 6 

24 0 

20. 8 

16. 3 

10 8 

6. 1 

14. 1 

TEMP MEAN MAX 

9 0 

10 2 

13. 7 

IS 1 

23 7 

26 7 

31 2 

31. 9 

29 2 

24 4 

17 5 

11. 1 

20 7 

TEMP MEAN NIN 

0 3 

0. 3 

3 1 

6 1 

9 0 

13. 4 

15 9 

16. 0 

12. 4 

8. 2 

4 2 

1. 0 

7 5 

TEMP MEAN DAY 

6 3 

7 1 

10 3 

14 3 

19 0 

23. 0 

26 3 

26 7 

23 7 

19. 0 

13. 1 

7. 7 

16. 4 

TEMP MN NI ONT 

3 5 

3. 9 

6 9 

10 3 

13. 9 

18 3 

20. 5 

20 6 

17 1 

12 5 

7. 7 

3 6 

11 6 

VAPOUR PRESS 

6 6 

6 4 

6 9 

8 0 

9. 7 

10. 7 

11. 9 

12 5 

12. 5 

10 9 

8 9 

7. 1 

9 3 

WIND SPEED 2H 

1 9 

2. 3 

2 6 

3. 0 

2 9 

3 3 

3. 5 

2 9 

2. 1 

1 8 

1 5 

1. 6 

2 5 

SUNSHINE X 

50 

54 

60 

69 

73 

85 

87 

05 

81 

72 

67 

55 

69 

TOT RADIATION 

209 

275 

371 

466 

556 

642 

641 

585 

4B9 

366 

270 

204 

423 

EVAP0TRAN6P 

21 

34 

71 

103 

156 

209 

235 

204 

137 

86 

33 

18 

1307 


TYPE OF HUHID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 207 INTERN DAYS 27 WET DAYS : 131 

• SEASON NR 1 

SEASON BEOINB ON 30 OCT 

BEGIN HUM ID ON 7 NOV 

HUHID PERIOD <131 DAYS) ENDS ON 18 MAR 
END OF 9EASON ON 6 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 136 DAYS 


COUNTRY SYRIA 




• 

STATION 

NABK 



• NUMBER 

40063 







• 

LATITUDE 

34 02 « 

LONGITUDE ; 

36 43 

• ELEVATION ! 

1330 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

23 

15 

13 

13 

11 

1 

0 

0 

1 

11 

18 

22 

126 

TEMP AVERAGE 

3 0 

4 2 

7. 1 

11 3 

19. 5 

20 2 

22 2 

22. 2 

18 4 

14 3 

9. 1 

3 3 

12. 7 

TEMP MEAN MAX 

7 9 

9 5 

13 2 

17 8 

22 8 

27. 9 

30 3 

30 6 

26 4 

21 5 

15 0 

10 6 

19 3 

TEMP MEAN MIN 

-1 1 

-0 6 

1 2 

4. 5 

8. 2 

12 0 

13 8 

14. 3 

11. 1 

6 0 

4 2 

1. 0 

6 4 

TEMP MEAN DAY 

5 1 

6 3 

4. 4 

13. 6 

18 2 

22. 8 

23 0 

23 3 

21. 4 

17. 0 

11. 4 

7. 4 

19 2 

TEMP MN NIGHT 

2 2 

3 1 

5 5 

9 1 

13. 0 

17. 1 

16 8 

19 0 

15 4 

11 5 

7 0 

3. 4 

10 4 

VAPOUR PRESS 

5 S 

5. 7 

6 0 

7 0 

8 4 

9 5 

10 4 

10 7 

10 4 

9 1 

7. 4 

6. 6 

8 1 

WIND SPEED 2M 

4. 5 

4. 5 

5. 0 

4 3 

4 0 

4. 1 

3 7 

3. 3 

2. 9 

3 0 

3 5 

4. 5 

3 9 

SUNSHINE X 

57 

60 

64 

64 

71 

82 

B6 

83 

84 

71 

68 

62 

71 

TOT RADIATION 

228 

296 

386 

465 

545 

614 

621 

570 

489 

356 

269 

219 

422 

EVAPOTRANSP 

30 

46 

B8 

116 

175 

222 

238 

211 

139 

90 

46 

31 

1434 


TYPE OF HUMID SEASON INTERMEDIATE SEASON 

DRY DAYS 395 INTFRN DAYS 70 WET DAYS 0 

* SEASON MM 1 

SEASON BEGINS ON 23 NOV 
END OF SEASON ON 1 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 70 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY SYRIA 




• 

STATION 

SA8ABIAR 


• NUMBER 

40084 







• 

LATITUDE 

33 47 • 

LONGITUDE ; 

37 41 

• ELEVATION : 

820 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JW 

JIA. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

20 

7 

11 

14 

8 

0 

0 

0 

0 

9 

17 

19 

97 

TEMP AVERAGE 

9 9 

7. 4 

11 1 

19 3 

20 4 

24 7 

29 9 

26 9 

23 9 

18 7 

12. 9 

7 7 

16 6 

TEMP MEAN MAX 

10. 6 

12. 7 

17 4 

22. 2 

27 9 

32 9 

34 1 

34 3 

31 1 

29 7 

18 6 

12. 6 

23 3 

TEMP MEAN MIN 

1. 3 

2. 1 

4. e 

8 3 

13. 3 

16 8 

17. 8 

18 6 

is. a 

11 7 

6 4 

2 7 

10 0 

TEf*» MEAN DAY 

7 7 

9 4 

13 4 

17 8 

23 0 

27 9 

28 8 

29 2 

26 1 

21 0 

14. 9 

9. 3 

19 0 

TEMP MN NIGHT 

4 7 

6 0 

9. 3 

13. 1 

18 0 

21 8 

22 7 

23 1 

20 1 

19 4 

9 6 

9 2 

14. 1 

VAPOUR PRESS 

7 0 

6 0 

7 1 

0 2 

9 e 

10 9 

12 7 

12. 8 

10 4 

9 9 

0 9 

7. 7 

9. 3 

MIND SPEED 2M 

3 0 

3 6 

3. 9 

3 a 

3. 4 

3 9 

3 6 

3 1 

2 3 

2. 3 

2. 2 

2. 0 

3 1 

SUNSHINE X 

93 

61 

93 

92 

73 

01 

85 

04 

62 

71 

73 

99 

69 

TOT RADIATION 

224 

302 

399 

420 

993 

609 

616 

967 

404 

361 

289 

217 

416 

EVAPOTRANSP 

30 

91 

44 

149 

198 

293 

262 

227 

169 

103 

49 

24 

1601 

TYPE OF HUMID SEASON : 

INTERMEDIATE 

SEASON 









DRY DAYS : 311 

INTERN DAYS 

l : 94 

WET DAYS 

0 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

3 DEC 












END OF SEASON ON 

26 JAN 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 94 

DAY9 












COUNTRY SYRIA 




• 

STATION 

KHARABÜ 


• NUMBER 

40086 







« 

LATITUDE: 

33 30 • 

LONGITUDE 

36 28 

» ELEVATION 

620 M 


JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

30 

16 

13 

4 

0 

0 

0 

0 

4 

20 

39 

161 

TEW» AVERAGE 

6 9 

7. 8 

10 9 

14 9 

19. 1 

22 7 

24 3 

24. 7 

22. 0 

17. 7 

12 3 

7 . 7 

19 9 

TEW» MEAN MAX 

12 4 

14 2 

18 1 

23 4 

29 0 

33 8 

36 0 

36 3 

33 2 

27 8 

20 9 

14 0 

24 9 

TEMP MEAN MIN 

0. 7 

1. 4 

3 8 

6 4 

9 2 

11. 6 

12 6 

13 1 

10 8 

7. 6 

4. 1 

1. 4 

6. 9 

TEP9» MEAN DAY 

8. 7 

10. 2 

13 6 

18 0 

22 7 

26 7 

28 4 

28 7 

29 9 

21 1 

19. 0 

9 0 

19 l 

TEf*» MN NIGHT 

9 0 

6 1 

8 9 

12 3 

19 8 

18 7 

19 7 

19 0 

17 1 

12 9 

8 4 

4. 6 

12 4 

VAPOUR PRESS 

7 9 

7 . 4 

7 9 

9 7 

IS. 7 

13 0 

19 4 

15 9 

14. 3 

II 9 

9 7 

7 9 

11 0 

WIND SPEED 2M 

i a 

1. 6 

2 1 

1 7 

1 4 

1 3 

1 3 

1 0 

0 7 

0 9 

1 0 

1 4 

l 4 

SUNSHINE X 

91 

61 

63 

6B 

79 

■ft 

87 

0B 

86 

no 

70 

99 

73 

TOT RADIATION 

221 

303 

380 

483 

962 

631 

629 

984 

499 

300 

279 

219 

432 

EVAPOTRANSP 

29 

37 

79 

112 

144 

170 

174 

194 

100 

74 

32 

20 

1129 

TYPE OF HUMID SEASON : 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 297 

INTERM DAYS 

31 

WET DAYS 

77 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON II NOV 

BEGIN HUMID ON 23 NOV 

MUNI D PERIOD < 77 DAYS) ENDS ON 8 FEB 
END OF SEASON ON 27 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON 19 106 DAYS 


Copyrighted material 



♦ NUMBER 40007 


COUNTRY SYRIA 


STATION JABAL ETTANF 






• LATITUDE 

33 29 • 

LONGITUDE : 

38. 40 • 

ELEVATION : 

722 h 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

11 

10 

17 

12 

0 

0 

0 

0 

7 

20 

13 

107 

TEW* AVERAGE 

6 B 

B 2 

U B 

16 2 

21 6 

26 3 

28 3 

28 2 

24 3 

19. 4 

12 8 

0 3 

17. 7 

TEMP MEAN MAX 

12. 4 

14 8 

IB 9 

24 1 

29 2 

34 3 

36 3 

36 8 

32 9 

27. 6 

20 1 

13. 0 

25 3 

TEMP MEAN MIN 

1. 2 

1. 9 

4 9 

8 9 

13 4 

17 2 

18 7 

IB. 0 

13. 3 

.11. 1 

6 2 

2. 5 

10 0 

TEMP MEAN DAY 

9 2 

10 7 

14 3 

19 3 

24 2 

29 0 

30 7 

30. 9 

27 1 

22 1 

13 3 

io. e 

20. 3 

TEMP MN NIGHT 

3 3 

6. 6 

9. 9 

14 2 

IB 6 

22 8 

24 1 

24 0 

20 2 

13. 3 

9 B 

3. 7 

14 7 

VAPOUR PRESS 

6 9 

6 7 

6 B 

7 7 

9. 3 

9 6 

10 4 

10. 7 

10. 3 

9 3 

8 4 

7. 4 

8 7 

WIND SPEED 2M 

4 4 

4 6 

3 4 

3 2 

4 3 

4 3 

3 0 

4 3 

3 0 

2 9 

2. 9 

4 0 

4. 2 

SUNSHINE X 

62 

62 

63 

66 

71 

64 

83 

86 

83 

71 

60 

63 

73 

TOT RADIATION 

244 

306 

393 

473 

343 

623 

616 

376 

496 

362 

273 

230 

429 

EVAP0TRAN9P 

43 

64 

123 

206 

232 

309 

333 

307 

196 

141 

63 

41 

2102 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 363 

INTERN DAYS 

0 

WET 

DAYS 

0 









COUNTRY SYRIA 




• 

STATION 

KUNE I TRA 


• NUMBER : 

40088 







« 

LATITUDE 

33 

07 • 

LONOITUDE : 

33. 49 

• ELEVATION : 

941 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

191 

141 

110 

33 

31 

1 

0 

0 

| 

19 

87 

180 

794 

TEMP AVERAGE 

3 7 

6 3 

9 0 

12 9 

17 2 

aa. 2 

21 9 

22 8 

20 6 

18 1 

12 8 

8 1 

14. 7 

TEMP MEAN MAX 

9 4 

10 9 

13 8 

18 0 

23 2 

27 3 

28 i 

29 1 

26 8 

24 2 

17. 9 

12. 2 

20 1 

TEMP MEAN MIN 

2 7 

2 e 

4 6 

7 7 

11. 1 

13. 2 

16 7 

17. 2 

13. 3 

12. 7 

0 4 

4 7 

9. 9 

TEMP MEAN DAY 

7 3 

B 3 

10 9 

14 7 

19 3 

23 4 

24 4 

23 2 

23 0 

20. 4 

14 7 

9 7 

16. 8 

TEMP MN NIOHT 

3 1 

3 8 

7. 9 

11 3 

13. 1 

19 1 

20 1 

20 6 

18 3 

13 7 

10 9 

6. 6 

13. 1 

VAPOUR PRESS 

7 3 

7. 3 

8 6 

9 8 

11 2 

12 8 

13 8 

16 9 

13 0 

112 

9 2 

0 3 

11. 1 

WIND SPEED 2M 

5 5 

6 0 

6 7 

6 4 

6 1 

6 8 

8 1 

7. 1 

6 1 

4 9 

4. 4 

5. 4 

6. 1 

SUNSHINE X 

49 

51 

53 

34 

66 

73 

00 

81 

78 

71 

65 

32 

63 

TOT RADIATION 

208 

26B 

332 

413 

319 

376 

604 

366 

478 

364 

268 

199 

401 

EVAP0TRAN8P 

33 

40 

63 

121 

184 

232 

231 

210 

156 

122 

66 

39 

1323 


TVPF OF MUM I D REASON BEACON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 211 INTERM DAYS 20 WET DAYS 134 
• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 31 OCT 

BEGIN HUMID ON 10 NOV 

HUMID PERIOD <134 DAYS) ENDS ON 24 MAR 
END OF SEASON ON 3 APR 
TOTAL LENGTH OP SEASON 16 134 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : SYRIA 




• 

STATION : 

Fid 



• NUMBER : 

40089 







• 

LATITUDE: 

32 

46 • 

LONGITUDE : 

39. 42 

* ELEVATION 

349 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

9EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

120 

84 

72 

21 

12 

0 

0 

0 

1 

19 

47 

104 

476 

TEMP AVERAGE 

10. 3 

11. 1 

13. 3 

17. 0 

21. 2 

24. 7 

23 4 

26 0 

24 4 

22 1 

17 4 

12. 6 

16. B 

TEMP MEAN MAX 

14. 5 

19. 9 

18. 4 

23 0 

28. 3 

31. 8 

32 3 

32 9 

30 8 

28 3 

22 3 

17 1 

24 6 

TEMP MEAN MIN 

6 5 

6. 7 

8 7 

11. 1 

14. 9 

18 3 

20 0 

20 8 

18 8 

16 1 

11 9 

8 6 

13. 9 

TEMP MEAN DAY 

12 0 

13. 0 

19 3 

19 2 

23 9 

27 3 

28 3 

29 0 

26 9 

24 3 

19.0 

14 3 

21 0 

TEMP MN NIGHT 

9 4 

10 1 

12 1 

19. 2 

19. 1 

22 6 

23 7 

24 3 

22 2 

19 3 

14 7 

10 8 

17 0 

VAPOUR PRESS 

8 7 

9. 1 

10 0 

11 . 8 

13 6 

16. 4 

20 1 

21 1 

18 3 

13 3 

10. 3 

9. 4 

13 3 

MIND SPEED 2M 

3 0 

2 7 

3 1 

2 9 

2 9 

2. 1 

2 6 

2 2 

1 7 

2 2 

3. 1 

3. 6 

2 6 

SUNSHINE X 

32 

59 

61 

67 

76 

06 

S3 

04 

83 

79 

73 

33 

71 

TOT RADIATION 

220 

204 

379 

478 

972 

646 

630 

302 

511 

393 

294 

211 

433 

EVAPOTRANSP 43 50 B6 118 167 

TYPE OF HUMID SEASON : SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 226 INTERN DAYS : 37 MET DAYS : 

• SEASON NR : 1 

SEASON UEO INS ON 11 NOV 

BEOIN HUMID ON 28 NOV 

HUMID PERIOD (102 DAYS) ENDS ON 10 MAR 
END OF SEASON ON 30 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 139 DAYS 

183 

102 

188 

171 

128 

110 

77 

S3 

1376 


COUNTRY SYRIA 




• 

STATION 

1ZRA 



• NUMBER : 

40090 







• 

LATITUDE 

32 

31 • 

LONGITUDE : 

36 13 

• ELEVATION 

373 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

69 

62 

33 

20 

9 

0 

0 

0 

1 

9 

29 

60 

306 

TEMP AVERAOE 

8 0 

9 1 

11. 7 

19 8 

20 1 

22 4 

29 1 

23 3 

23 9 

20 3 

19 1 

9 a 

17 2 

TEMP MEAN MAX 

13. 1 

14. 8 

18. 1 

23 3 

26 7 

32 1 

33 1 

33. 9 

32 2 

28 6 

22 4 

13 2 

24 6 

TEW MEAN MIN 

2 9 

3 3 

3 4 

8 2 

11 6 

14 7 

17 0 

17 3 

13 6 

12 1 

7 8 

4. 4 

10 0 

TEMP MEAN DAY 

9 9 

11. 2 

14. 1 

18 3 

23. 3 

26 3 

27 9 

28 3 

26 8 

23 1 

17 9 

11. 6 

19 9 

TEMP MN NIOHT 

6 6 

7. 3 

9 9 

13 4 

17 3 

20 3 

21 9 

22 1 

20 3 

16 9 

11. 6 

7 2 

14 9 

VAPOUR PRESS 

8 1 

S 3 

8 9 

10 8 

12 0 

10. 2 

18 2 

18 9 

16. 6 

12 4 

9 9 

0 B 

11. 9 

WIND SPEED 2M 

2 9 

3. 3 

3. 0 

3 0 

3 4 

3 8 

4. 1 

3. 7 

3 6 

2 8 

2 6 

2 7 

3 2 

SUNSHINE X 

37 

60 

64 

67 

79 

82 

83 

81 

81 

76 

73 

61 

72 

TOT RADIATION 

239 

306 

396 

401 

362 

613 

607 

337 

483 

382 

292 

229 

429 

EVAPOTRANSP 

34 

49 

86 

132 

199 

243 

240 

211 

182 

132 

70 

33 

1613 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 240 

INTERM DAYS 

38 

WET DAYS 

87 









• SEASON NR ; 1 

SEASON BEGINS ON 19 MOV 

BEGIN MURID ON 1 DEC 

HUM 1 D PERIOD < B7 DAYS) ENDS ON 26 FEB 
END OF SEASON ON 24 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 123 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : SYRIA • STATION : BALHHAD * NUMBER 40091 

• LATITUDE: 33 29 • LONGITUDE : 3642 * ELEVATION : 1447 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

SO 

62 

63 

27 

B 

0 

0 

0 

0 

10 

26 

60 

330 

TEMP AVERAGE 

3. 4 

3 3 

8 3 

12 6 

17. 3 

21 1 

22 3 

23 1 

21. 3 

19 2 

11 9 

6. 3 

14. 4 

TEMP MEAN MAX 

0. 3 

9 1 

12. 9 

17 6 

23. 0 

27 3 

29 3 

29. 2 

27 2 

26. 3 

16 . 6 

10 4 

19 7 

TEMP MEAN MIN 

-1. 0 

1. 3 

3. 7 

7. 3 

11. 3 

14 9 

16 4 

17.0 

13 3 

12 1 

7. 2 

2. 6 

9 0 

TEMP MEAN DAY 

3. 2 

6 7 

10. 0 

14 4 

19 3 

23 3 

24 6 

23 2 

23 3 

St. 6 

13 3 

7. 8 

16 2 

TEMP MN NIGHT 

1. 9 

4. 3 

7. 0 

11. 0 

13 3 

10 9 

20 1 

20 3 

IB 7 

IS 9 

9 7 

4. 6 

12 3 

VAPOUR PRESS 

6 0 

6 3 

6 S 

7 3 

B 1 

9 3 

12 0 

12 2 

10 6 

10 3 

0 4 

7. 3 

0 7 

MIND SPEED 2M 

2. 1 

2 2 

2 2 

2 2 

I. 9 

1 6 

1 6 

1. 3 

1. 4 

1. 3 

1. 0 

2 0 

i e 

SUNSHINE X 

40 

36 

59 

67 

70 

00 

09 

07 

03 

79 

69 

46 

71 

TOT RADIATION 

211 

260 

372 

479 

363 

637 

631 

397 

312 

390 

203 

190 

433 

evapotranbp 

22 

36 

67 

102 

139 

130 

166 

140 

113 

92 

42 

23 

1106 


TYPE OF HLP1JD SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 224 INTERN DAYS 29 MET DAYS 112 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGIN8 ON 11 NOV 

BEGIN HUHID ON 23 NOV. 

HUHID PERIOD (112 DAYS) ENDS ON 13 MAR 
END OF SEASON ON 1 APR 
TOTAL LENOTH OF 6EAS0N IB 141 DAYS 


COUNTRY : SYRIA 




» 

STATION 

SUEIDA 



• NUMBER 

40092 







• 

LATITUDE 

32 42 • 

LONGITUDE : 

36 33 

• ELEVATION 

997 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

78 

02 

60 

20 

0 

0 

0 

0 

2 

9 

30 

39 

364 

TEMP AVERAGE 

7. 1 

7 0 

10 3 

14 3 

10 3 

21 8 

23 0 

23 3 

21 9 

19. 2 

14 6 

9 2 

13 9 

TEMP MEAN MAX 

11 1 

12 2 

13 2 

20 3 

23 6 

29 3 

30 6 

31 2 

29 3 

23 9 

19 0 

13 3 

22 0 

TEMP MEAN MIN 

3 i 

3 3 

5 3 

0 4 

11 5 

14 1 

13 4 

13 9 

14 4 

12 3 

9, 4 

3. 1 

9 9 

TEMP MEAN DAY 

0 6 

9 4 

12 1 

16 3 

21 1 

24 6 

23 7 

26 2 

24 6 

21 3 

16 3 

10 6 

IB. 1 

TEMP MN NIGHT 

6 0 

6 3 

0 9 

12 3 

16 2 

19 l 

20 0 

20 3 

10 7 

16 1 

12 1 

7. 2 

13 6 

VAPOUR PRESS 

7 4 

7 2 

7 9 

9 l 

10 2 

It 5 

14 O 

14 e 

14 2 

11 l 

9. 6 

7. B 

lO. 4 

MIND SPEED 2M 

2 1 

2. 2 

2 2 

2. 2 

1 9 

1 6 

1 6 

1. 3 

1 4 

1 3 

1 8 

2. 0 

1 . B 

SUNSHINE X 

34 

37 

37 

61 

02 

01 

01 

02 

00 

73 

63 

61 

69 

TOT RADIATION 

226 

291 

363 

430 

604 

619 

608 

372 

490 

376 

272 

223 

423 

EVAPOTRANBP 

20 

41 

71 

101 

133 

167 

172 

133 

122 

09 

49 

30 

1100 


TYPE OF HUMID SEASCN SEASON UITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 223 INTERN DAYS 34 MET DAYS : 100 

• SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 11 NOV 

BE01N HUMID ON 26 NOV 

HUMID PERIOD (106 DAYS) ENDS ON 14 MAR 
END OP SEASON ON 2 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 142 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY î SYRIA • STATION : TEL SHEHAB • NUMBER 40093 

• LATITUDE: 32 42 « LONGITUDE 35 59 ♦ ELEVATION : 399 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

PRECIPITATION 

74 

39 

37 

22 

3 

0 

TEMP AVERAOE 

9 2 

9 8 

12 4 

19 0 

20 0 

23 7 

TEMP MEAN MAI 

14 9 

ID 0 

19 3 

23 6 

28 9 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

3 6 

3 6 

3 3 

8 0 

11 . 1 

13 0 

TEMP MEAN DAY 

II 3 

12 1 

14 9 

10 7 

23 2 

26 8 

TEMP HN NIGHT 

7 7 

8 1 

10 4 

13 4 

17. 0 

20. 6 

VAPOUR PRESS 

9 l 

9. 1 

9 8 

11 3 

13 1 

13 8 

WIND SPEED 291 

1 0 

1. 2 

1 0 

0. 8 

0 9 

0. 8 

SUNSHINE X 

37 

60 

64 

67 

73 

84 

TOT RADIATION 

240 

306 

396 

481 

362 

621 

EVAPÛTRANSP 

24 

37 

68 

93 

133 

134 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 


DRY DAYS 228 

• SEASON NR 

INTERM DAYS 

1 

: 36 

WET 

DAYS 

101 


SEASON BEGINS ON 14 NOV 

BEGIN HUMID ON 28 NOV 

HUMID PERIOD MOI DAYS» ENDS ON 9 MAR 
END OF SEASON ON 31 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 137 DAYS 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

0 

0 

1 

12 

27 

63 

322 

29. 1 

29 7 

23 3 

20 1 

13 6 

10 9 

17 6 

32 7 

33 6 

31 6 

28 3 

23 2 

17 0 

23 1 

17 4 

17 B 

13 3 

11 6 

8 0 

4 9 

10 2 

27 8 

28 4 

26 3 

22 9 

18 1 

13 0 

20 3 

22 0 

22 4 

20 0 

16 1 

12 0 

a o 

14 B 

19. 4 

20 3 

17 9 

13 4 

10 6 

9 3 

13 3 

0 8 

0. B 

0. 7 

0. 9 

1 . 1 

1 . 1 

0 9 

83 

81 

80 

76 

73 

61 

72 

607 

337 

482 

382 

293 

229 

430 

139 

147 

112 

04 

30 

23 

1090 


Copyrighted material 



thailand 

thaTlande 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND ♦ STATION MAE HONG SON • NUMBER 48300 






• 

LATITUDE 

19 

IB • 

LONGITUDE 

97 30 

• ELEVATION 

269 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DFC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

2 

9 

46 

178 

183 

204 

263 

220 

96 

30 

9 

1253 

TEMP AVERAGE 

SI 6 

22 2 

26 1 

29 7 

28 7 

27 1 

26 é 

26 2 

26 3 

26 2 

24 3 

21 4 

23 3 

TEMP MEAN MAX 

29 a 

32 B 

36 1 

37 7 

34 9 

31 8 

30 9 

30 8 

31 6 

32 7 

31 1 

29 3 

30 5 

T1HP MEAN MIN 

14 0 

13 8 

17 0 

22 1 

23 9 

23 7 

23 3 

23 2 

23 t 

22 I 

19 3 

13 7 

20 1 

TEMP MEAN DAY 

24 8 

26 8 

30 0 

32 7 

31 4 

29 2 

28 3 

28 3 

28 8 

29 2 

27 3 

23 0 

28 3 

TCMP MN NIGHT 

19 4 

20 3 

23 3 

27 3 

27 3 

26 3 

23 0 

25 3 

25 6 

23 2 

22 7 

19 6 

04 1 

VAPOUR press 

13 9 

16 e 

17 2 

21 2 

26 0 

29 0 

29 0 

29 5 

29 3 

28 1 

23 B 

19 0 

23 6 

WIND SPEED 2M 

0 4 

0 6 

0 0 

i. 0 

0 8 

0 7 

0 7 

0 6 

0 5 

0 4 

0 4 

0 4 

0 6 

SUNSHINE X 

81 

85 

71 

73 

33 

33 

32 

41 

42 

31 

63 

70 

t>6 

TOT RADIATION 

412 

480 

493 

542 

480 

411 

397 

423 

403 

392 

362 

365 

43? 

EVAPOTRANSP 

B2 

94 

141 

169 

147 

1 19 

117 

117 

108 

104 

83 

71 

1334 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 174 INTERM DAYS 32 WET DAYS 159 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON Ofi APR 

BEGIN HUMID ON 6 MAY 

HUMID PERIOD C 1 59 DAYS) ENDS ON IS OCT 
DT SEASON ON 3 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 191 DAYS 


country Thailand 



• 

STATION 

CHI ANC 

RA1 


• TAJMBER 

48303 







• 

LATITUDE 

19 

35 • 

LONGITUDE 

99 30 

• ELEVATION 

393 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITAT ION 

10 

7 

30 

76 

217 

230 

300 

443 

363 

129 

4 | 

21 

1093 

TEMP AVERAGE 

19 6 

21 0 

24 7 

27 3 

27 6 

27 1 

26 7 

26 2 

26 2 

23 1 

22 7 

19 6 


TEMP MEAN MAX 

27 5 

30 7 

33 2 

33 0 

33 4 

31 6 

30 9 

30 3 

30 7 

30 1 

28 6 

26 6 

30 7 

TEMP MEAN MIN 

11 0 

12 6 

15 6 

19 5 

21 9 

22 0 

22 7 

22 3 

22 1 

20 3 

17 1 

13 3 

10 3 

TEMP MEAN DAY 

22 3 

23 0 

27 6 

30 1 

29 7 

20 6 

28 3 

27 8 

27 9 

26 9 

24 0 

22 3 

26 8 

TEMP MN NIGHT 

17 2 

18 8 

?1 6 

24 7 

25 6 

25 6 

25 2 

24 9 

24 7 

23 1 

20 4 

17 1 

22 4 

VAPOUR PRESS 

17 2 

17 3 

1? 3 

22 7 

26 9 

28 0 

28 8 

29 0 

28 4 

26 1 

22 1 

17 9 

23 7 

WIND SPEED 2M 

0 0 

1 0 

1 0 

1 4 

1 4 

1 3 

1 3 

1 2 

1 2 

1 1 

0 9 

0 8 

1 1 

SUNSHINE X 

77 

01 

66 

63 

33 

40 

33 

36 

47 

38 

62 

63 

37 

TDT RADIATION 

398 

463 

474 

311 

4B9 

431 

409 

404 

420 

413 

371 

349 

4?B 

EVAPOTRANSP 

76 

97 

134 

130 

149 

127 

124 

118 

115 

107 

01 

67 

1333 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 154 INTERM DAYS 40 WET DAYS 171 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 APR 

BEGIN HUMID ON l MAY 

HUMID PERIOD C 171 DAYS) ENDS ON 19 OCT 
END OF SEASON ON 14 MOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON 15 SI 1 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 


• 5TATI0N KHUN VUAM 


• NUMBER 48320 


• LATITUDE 18 45 • LONGITUDE 97 40 ♦ ELEVATION 560 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

4 

7 

16 

197 

63 

106 

91 

107 

244 

36 

5 

B70 

TEMP AVERAGE 

23 0 

26 0 

29 0 

31 5 

30 0 

28 5 

28 0 

27 9 

27 2 

26 7 

25 9 

23 9 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

30 0 

33 3 

36 5 

38 2 

34 9 

32 4 

31 8 

31 9 

30 8 

30 1 

30 7 

29 6 

32. 6 

TEMP MEAN MIN 

16 1 

18 7 

21 5 

24 7 

25 0 

24 4 

24 1 

24 0 

23 5 

as. 6 

21 0 

18 1 

88 0 

TEMP MEAN DAY 

25 6 

28 7 

31 7 

33 9 

31 7 

29 8 

29 3 

29 3 

20 4 

28 1 

27 5 

25 8 

29 2 

TEMP MN NIGHT 

20 9 

23 7 

26 6 

29 2 

28 2 

27 0 

26 5 

26 4 

25 7 

25 0 

23 e 

at. 4 

25 4 

VAPOUR PRESS. 

17 4 

17 5 

18 5 

22 0 

27 1 

27 3 

27 3 

27 6 

28 4 

28 1 

24 7 

20 5 

89 9 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 4 

1 8 

1 7 

1 3 

1 2 

1 3 

1 2 

0 8 

0 8 

1 0 

1 1 

1 2 

SUNSHINE X 

BO 

87 

79 

73 

54 

41 

34 

33 

42 

57 

64 

70 

59 

TOT RADIATION 

415 

491 

524 

543 

483 

433 

403 

392 

404 

415 

3B4 

370 

438 

EVAPOTRANSP 

97 

124 

180 

189 

161 

137 

134 

129 

116 

113 

97 

88 

1565 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 191 INTt-RM DAYS 102 WEI DAYS 72 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 APR 

BEGIN HUMID ON 3 MAY 

HUMID PERIOD I 20 DAY5> ENDS ON 31 MAY 
END OF SEASON ON B JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 40 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 29 JUNE 

BEGIN HUMID ON 19 SEP 

HUMID PERIOD l 44 DAYS) ENDS ON 2 NOV 
ENT 1 OF SEASON ON 10 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 134 DAYS 


COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

MAE SARIANG 


• NUMBER 

48325 







• 

LATITUDE 

18 

10 • 

LONGITUDE 

97 56 

• ELEVATION 

213 M 


JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PUCCI P 1 -At ION 

11 

5 

8 

37 

170 

186 

197 

259 

196 

119 

25 

to 

1223 

TEMP AVERAGE 

21 9 

23 7 

27 6 

30 B 

29 4 

27 2 

26 5 

26 3 

27 0 

27 0 

25 3 

22 5 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

31 0 

33 7 

36 6 

38 1 

35 0 

31 3 

ir 4 

30 3 

31 6 

32 5 

31 9 

nr, g 

3? 7 

TEMP MEAN MIN 

! 3 2 

12 9 

1 6 7 

21 B 

24 i 

23 5 

23 1 

23 0 

23 1 

22 2 

19 5 

15 4 

19 V 

TEMP MEAN DAY 

25 4 

27 l 

30 3 

32 9 

31 5 

I-'U U 

28 1 

27 9 

28 B 

29 1 

27 9 

25 6 

28 6 

TEMP MN NIGHT 

19 3 

20 0 

23 4 

27 2 

27 6 

26 0 

25 4 

25 2 

25 6 

25 2 

23 1 

19 7 

24 0 

vapour press 

17 9 

17 7 

18 6 

22 9 

28 1 

29 3 

28 6 

29 l 

29 5 

28 1 

24 7 

19 9 

-4 s 

wind SPEED 2M 

0 7 

0 8 

1 1 

1 4 

1 2 

I 0 

1 1 

1 0 

0 B 

0 9 

0 B 

o e 

1 o 

SUNSHINE 

77 

83 

00 

76 

44 

32 

30 

31 

36 

40 

62 

69 

56 

TOT RADIATION 

410 

481 

529 

554 

443 

397 

387 

384 

383 

386 

300 

370 

425 

EVAPOTRANSP 

8V 

105 

161 

190 

14B 

1 IB 

117 

113 

109 

111 

94 

84 

1439 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 177 INTERN DAYS 24 WET DAYS 162 

• MASON NR 1 

SEASON BEC1N5 ON 29 APR 

BEGIN HUMID ON 9 MAY 

HUMID PERIOD ( 162 DAYS! ENDS ON 18 OCT 
END OF SEASON ON 3 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS IB8 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 



♦ 

ST AT 1 04 

CHI ANG 

MAI 


• NUMBER : 

48327 







• 

LATITUDE 

18 

47 • 

LONGITUDE 

98 39 

* ELEVATION 

312 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

UUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

14 

6 

19 

49 

169 

146 

101 

242 

230 

126 

37 

13 

1262 

T F HP AVERAGE 

20 0 

22 2 

2D 6 

28 3 

26 0 

27 1 

26 7 

26 2 

26 2 

23 3 

23 4 

20 6 

23 O 

TEMP MEAN MAX 

29 0 

32 1 

34 9 

36 2 

34 1 

32 2 

31 4 

30 7 

31 0 

30 9 

29 B 

28 3 

31 7 

TEMP MEAN MIN 

13 0 

13 6 

17 2 

21 1 

23 2 

23 6 

23 3 

23 2 

22 8 

21 6 

IB 6 

14 7 

19 7 

TEMP MEAN DAY 

23 9 

26 3 

29 3 

31 4 

30 6 

29 4 

28 6 

20 3 

28 3 

27 9 

26 1 

24 0 

27 9 

TEMP MN NIGHT 

10 3 

20 1 

23 2 

26 1 

26 7 

26 3 

23 8 

23 3 

23 3 

24 3 

21 B 

18 7 

23 3 

VAPOUR PRESS 

16 7 

16 5 

17 7 

21 6 

26 6 

27 9 

27 e 

28 3 

28 4 

26 6 

22 7 

17 3 

23 2 

MIND SPEED Sn 

0 7 

0 0 

1 0 

1 3 

1 2 

1 1 

0 9 

o e 

0 8 

0 8 

0 6 

0 6 

0 9 

SUNSHINE X 

82 

03 

77 

72 

60 

43 

33 

35 

43 

60 

72 

80 

62 

TOT RADIATION 

421 

483 

517 

539 

306 

441 

407 

400 

413 

424 

407 

397 

447 

EVAPOTRANSP 80 99 14* 168 153 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 169 INTERN DAYS : 30 WET DAYS : 

♦ 5EASON NR 1 

SEASON BEGINS DN SB APR 

DEGIN HUMID ON & MAY 

HUMID PERIOD <1 66 DAVS> ENDS ON 21 OCT 
END OF SEASON ON 10 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 196 DAYS 

128 

166 

123 

116 

112 

109 

66 

74 

1394 


COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

l AMP ANC 


♦ NUMBER 

4B328 







* 

LATITUDF 

18 

17 ♦ 

LONGITUDE 

99 31 

♦ ELEVATION 

241 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JIA 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

6 

29 

63 

133 

138 

131 

216 

211 

122 

27 

6 

1108 

TEMP AVERAGE 

21 3 

24 1 

27 3 

29 B 

2B 9 

28 0 

27 6 

27 I 

26 6 

23 9 

24 1 

21 3 

26 0 

TEMP MEAN MAX 

3C 1 

33 2 

33 e 

37 O 

34 9 

32 8 

32 2 

31 7 

31 3 

31 2 

30 5 

29 4 

32 5 

TEMP MEAN MIN 

13 3 

13 1 

18 7 

22 3 

23 9 

24 0 

23 7 

89 4 

23 0 

21 7 

18 4 

14 7 

20 2 

T EMP MEAN DAY 

24 B 

27 3 

30 4 

32 3 

31 4 

30 0 

29 3 

29 0 

2B 7 

2B 1 

26 6 


28 6 

TEMP MN NIGHT 

19 2 

21 3 

24 3 

27 2 

27 3 

26 S 

26 3 


23 3 

24 3 

21 9 

10 9 

?4 1 

VAPOUR PRESS 

17 0 

17 6 

19 l 

22 7 

27 4 

2B 6 

2B □ 

29 3 

29 3 

27 B 

23 3 

IS 6 

24 1 

WIND SPEED 2M 

0 8 

0 9 

1 0 

i 3 

1 2 

1 4 

1 4 

1 2 

0 9 

0 7 

0 6 

0 7 

1 0 

SUNSHINE % 

B 1 

B1 

77 

70 

30 

43 

37 

38 

43 

36 

64 

65 

39 

TOT RADIATION 

420 

474 

318 

331 

467 

448 

414 

411 

40B 

413 

306 

339 

437 

EVAPOTRANSP 

90 

109 

136 

172 

130 

137 

133 

124 

112 

10B 

08 

78 

1437 

TYPE OF HUMID 5EAS0N 

SEASON WITH 

DRV PERIOD 









DRV DAYS 172 

INTFRM DAYS 33 

UFT DAYS 

140 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

26 APR 












BEGIN 

HUMID 

ON 12 

MAY 











HUMID 

PERIOD 

< 46 

DAYS) ENDS DN 

27 JUNE 









BEGIN 

HUMID 

ON 19 

JULY 











HUMID 

PERIOD 

* ( 94 

DAYS) ENDS ON 

21 OCT 










END OF SEASON ON 3 NOV 


TOTAL LENGTH OF SEASON IS 193 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : THAILAND 



• 

STATION 

PHRAE 



• NUM8ER 

48330 






« 

LATITUDE 

18 

10 * 

LONGITUDE 

100 10 

« elevation 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

PRECIPITATION 

9 

7 

29 

62 

161 

126 

138 

272 

203 

90 

15 

3 

TEMP AVERAGE 

22 9 

25 5 

20 0 

30 9 

29 e 

28 7 

28 0 

27 6 

27 5 

27 1 

25 5 

22 9 

TEMP MEAN MAK 

30 7 

33 2 

35 7 

37 0 

35 0 

31 4 

32 0 

31 5 

31 7 

31 7 

31 1 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

13 0 

15 7 

19 5 

23 0 

23 8 

23 7 

23 6 

23 4 

23 2 

22 0 

19 0 

15 0 

TE)9> MEAN DAY 

25 3 

27 6 

30 6 

32 5 

31 4 

28 9 

29 3 

28 9 

29 9 

28 5 

27 2 

25 0 

TEMP MN NIGHT 

19 6 

21 7 

25 0 

27 7 

27 4 

26 2 

26 2 

25. 9 

25 7 

24 9 

22 5 

19 3 

VAPOUR PRESS 

17 3 

19 5 

20 9 

24 7 

26 8 

29 7 

29 1 

29 8 

29 8 

27 9 

24 0 

19 3 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 3 

1 0 

2 1 

1 9 

2 0 

2 0 

1 8 

l 4 

1 3 

1 3 

1. 2 

SUNSHINE X 

8! 

B1 

77 

65 

45 

15 

30 

35 

47 

56 

64 

65 

TOT RADIATION 

421 

474 

518 

512 

447 

408 

387 

399 

423 

413 

386 

360 

evapotransp 

105 

124 

186 

189 

163 

137 

134 

129 

123 

119 

101 

91 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 








DRY DAYS l 04 

INTFRM DAYS 83 

WET DAYS 

90 







• SEASON NR 

1 












SEASON BEGINS ON 

20 APR 











DEC 1 N 

HUMID 

ON 14 

MAY 










HUM ID 

PERIOD 

< 17 DAYS) ENDS ON 

31 MAY 








BEGIN 

HUMID 

□N 16 

JULY 










HUMID 

PERIOD 

< 81 DAYS) ENDS ON 

5 OCT 








END OF SEASON ON 

26 OCT 











total length of 

SEASON 

IS 181 

DAYS 











COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

NAN 



♦ NUMBER 

48331 






• 

LATITUDE 

IB 

46 « 

LONGITUDE 

lOO 46 

♦ ELEVATION 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 


JUL 

AUG 

SET" 

OCT 

NOV 

DEC 

PRECIPITATION 

11 

14 

30 

95 

172 

157 

195 

200 

220 

89 

14 

5 

Tfnp AVERACE 

21 2 

23 a 

26 9 

29 4 

29 2 

28 4 

27 6 

27 2 

27 2 

26 6 

24 5 

21 4 

TCMP MEAN MAI 

29 0 

3? 7 

35 2 

36 6 

34 B 

33 9 

31 9 

31 4 

32 0 

32 1 

30 9 

29 3 

TEMP MEAN MIN 

13 3 

14 f 

10 2 

21 9 

23 7 

24 2 

23 P 

23 7 

23 4 

21 9 

IB 0 

14 7 

TEMP MEAN DA> 

24 6 

27 0 

29 0 

31 9 

31 3 

30 a 

29 3 

20 9 

29 2 

28 B 

27 0 

24 5 

TEnP MN NIGHT 

19 Û 

20 9 

23 9 

26 7 

27 3 

27 3 

26 3 

26 0 

26 0 

24 9 

22 3 

18 9 

VAPOUR PRESS 

IB I 

19 5 

22 0 

25 6 

29 3 

30 4 

30 0 

30 6 

30 2 

27 9 

24 0 

19 4 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 7 

O B 

0 9 

0 9 

0 9 

Cl 9 

0 9 

0 6 

0 5 

0 5 

0 5 

SUNSHINE 

70 

79 


65 

45 

29 

24 

24 

30 

60 

64 

65 

TOT RADIATION 

409 

466 

517 

512 

447 

386 

364 

357 

389 

424 

384 

357 

EVAPOTRANSP 

03 

101 

145 

156 

143 

120 

1*16 

110 

109 

113 

80 

73 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

5EAS0N WITH 

DRY PERIOD 









DR y DAYS 163 INTCRM DAYS 43 WET DAYS 159 

• SEASON NR t 

SEASON BEGINS ON 7 APR 

■COIN HUMID ON 2 «AY 

HUMID PERIOD 1199 DAYS) ENDS ON 9 (XT 
END OF SEASON ON 26 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 202 DAYS 


162 n 

YEAR 

1115 

27 1 
32 6 
20 5 

28 7 
24 3 
24 0 

1 6 
57 
429 
1601 


200 n 

YEAR 

1290 
26 1 
32 5 
20 2 
2B 6 

24 1 

25 6 
( f 

54 

419 

1356 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND • STATION UTTARADIT • NUMBER 40031 






• 

LATITUDE 

17. 

37 • 

LONGITUDE 

100 06 

• ELEVATION 

63 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

13 

33 

74 

193 

211 

I9B 

263 

29B 

128 

20 

3 

1432 

TEMP AVERAGE 

24 l 

26 3 

29 3 

31 3 

30 3 

20 B 

28 3 

27 9 

27 9 

27 7 

26 1 

24 1 

27 7 

TEMP MEAN MAX 

32 0 

34 7 

□7 0 

30 3 

33 9 

33 3 

33 9 

32 3 

32 6 

32 8 

32 3 

31 3 

33 9 

TEMP MEAN MIN 

13 3 

17 3 

20 4 

23 4 

24 4 

24 2 

23 0 

23 7 

23 6 

22 5 

19 9 

16 7 

21 3 

TEMP MEAN DAY 

26 0 

29 2 

31 7 

33 6 

32 2 

30 3 

30 7 

29 9 

29 7 

29 5 

2B 3 

26 3 

29 8 

TEMP MN NIGHT 

21 1 

23 2 

26 0 

20 3 

20 1 

27 2 

26 9 

26 3 

26 3 

23 3 

23 3 

20 9 

23 3 

VAPOUR PRESS 

19 0 

21 0 

23 4 

26 4 

30 0 

31 3 

30 6 

31 1 

31 1 

29 3 

23 2 

20 2 

26 6 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 6 

0 7 

0 0 

0. 7 

0 7 

0 7 

0. 7 

0 6 

0 7 

0 7 

0 0 

0 7 

SUNSHINE X 

76 

73 

64 

64 

34 

40 

40 

34 

43 

37 

63 

68 

36 

TOT RADIATION 

412 

433 

474 

309 

4SI 

426 

424 

373 

409 

419 

300 

373 

430 

EVAPOTRANSP 

100 

110 

130 

164 

132 

128 

129 

120 

116 

1 10 

90 

92 

1477 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 169 INTfcRM DAYS 29 WET DAYS 167 

■ SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 19 APR 

BEGIN HUMID ON 0 MAY 

HUMID PERIOD 116? DAYS1 ENDS ON 17 OCT 
END OF SEASON ON 1 NOV 
TOTAL LENQTH OF SEASON IS 196 DAYS 


COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

LOEI 



4 NUMBER 

48333 







♦ 

LATITUDE 

17 

27 ♦ 

LONGITUDE 101 

44 

* ELEVATION 

233 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

*AJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

13 

49 

87 

189 

139 

140 

197 

233 

too 

14 

5 

1213 

TEMP AVERAOE 

21 7 

24 3 

27 2 

20 9 

20 2 

27 9 

27 6 

27 1 

26 3 

23 0 

23 9 

21 9 

25 9 

TEMP MEAN MAX 

29 3 

32 2 

34 6 

33 7 

33 9 

32 6 

32 1 

31 6 

31 1 

30 9 

DO O 

29 0 

31 9 

TEMP MEAN MIN 

12 3 

15 1 

18 5 

21 3 

22 9 

23 3 

23 3 

23 1 

22 6 

20 9 

17 3 

13 9 

19 6 

TEMP MEAN DAY 

24 1 

26 0 

29 3 

31 1 

30 4 

29 7 

29 3 

28 ? 

26 3 

27 6 

23 9 

24 1 

20 0 

TEMP MN NIGHT 

18 3 

20 9 

23 9 

26 1 

26 3 

26 4 

26 0 

23 7 

23 2 

23 0 

21 1 

10 3 

23 3 

VAPOUR PRESS 

13 6 

17 4 

19 6 

23 3 

27 4 

M A 

27 9 

26 6 

23 3 

25 6 

21 6 

17 3 

23 2 

WIND SPEED 2M 

i 9 

t 4 

1 3 

1 4 

t 3 

1 2 

1 4 

i. 3 

1 2 

1 0 

1 0 

1 1 

1 2 

SUNSHINE X 

76 

73 

64 

64 

34 

41 

40 

37 

42 

37 

63 

60 

37 

TOT RADIATION 

413 

434 

473 

309 

481 

430 

424 

407 

406 

420 

3B9 

374 

432 

EVAPOTRANSP 

103 

121 

J 38 

163 

149 

131 

133 

123 

120 

114 

94 

91 

1306 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 169 INTERM DAYS 43 WET DAYS 133 

* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 14 APR 

BEGIN HUMID ON 2 MAY 

HUMID PERIOD f 63 DAYS» ENDS ON 4 JUl V 
BEGIN HUMID ON 13 sRJLY 
HUMID PERIOD < 90 DAYS» ENDS ON 1 1 OCT 
END OF SEASON ON 27 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 196 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

UDON 

THAN! 


♦ NUMBER 

48394 







« 

LATITUDE 

17 

23 * 

LONGITUDE 

102 4B 

• ELEVATION 

177 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAN 

PRECIPITATION 

0 

14 

37 

B2 

217 

239 

229 

290 

276 

B3 

7 

2 

1484 

TEHP AVERAGE 

21 6 

24 2 

27 0 

29 1 

39 3 

20 0 

27 7 

27 2 

26 9 

26 4 

24 3 

21 0 

26 1 

TCHP MEAN HA* 

29 6 

32 0 

34 6 

36 1 

34 3 

32 9 

32 4 

31 7 

31 4 

31 3 

30 3 

29 2 

32 2 

TEHP MEAN HIN 

14 0 

17 7 

21 1 

23 6 

24 3 

24 7 

24 4 

24 3 

23 0 

22 3 

19 3 

13 6 

2) 4 

TEHP MEAN DAY 

24 9 

27 5 

30 3 

32 1 

31 3 

30 3 

29 0 

29 3 

28 9 

20 4 

86 f 

24 8 

28 7 

temp mn niomt 

19 0 

22 6 

23 6 

27 7 

27 7 

27 3 

26 9 

26 3 

26 1 

23 1 

22 6 

19 3 

24 a 

VAPOUR PRESS 

17 3 

20 1 

22 9 

26 0 

8V 8 

30 7 

29 0 

30 4 

29 8 

26 a 

22 2 

IB 1 

23 4 

HIND SPEED 2H 

1 0 

1 2 

I. 2 

l 3 

1 2 

1 2 

1 2 

1 . 1 

1 1 

1 1 

1 . 1 

10 

1 1 

SUNSHINE X 

00 

73 

60 

66 

54 

41 

40 

37 

42 

57 

43 

69 

SB 

TOT RADIATION 

423 

461 

489 

5)6 

401 

430 

424 

407 

406 

420 

3B9 

377 

435 

EVAPDTRAN5P 

93 

109 

143 

137 

147 

128 

130 

121 

114 

117 

93 

03 

1441 


TYPE or HUH ID SEASON SEASON WITH DRY PERIDD 

D«V DAYS 177 INTERN DAYS 20 WET DAYS 160 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON ID APR 

BECIN WJMID ON 00 APR 

HLWJD PERIOD (160 DAYS) ENDS ON 7 OCT 
E NO OF 3EA50N ON 20 OCT 
TOTAL cENGTM OF SEASON IS 100 DAYS 


COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

SAJKHQN 

NAKHON 

• NUMBER 

40336 







♦ 

LATITUDE 

17 

09 ♦ 

LONGITUDE 

104 OB 

• ELEVATION 

17? M 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

8 

20 

43 

79 

227 

270 

209 

317 

264 

63 

6 

2 

1312 

TEHP AVERAGE 

22 6 

84 1 

27 7 

29 6 

88 8 

20 2 

28 1 

27 3 

27 3 

26 7 

23 0 

22 7 

26 6 

TEHP MEAN MAX 

29 2 

31 1 

33 6 

33 2 

33 6 

32 2 

31 9 

31 2 

31 1 

31 1 

3D 3 

29 0 

31 6 

TEHP MEAN MIN 

14 o 

17 3 

20 6 

23 2 

24 1 

24 3 

24 2 

23 9 

23 3 

21 3 

17 9 

14 4 

20 7 

TEHP MEAN DAY 

24 4 

26 7 

29 3 

31 4 

30 6 

29 7 

29 4 

28 8 

28 6 

27 9 

26 3 

.-4 ? 

20 1 

TEHP MN NIGHT 

19 2 

22 O 

23 0 

27 2 

27 2 

26 B 

26 6 

26 ! 

23 B 

24 2 

21 3 

10 6 

24 2 

VAPOUR PRESS 

17 2 

19 6 

23 1 

26 3 

30 O 

30 7 

30 4 

30 7 

29 7 

26 4 

21 8 

18. 1 

23 3 

HIND SPEED 2M 

1 6 

1 7 

1 6 

1 3 

1 2 

1 4 

1 4 

1 3 

1 1 

1 3 

1 3 

1 5 

1. 4 

SUNSHINE X 

80 

73 

67 

64 

56 

40 

43 

37 

46 

60 

73 

79 

61 

TOT RADIATION 

426 

461 

406 

309 

480 

423 

443 

407 

421 

437 

423 

403 

446 

EVAPOTRANSP 

112 

ue 

152 

160 

130 

130 

137 

124 

119 

126 

109 

101 

1330 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 103 INTERH DAYS 23 W€T DAYS 135 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 APR 

BEGIN MUHID ON 1 MAY 

HUMID PERIOD <153 DAYS) ENDS ON 3 OCT. 

END OF SEASON ON 14 OCT 
TOTAL. LENGTH OF SEASON IS 100 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

NAKMON 

PHANON 


• NUMBER : 

40337 







• 

LATITUDE 

17. ; 

23 • 

LONGITUDE 104 

47 

• ELEVATION 

140 M 


JAN 

PEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

22 

44 

B8 

250 

4B0 

391 

61B 

316 

55 

3 

1 

22U3 

TEMP AVERAGE 

22 1 

24 3 

27 1 

29 0 

20 5 

27 5 

27 4 

26 9 

26 9 

26 3 

24 6 

22 4 

26 1 

TEMP MEAN MAX 

20 7 

30 3 

33 0 

-4 ft 

33 3 

31 4 

31 2 

30 6 

30 9 

31 0 

29 9 

20 6 

31 1 

TEMP MEAN MIN 

14 5 

17 5 

20 7 

23 3 

24 2 

24 2 

24 0 

23 7 

23 3 

21 2 

18 2 

13 l 

20 8 

TEMP MEAN DAY 

24 2 

26 2 

29 1 

31 0 

30 4 

29 1 

20 9 

20 4 

20 4 

27 8 

26 1 

24 2 

27 a 

TEMP MN NIGHT 

19 3 

21 9 

24 e 

27 0 

27 1 

26 5 

26 2 

25 0 

25 6 

24 1 

21 6 

19 0 

24 1 

VAPOUR PRESS 

16 6 

18 9 

20 9 

25 5 

29 1 

30 2 

30 0 

30 2 

29 3 

26 0 

20 3 

17 4 

24 3 

WIND SPEED 2M 

1 6 

i 5 

1 4 

1 3 

1 2 

1 0 

i. 1 

1. 0 

0 9 

1 2 

1 4 

t 6 

1 3 

SUNSHINE V. 

74 

66 

59 

50 

50 

32 

32 

37 

46 

62 

70 

73 

33 

TOT RADIATION 

407 

432 

457 

406 

465 

395 

393 

407 

420 

437 

409 

3B0 

423 

EVAPOTRANSP 

106 

109 

145 

151 

145 

117 

121 

119 

116 

120 

104 

99 

1432 


TYPÉ Of HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DAY DAYS IB1 INTERM DAYS 27 WET DAYS 157 

♦ SEASON NR t 

SEASON BEGINS ON 12 APR 

BEGIN HUMID ON 30 APR 

HUMID PERIOD Cl 57 DAYS) ENDS ON 4 OCT 
END OP SEASON ON 13 OCT 
TOTAL LCNOTH Of SEASON IS 104 DAYS 


COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

MAE SOT 


♦ NUMBER 

48373 







• 

LATITUDE 

16 

40 * 

LONGITUDE 

9B 33 

• ELEVATION 

210 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DCC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

6 

9 

28 

167 

231 

326 

409 

207 

lOO 

13 

3 

1326 

TEMP AVERAGE 

23 3 

M ■ 

28 7 

30 4 

28 8 

26 7 

23 9 

23 9 

26 4 

26 7 

23 5 

23 4 

26 3 

TEMP MEAN MAI 

31 0 

33 3 

33 7 

36 6 

33 0 

30 6 

29 6 

29 4 

30 7 

31 3 

31 2 

30 3 

32 0 

TEMP MEAN MIN 

14 6 

16 3 

19 6 

22 7 

24 0 

23 3 

23 1 

23 0 

23 1 

22 3 

if a 

13 6 

20 6 

TEMP MEAN DAY 

23 0 

20 0 

30 6 

32 2 

30 7 

28 3 

27 3 

27 3 

28 2 

2B 3 

27 3 

23 5 

i'U 3 

TEMP MN MIAMI 

20 2 

22 2 

25 0 

27 3 

27 2 

23 8 

23 1 

24 9 

23 4 

23 0 

22 6 

19 9 

24 2 

VAPOUR PRESS 

10 4 

19 1 

20 3 

24 1 

28 3 

29 1 

28 4 

28 6 

28 a 

27 B 

23. 7 

19 3 

24 7 

WIND SPEED 2M 

1 2 

I J 

i e 

2 1 

1 7 

l 6 

l 6 

1 3 

I 3 

1 3 

1 4 

i 

1 5 

SUNSHINE 7. 

75 

74 

74 

63 

60 

42 

30 

36 

46 

64 

73 

76 

60 

TOT RADIATION 

417 

462 

513 

313 

302 

431 

413 

402 

422 

447 

424 

403 

446 

EVAPOTRANSP 

llO 

126 

1B6 

1B6 

160 

123 

121 

117 

117 

123 

107 

100 

1570 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS IB4 INTERM DAYS 34 WET DAYS 147 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 APR 

BEGIN HUMID ON 14 MAY 

HUM I D PERIOD ( 147 DAYS) ENDS ON B DCT 
END OP SEASON ON 28 OCT 
TOTAL LENGTH OF 3EA30N IS 181 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND • STATION TAK « NUMBER 46376 






• 

LATITUDE 

16 

33 ♦ 

LONGITUDE 

99 09 

« ELEVATION 

113 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

7 

3 

26 

4B 

102 

106 

90 

106 

231 

180 

41 

6 

1034 

TEMP AVERAGE 

23 6 

27 3 

30 7 

31 9 

29 8 

as ^ 

26 1 

27 B 

27 5 

26 6 

23 2 

23 3 

27 3 

TEMP MEAN MAI 

31 3 

34 7 

37 2 

30 2 

35 1 

32 6 

32 2 

31 9 

31 7 

31 3 

30 7 

30 2 

33 1 

TEMP MEAN MIN 

13 2 

16 6 

23 2 

23 7 

23 4 

23 0 

24 7 

24 3 

23 9 

22 3 

19 6 

16 2 

22 1 

TEMP MEAN DAY 

26 2 

29 6 

32 7 

34 2 

32 0 

30 2 

29 6 

29 3 

29 2 

26 4 

27 2 

25. 6 

29 6 

TEMP MN NIGHT 

20 7 

24 1 

27 9 

29 6 

26 5 

27 4 

27 0 

26 8 

26 2 

25 1 

23 0 

20 3 

23 6 

VAPOUR PRESS 

16 7 

17 2 

10 3 

22 3 

27 3 

24 6 

26 9 

26 6 

27 6 

27 0 

24 1 

19 1 

23 2 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 4 

I 9 

2 1 

1 6 

1 7 

2 0 

1 9 

1. 3 

0 7 

0 7 

0 6 

1 4 

SUNSHINE X 

62 

81 

79 

73 

33 

40 

36 

33 

36 

33 

67 

72 

59 

TOT RADIATION 

436 

464 

531 

343 

475 

424 

407 

391 

363 

409 

403 

391 

440 

EVAPOTRANSP 

110 

141 

192 

190 

162 

144 

144 

138 

120 

112 

96 

91 

1648 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON KITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 1 66 INTERN DAYS 103 WET DAYS 94 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 26 APR 

BEGIN HUMID ON 6 NAY 

HUMID PERIOD I 26 DAYS) ENDS ON l JUNE 
BEGIN HUMID ON 23 AUG 

HUMID PERIOD ( 60 DAYS» ENDS ON 1 NOV 
END OF SEASON ON 11 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 197 DAYS 

COUNTRY THAILAND • STATION PHUMIPOL DAM • NUMBER 46377 






• 

LATITUDE 

17 

14 ♦ 

LONGITUDE 

99 03 

* ELEVATION 

161 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

SI 

2 

19 

31 

227 

67 

91 

107 

273 

226 

30 

11 

1117 

TEMP AVERAGE 

24 2 

27 5 

30 6 

32 3 

30 0 

28 7 

28 3 

20 9 

27 6 

27. 1 

23 8 

23 9 

27 9 

TEnP MEAN MAI 

30 2 

33 7 

36 4 

37 ■ 

34 3 

32 4 

31 9 

31 B 

31 4 

31 0 

30 2 

29 3 

32 5 

TEMF MEAN MIN 

16 6 

19 3 

22 0 

24 7 

24 9 

24 3 

24 3 

24 0 

23 4 

22 6 

20. 3 

17. 5 

22 0 

TEMP MEAN DAY 

23 9 

29 1 

31 B 

33 6 

31 « 

29 9 

29 3 

29 3 

28 a 

28 3 

27 0 

23 5 

29 2 

TEMP MN NIGHT 

21 2 

24 2 

26 B 

29 0 

26 0 

27 0 

26 7 

26 4 

23 B 

23 1 

23 3 

20 9 

23 4 

VAPOUR PRESS 

17 4 

17 5 

10 5 

22 0 

27 1 

27 3 

27 3 

27 6 

28 4 

28 1 

24 7 

20 3 

23 9 

WIND SPEED 2M 

1 5 

1 B 

? 1 

2 0 

1 7 

1 6 

1 B 

1 6 

1 4 

1 2 

1 2 

1 3 

1 6 

GUYSHINE Y. 

75 

74 

74 

65 

36 

AQ 

*0 

36 

43 

61 

70 

72 

60 

TOT RADIATION 

411 

430 

311 

312 

480 

461 

424 

403 

410 

434 

410 

386 

442 

EVAPOTRANSP 

113 

142 

201 

200 

160 

147 

143 

142 

124 

122 

103 

94 

1701 


TYPE OF HJNID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 187 INTERM DAYS 00 WET DAYS 98 

• SEASON NR I 

5EA90N BEGINS ON 28 APR 

BEGIN HUMID ON 2 MAY 

HUMID PERIOD ( 29 DAYS» ENDS ON 31 MAY 
END OF SEASON ON 10 JUNE 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 43 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 1 JULY 

BEGIN HUMID ON 23 AUG 

HUMID PERIOD ( 69 DAYS» ENDS ON 2 NOV 
END OF SEASON ON 13 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 135 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : THAILAND 



• 

STATION 

PMITSANULOK 


• NUMBER 

46378 







• 

LATITUDE 

16 

49 • 

LONGITUDE : 

1O0 16 

« ELEVATION 

44 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

22 

33 

34 

196 

177 

200 

safe 

262 

136 

23 

3 

1349 

TEMP AVERAGE 

23 B 

26 1 

20 5 

30 3 

29 3 

28 3 

27 8 

27 3 

27 6 

27 4 

26 0 

23 8 

27 2 

TEMP MEAN MAX 

31 3 

33 8 

35 8 

37 3 

35 1 

33 6 

32 7 

32 2 

32 1 

32 3 

31 7 

30 9 

33 2 

TEMP MEAN MIN 

17 7 

20 2 

22 6 

24 8 

25 0 

24 6 

24 3 

24 3 

24 4 

23 8 

21 3 

18 4 

22 6 

TEMP MEAN DAY 

27 l 

29 3 

31 7 

33 3 

31 9 

30 7 

30 0 

29 6 

29 6 

29 3 

2S 4 

26 8 

29 B 

TEMP MN NIOHT 

22 4 

24 8 

27 2 

28 9 

28 3 

27 3 

26 9 

26 7 

26 7 

26 3 

24 3 

22 0 

26 0 

VAPOUR PRESS 

19 7 

22 1 

23. 0 

27 1 

29 8 

30 6 

30 2 

30 2 

30 4 

29 1 

23 2 

20 6 

26 7 

WIND SPEED 2M 

0 4 

0 7 

1 0 

1 1 

0. 9 

0 9 

0 0 

0 8 

0 7 

0 6 

0 3 

0 3 

0 7 

SUNSHINE X 

70 

77 

72 

76 

63 

47 

42 

42 

43 

63 

73 

76 

63 

TOT RADIATION 

423 

471 

306 

333 

322 

431 

430 

423 

416 

443 

423 

402 

436 

EVAPOTRANSP 93 109 149 166 137 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 174 INTFRM DAYS 22 WET DAYS : 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 APR 

BEGIN HUMID ON 3 MAY 

HUMID PERIOD <169 DAYS) ENDS ON 19 OCT 
END OF SEASON ON 3 NOV 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 191 DAYS 

132 

169 

126 

123 

117 

120 

100 

88 

1466 


COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

PNETCHABUN 


• fAJKBER 

48379 







• 

LATITUDE 

16 

26 • 

LONGITUDE 

101 09 

• ELEVATION 

SIB M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

32 

48 

71 

130 

149 

171 

201 

231 

93 

14 

2 

1177 

TEMP AVERAOE 

24 7 

27 3 

28 2 

30 9 

29 8 

28 7 

28 0 

27 3 

27 4 

27 4 

26 1 

24 3 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

32 0 

34 2 

36 2 

37 3 

33 2 

33 0 

32 0 

31 5 

31 8 

32 4 

31 9 

31 3 

33 2 

TEMP MEAN MIN 

14 7 

17 9 

21 0 

23 2 

24 0 

23 8 

23 4 

23 4 

23 2 

22 0 

16 B 

13 3 

20 9 

TEMP MEAN DAY 

26 3 

29 0 

31 4 

32 8 

31 6 

30 1 

av a 

aa » 

29 0 

29 0 

27 6 

26 2 

29 3 

TEMP MN NIGHT 

20 6 

23 4 

26 1 

27 9 

27 6 

26 7 

26 1 

25 9 

23 6 

23 1 

22 6 

20 1 

24 B 

VAPOUR PRESS 

18 4 

20 9 

24 0 

26 8 

29 8 

30 7 

30 6 

30 6 

30 9 

28 0 

24 3 

19 3 

26 3 

MIND SPEED 2M 

1 3 

1 2 

1 4 

1 6 

1 3 

1 3 

l 3 

1 5 

1 1 

1 3 

1 4 

1 4 

1 4 

SUNSHINE X 

78 

77 

76 

72 

34 

42 

36 

33 

40 

63 

74 

77 

60 

TOT RADIATION 

426 

473 

521 

339 

479 

431 

406 

391 

400 

444 

42B 

407 

443 

EVAPOTRANSP 

120 

131 

164 

1 B3 

136 

133 

129 

122 

114 

126 

114 

112 

1606 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS IB4 

INTFRM DAYS 39 

WET DAYS 

142 








♦ SEASON NR 

1 














SEASON BEGINS ON 26 APR 

BEGIN HUMID ON 18 MAY 

HUMID PERIOD <142 DAYS) ENDS ON 7 OCT 
END OF SEASON ON 24 OCT 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 1B1 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND • STATION KHON KAEN • NUMBER 46381 

• LATITUDE 16 26 « LONGITUDE 102 90 ♦ ELEVATION 163 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

10 

37 

62 

163 

100 

156 

107 

266 

09 

16 

3 

1168 

TEMP AVERAGE 

23 2 

25 9 

20 7 

30 3 

29 3 

20 7 

M B 

27 7 

27 2 

26. 7 

29 1 

23 2 

27 0 

TEMP MEAN MAK 

30 3 

32 B 

35 3 

36 3 

34 9 

33 1 

32 6 

32 0 

31. 6 

31. 4 

30 9 

29 B 

32 6 

TEMP MEAN MIN 

13 7 

10 7 

21 9 

24 1 

24 6 

24 6 

24. 1 

24 0 

23 6 

22. 2 

19 3 

16 1 

21 6 

TEMP MEAN DAY 

25 7 

20 3 

31 0 

32 6 

31 6 

30 4 

29 9 

29 4 

29 0 

26 4 

27. 1 

25 3 

29 1 

TEMP NN NIGHT 

20 7 

23 3 

26 4 

20 2 

27 9 

27 3 

26 7 

26 4 

26 0 

24. 9 

22 7 

20 1 

25 1 

VAPOUR PRESS 

17 e 

20 5 

23 7 

23 0 

29 0 

29 0 

29 B 

30 0 

29 7 

27. 3 

22 7 

18 6 

25 5 

WIND SPEED 2M 

l 2 

1 2 

1 3 

1 4 

1 3 

1 3 

1 6 

1 4 

1 1 

1 3 

i. 3 

I. 4 

1 3 

SUNSHINE X 

B2 

77 

68 

68 

62 

48 

43 

42 

44 

67 

77 

81 

63 

TOT RADIATION 

438 

473 

492 

324 

310 

434 

441 

423 

413 

438 

437 

418 

437 

evapotrans p 

107 

119 

157 

168 

160 

141 

140 

131 

118 

126 

108 

101 

1376 


TYRE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 106 INTERM DAYS 32 WET DAYS 147 

• SEA50N NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 APR 

BEGIN HUMID ON 12 MAY 

HUMID PERIOD 4147 DAYS» ENDS ON 6 OCT 
END OF SEASON ON 21 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 179 DAYS 


COUNTRY THAILAND * STATION MUKDAHAN • NUMBER 40383 

• LATITUDE: 16.32 • LONGITUDE 104 43 • ELEVATION : 138 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

5 

19 

41 

63 

190 

276 

247 

314 

368 

63 

3 

1 

1612 

TEMP AVERAGE 

22 6 

25 0 

27 6 

29 e 

29 2 

26 4 

20 1 

27 5 

27 3 

26 6 

24 7 

22 3 

26 6 

TEMP MEAN MAY 

29 4 

31 4 

34 2 

35 4 

34 1 

32 2 

31 8 

31. 2 

31. 1 

30 9 

29 9 

28 7 

31 7 

TEMP MEAN MIN 

14 5 

17 5 

20 0 

23 5 

24 3 

24 3 

24 1 

23 9 

23 4 

21 3 

16 4 

15 4 

21 0 

TEMP MEAN DAY 

24 7 

27 0 

29 9 

31 6 

31 0 

29 7 

29 3 

20 0 

20 6 

27 e 

26 2 

24 4 

28 2 

TEMP MN NIGHT 

19 6 

22 2 

25 3 

27 4 

27 5 

26 0 

26 3 

26. 1 

23 7 

24 3 

21. 8 

19 3 

24 4 

VAPOUR PRESS 

17 6 

20 1 

2? 9 

26 4 

29 3 

30 7 

30 6 

30 7 

30 4 

26 0 

22 8 

19 0 

23 6 

WIND SPEED 2H 

2 0 

t 0 

1 7 

1 6 

1 4 

1 5 

1 6 

1 3 

1 3 

2 0 

2 4 

2 4 

1 B 

SUNSHINE X 

88 

77 

73 

72 

54 

43 

46 

40 

41 

66 

8B 

90 

63 

TOT RADIATION 

435 

472 

517 

539 

479 

443 

443 

417 

403 

461 

470 

442 

462 

Evapotransp 

1 10 

122 

161 

167 

153 

133 

139 

127 

116 

132 

117 

111 

1598 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 104 INTERN DAYS 29 WET DAYS 132 

• SEASON NR 1 

SEASON BE01NS ON 16 APR 

BEGIN HUMID ON 6 MAY 

HUMID PERIOD <132 DAYS» ENDS ON 3 OCT 
END OF SEASON ON 14 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 101 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND • STATION : N AH HON SA *4 AN • NUMBER 40400 

• LATITUDE: 19. 4B • LONGITUDE 100 10 • ELEVATION 28 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

26 

40 

61 

149 

116 

136 

184 

242 

142 

29 

6 

1140 

TEMP AVERAGE 

29 9 

20 4 

30 7 

31 9 

30 7 

29 6 

29 1 

28 4 

28 1 

27 9 

26 B 

29 2 

28 5 

TEMP MEAN MAX 

31 9 

34 6 

36 6 

37 7 

36 0 

34 4 

33 7 

33 0 

32 2 

31 B 

31 4 

30 9 

33 7 

TEMP MEAN MIN 

17 5 

20 9 

23 5 

25 1 

25. 0 

24 6 

24 2 

24. 0 

23 8 

23 5 

21 1 

18. 1 

22 6 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

30 2 

32 4 

33 7 

32 5 

31 3 

30 6 

30 1 

29 5 

29 1 

20 1 

26 ? 

30 1 

TEMP MN NIGHT 

22 4 

29 5 

27 9 

29 3 

28 6 

27 7 

27 2 

26 7 

26 3 

26 0 

24 1 

2 t a 

26 1 

VAPOUR PRESS 

19 6 

22 8 

26 0 

28 4 

30 0 

30 2 

29 8 

30 4 

30 7 

29 5 

25 5 

20 8 

27 0 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1. 6 

2 2 

2 2 

1 9 

2 0 

1 8 

1 6 

1 2 

l 1 

1 3 

1. 3 

1 6 

SUNSHINE X 

7B 

77 

70 

72 

61 

46 

42 

42 

43 

62 

74 

79 

62 

TOT RADIATION 

432 

477 

502 

539 

504 

444 

428 

424 

412 

444 

433 

419 

455 

evapotransp 

122 

137 

108 

193 

174 

149 

146 

136 

122 

127 

114 

108 

1716 


TYPE OT HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 177 INTERM DAYS 99 WET DAYS 09 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 APR 

BEGIN HUMID ON 23 JULY 

HUMID PERIOD < 09 DAYS) ENDS ON 20 OCT 
END OP SEASON ON 3 NOV 
TOTAL LENQTM OF SEASON IS 180 DAYS 


COUNTRY THAILAND ♦ STATION CHAIYAPHUM ♦ NUMBER 4B403 

♦ LATITUDE 19 4B * LONGITUDE 102 02 • ELEVATION 102 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAN 

PRECIPITATION 

5 

10 

97 

87 

162 

141 

153 

147 

324 

125 

17 

4 

1240 

TEMP AVERAOE 

24 6 

26 9 

29 3 

30 4 

29 7 

28 6 

28 1 

27 7 

27 3 

27 3 

25 1 

24 6 

27 5 

TEMP MEAN MAX 

30 0 

32 4 

34 7 

35 7 

34 3 

32 5 

31 9 

31 A 

30 0 

30 5 

30 0 

29 4 

32 0 

TEMP MEAN MIN 

16 9 

19 7 

22 3 

23 9 

24 5 

24 2 

23 8 

23 6 

23 9 

23 0 

20 6 

17 7 

22 0 

TEMP MEAN DAY 

29 0 

28 4 

30 8 

31 9 

31 2 

29 6 

so. a 

28 9 

28 6 

20 1 

26 9 

25. 6 

20 B 

TEMP MN NIGHT 

21 3 

24 0 

26 4 

27 8 

27 7 

26 Q 

26 3 

26 0 

26 0 

25 2 

33 - 

21 1 

25 2 

VAPOUR PRESS 

15 0 

17 4 

20 5 

24 3 

27 1 

28 1 

27 8 

28 3 

28 4 

26 0 

21 0 

16 6 

23 4 

WIND SPEED 2M 

1 8 

l 9 

2 0 

2 0 

2. 0 

2 2 

2 2 

2 0 

l 7 

l B 

2 0 

8. 0 

2 0 

SUNSHINE X 

81 

77 

74 

70 

50 

47 

44 

41 

42 

62 

73 

77 

62 

TOT RADIATION 

441 

477 

516 

532 

493 

448 

436 

421 

408 

444 

430 

413 

9 ! 9 

EVAPOTRANSP 

130 

136 

178 

178 

170 

150 

148 

139 

124 

139 

117 

117 

17 22 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 172 INTERM DAYS 96 WET DAYS 97 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 APR 

BEGIN HUMID ON 19 MAY 

HUMID PERIOD < 11 DAYS) ENDS ON 30 MAY 
BEGIN HUMID ON 2 JUL Y 

HUMID PERIOD ( 28 DAYS) ENDS ON 30 JULY 
BEGIN ttJMID ON 16 AUG 

HUMID PERIOD < 50 DAYS) ENDS ON 13 OCT 
END OF SEASON ON 27 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 193 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 


• STATION : ROI ET 


• NUMBER 40403 


• LATITUDE 16 03 * LONGITUDE 103. 41 • ELEVATION : 140 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

19 

31 

B 2 

192 

19B 

207 

233 

314 

94 

10 

1 

1403 

TEMP AVERAGE 

23 7 

26 0 

ra 7 

30 2 

29 6 

28 8 

28 4 

27 8 

27 3 

26 9 

23 1 

23 2 

27 2 

TEMP MEAN MAX 

30 0 

32 2 

34 6 

35 7 

34 3 

32 6 

32 0 

31 3 

30 9 

31 8 

30 2 

29 4 

32 1 

TEMP MEAN MIN 

16 a 

ie 9 

22 0 

24 1 

24 7 

24 7 

24 4 

24 3 

24 1 

22 4 

19 3 

16 7 

21 8 

TEMP MEAN DAv 

23 6 

20 0 

30 6 

32 0 

31 2 

30 1 

29 6 

29 0 

28 7 

20 7 

26 7 

25 3 

28 e 

TEMP NN NIGHT 

20 9 

23 4 

26 2 

27 9 

27 e 

27 2 

26. 8 

26 4 

26 2 

23 2 

22 3 

20 4 

25 1 

VAPOUR PRESS 

16 I 

20 4 

23 4 

26 6 

29 7 

29 6 

29 3 

29 B 

29 B 

27 1 

22 9 

10 6 

23 3 

WIND SPEED 2N 

1 3 

1 4 

! 3 

1 4 

1. 4 

1 7 

1 7 

1 5 

1 1 

1. 4 

1 6 

1 6 

1 3 

SUNSHINE X 

77 

74 

60 

70 

63 

32 

31 

46 

46 

64 

72 

76 

63 

TOT RADIATION 

423 

464 

493 

332 

321 

469 

464 

440 

422 

449 

424 

406 

459 

EVAPOTRANSP 

112 

121 

130 

166 

164 

146 

147 

136 

121 

127 

108 

102 

1608 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 177 INTERN DAYS 31 WET DAYS 157 

• SCA5CN NR 1 

SEASON BEGINS ON 16 APR 

BEGIN HUMID ON 4 NAY 

HUN ID PERIOD <137 DAYS) ENDS ON 8 OCT 
END DF SEASON ON 21 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEA50N IS 1B8 DAYS 


COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

UBON RATCHATMANI 

• NUMBER 

40407 







• 

LATITUDE 

13 

13 • 

LONGITUDE 

104 32 

• ELEVATION : 

123 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

vAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

10 

30 

73 

212 

240 

291 

314 

267 

97 

20 

2 

1377 

TEMP AVERACE 

24 0 

26 3 

28 8 

29 9 

29 2 

28 2 

27 9 

27 4 

27 2 

26 7 

23 3 

23 9 

27 1 

TEMP MEAN MAX 

31 O 

33 2 

33 2 

at t 

34 4 

32 6 

32 0 

31 4 

31 2 

31 2 

30 B 

30 0 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

17 0 

19 3 

22 3 

24 2 

24 6 

24 4 

24 2 

24 0 

23 8 

22 5 

20 1 

17 7 

22 0 

TEMP MEAN DAY 

26 6 

28 8 

31 1 

32 1 

31 3 

30 0 

29 3 

29 0 

28 8 

28 4 

27 3 

26 0 

29 1 

TEMP MN NIGHT 

21 7 

24 0 

26 6 

26 0 

27 8 

27 0 

26 6 

26 3 

26 0 

25 1 

23. 3 

21 3 

23 3 

VAPOUR PRESS 

IB 3 

20 6 

23 5 

27 l 

29 7 

29 8 

29 7 

29 7 

29 3 

27 1 

22 S 

19 3 

23 6 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 3 

1 3 

1 3 

1 2 

1 3 

1 6 

1 3 

1 2 

1 6 

2. 1 

2 0 

1 3 

SUNSHINE X 

83 

79 

71 

69 

62 

50 

30 

44 

46 

64 

77 

78 

64 

TOT RADIATION 

450 

406 

506 

320 

307 

439 

430 

432 

424 

432 

443 

416 

464 

EVAPOTRANSP 

110 

123 

150 

162 

136 

138 

141 

131 

121 

128 

1 IB 

112 

1606 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 17B INTERM DAYS 28 WET DAYS 139 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 19 APR 

DEO IN HUMID ON 5 NAY 

HUMID PERIOD <139 DAYS) ENDS ON 6 OCT 
END OF SEASON ON 23 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 1B7 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 


• STATION SUP HAN BUR I 


• NUMBER 40429 


• LATITUDE 14 29 * LONGITUDE : 100 OB • ELEVATION 7 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

11 

43 

76 

168 

119 

122 

198 

296 

224 

41 

11 

1279 

TEMP AVERAGE 

26 1 

28 9 

30 9 

31 8 

30 7 

29 9 

29 2 

28 9 

2B 4 

28 0 

27 0 

25 6 

28 7 

TEMP MEAN MAX 

31 B 

34 2 

36 2 

37 7 

39 4 

34 2 

33 3 

32 9 

31 9 

31 2 

30 5 

30 4 

33 3 

TEMP MEAN MIN 

18 7 

21 1 

23 2 

29 0 

29 1 

24 8 

24 9 

24 9 

24 9 

24 2 

22 1 

19 4 

23 1 

TEMP MEAN DAY 

27 6 

30 0 

32 1 

33 7 

32 1 

31 2 

30 5 

30 2 

29 9 

20 9 

27 e 

r-.‘, n 

30 0 

TEMP MN NIGHT 

23 1 

25 5 

27 5 

2* 2 

26 4 

27 8 

27 2 

27 1 

26 7 

26 3 

24 6 

22 6 

26 3 

VAPOUR press 

21 0 

24 3 

26 3 

M j 

30 2 

29 5 

29 5 

BV ■ 

30 9 

30 4 

26 4 

22 1 

27 4 

MIND SPEED 2M 

2 0 

2 1 

2 4 

2 4 

2. 4 

2. 6 

2 6 

2 6 

2 1 

2 1 

2 4 

2. 3 

2 3 

SUNSHINE X 

71 

63 

63 

60 

48 

38 

37 

38 

38 

53 

65 

71 

94 

TOT RADIATION 

420 

438 

480 

493 

491 

410 

406 

408 

399 

418 

414 

405 

420 

EVAPOTRANSP 

133 

141 

182 

1B8 

169 

193 

191 

148 

128 

130 

123 

119 

1769 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 167 INTfcRM DAYS 102 WET DAYS 96 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 24 APR 

BEGIN HUMID ON 12 MAY 

HUMID PERIOD < I Q DAYS) ENOS ON 30 MAY 
DEC IN HUMID ON 14 AUC 

HUMID PERIOD < 7B DAYS) ENDS ON 31 OCT 
END OF SEASON ON G NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 190 DAYS 


COUNTRY THAILAND • STATION LOP BURI • NUMBER 40426 

• LATITUDE 14 4G ♦ LONGITUDE 100 37 • ELEVATION 14 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

10 

15 

59 

71 

162 

193 

171 

172 

292 

16S 

42 

9 

1324 

TEMP AVERACE 

26 4 

28 5 

30 2 

31 l 

30 1 

29 1 

2B 4 

2B 3 

27 9 

27 7 

26 8 

29 a 

20 4 

TEMP MEAN MAX 

32 5 

34 5 

36 2 

37 0 

39 3 

33 6 

32 7 

32 3 

31 7 

31 6 

31 4 

31 3 

33 3 

TEMP MEAN MIN 

19 0 

21 9 

23 8 

24 9 

24 8 

24 3 

24 0 

24 1 

24 0 

23 5 

21 4 

19 2 

22 9 

TEMP MEAN DAY 

28 2 

30 9 

32 3 

33 1 

31 9 

30 6 

29 9 

29 7 

29 2 

29 0 

28 2 

27 4 

30 0 

TEMP MN NIGHT 

23 6 

a* a 

27 9 

28 9 

28 2 

27 3 

26 7 

26 6 

26 a 

25 9 

24 4 

22 8 

26 2 

VAPOUR PRESS 

16 6 

22 9 

25 8 

28 1 

29 7 

29 7 

29 5 

29 8 

30 4 

28 4 

24 3 

19 5 

26 4 

WIND SPEED 2M 

1 9 

2 1 

2 4 

2 3 

2 0 

2 1 

1 9 

1 0 

1 5 

1 7 

2 0 

2 2 

2 0 

SUNSHINE X 

73 

65 

66 

62 

92 

43 

43 

40 

43 

58 

68 

75 

57 

TOT RADIATION 

425 

443 

490 

901 

467 

430 

429 

416 

413 

435 

422 

415 

441 

EVAPOTRANSP 

138 

141 

182 

182 

164 

144 

142 

137 

124 

132 

123 

129 

1738 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOO 

DRY DAYS 169 INTERM DAYS 33 WET DAYS 163 

• SEASON 1 

SEASON BE01NB ON 2D APR 

BEGIN HUMID ON 14 MAY 

HUMID PERIOD 4163 DAYS) ENDS ON 24 OCT 
END OF SEASON ON 7 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 196 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 


• STATION 5AP HUANG 


♦ NUH8ER 40429 






• 

LATITUDE 

14 

07 * 

LONGITUDE : 101 

04 ♦ 

ELEVATION 

283 n 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

40 

83 

114 

148 

BO 

97 

85 

223 

163 

21 

3 

1063 

TEMP AVERAGE 

23 I 

23 7 

27 7 

28 4 

20 2 

3B 3 

27 4 

27 1 

26 4 

23 6 

24 2 

22 9 

26 2 

TEMP MEAN MAX 

29 5 

3i e 

33 1 

34 3 

33 5 

32 3 

31 6 

29 6 

30 5 

29 5 

28 3 

28 0 

31 l 

TEMP MEAN HJN 

13 3 

16 8 

19 2 

21 0 

22 3 

22 6 

22 3 

22 5 

22 0 

20 6 

17 4 

14 4 

19 3 

TEMP MEAN DAY 

24 4 

27 0 

29 2 

30 t 

29 9 

29 2 

20 7 

27 3 

27 8 

26 6 

24 8 

83 6 

27 4 

TEMP MN N 1 ÛHT 

18 7 

21 6 

24 1 

25 4 

25 9 

25 7 

25. 3 

24 7 

24 6 

23 3 

20 6 

18 4 

23 2 

VAPOUR PRESS 

15 5 

10 4 

21 7 

22 2 

27 4 

26 0 

26 4 

26 3 

26 4 

25 5 

21 3 

17 4 

22 9 

WIND SPEED 2H 

1 3 

1 3 

1 1 

0 9 

0 9 

1 9 

2 1 

2 0 

1 1 

1 1 

1 4 

1 4 

1 4 

SUNSHINE X 

7B 

69 

63 

61 

32 

43 

40 

38 

42 

43 

60 

73 

56 

TOT RADIATION 

443 

439 

408 

497 

466 

428 

417 

408 

410 

383 

424 

410 

437 

EVAPOTRANSP 

121 

124 

132 

149 

141 

141 

141 

137 

tie 

1 10 

106 

106 

1346 


TYPE OF HUH ID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DPv DAYS 125 INTERN DAYS 154 WET DAYS 06 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 9 HAR 

BEGIN HUMID ON 1 HAY 

HUMID PERIOD < 25 DAYS) ENDS ON 26 HAY 
BEGIN HUMID ON 29 AUG 

HUMID PERIOD < 61 DAYS) ENDS ON 29 OCT 
END OF SEASON ON 4 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 240 DAYS 


COUNTRY THAILAND • STATION PRACH1N BUftl • NUMBER 40430 






• 

LATITUDE 

14 

o 

u 

• 

LONGITUDE 

101 22 

♦ ELEVATION 

3 H 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JIA. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

D€C 

YEAR 

precipitation 

6 

31 

69 

123 

200 

2B5 

322 

370 

303 

191 

40 

7 

2033 

TEMP AVERAGE 

26 9 

28 6 

30 0 

30 4 

29 3 

28 8 

28 3 

28 2 

20 0 

28 2 

27 6 

26 0 

20 4 

TEMP MEAN HA* 

32 3 

33 9 

35 4 

35 9 

34 3 

32 6 

32 1 

31 9 

31 3 

31 B 

31 8 

□ 1 4 

32 9 

TEMP MEAN HJN 

19 1 

21 8 

23 3 

24 3 

24 9 

24 3 

24 3 

24 3 

24 3 

24 0 

22 0 

19 3 

23 1 

TEMP MEAN DAY 

28 1 

30 1 

31 6 

32 3 

31 3 

30 1 

29 6 

29 4 

29 2 

29 3 

2D A 

27 » 

29 a 

TEMP MN NIGHT 

23 3 

23 9 

27 3 

28 2 

27 9 

27 1 

26 7 

26 6 

26 3 

26 3 

24 9 

23 0 

26 8 

VAPOUR PRESS 

20 3 

24 1 

27 1 

30 D 

31 3 

31 3 

31 3 

31 3 

31 3 

29 3 

23 3 

20 9 

27 9 

WIND SPEED 2M 

2 0 

1 9 

1 7 

1 3 

1 4 

1 3 

1 4 

1 4 

1 3 

1 7 

2 2 

2 3 

1 7 

SUNSHINE X 

77 

67 

63 

33 

44 

38 

34 

36 

30 

32 

66 

73 

54 

TOT RADIATION 

440 

432 

480 

474 

433 

409 

394 

400 

393 

416 

418 

418 

428 

EVAPOTRANSP 

142 

137 

162 

133 

144 

120 

126 

126 

118 

130 

129 

126 

1623 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 137 INTERM DAYS 46 WET DAYS 102 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 24 HAR 

BEGIN HUMID ON 27 APR 

HUMID PERIOD < 102 DAYS) ENDS ON 26 OCT 
END OF SEASON ON 7 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 220 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND • STATION NAKMON RATCHASIMA « NUMBER 40431 

• LATITUDE: 14 50 « LONGITUDE 102 05 ♦ ELEVATION 190 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

4 

24 

53 

60 

ISO 

1 15 

134 

127 

261 

161 

32 

3 

1132 

TEMP AVERAGE 

22 7 

25 7 

27 9 

20 9 

28 3 

27 9 

27 4 

27 2 

26 5 

23 0 

24 2 

22 4 

26 2 

TEMP MEAN MAI 

30 ■ 

33 5 

35 6 

36 4 

35 0 

33 0 

33 3 

32 7 

31 2 

30 7 

30 0 

9f r ' 

32 7 

TEMP MEAN MIN 

16 0 

19 2 

21 9 

23 4 

24 4 

23 0 

23 4 

23 3 

23 9 

22 2 

19 3 

16 4 

21 4 

TEMP MEAN DAY 

26 1 

29 0 

31 2 

32 3 

31 6 

30 6 

30 1 

29 7 

26 B 

27 9 

26 6 

23 2 

29 1 

TEMP MN NIGHT 

21 0 

24 0 

26 5 

27 7 

a f a 

27 0 

26 5 

26 2 

26 1 

24 7 

22 6 

20 2 

25 0 

VAPOUR PRESS 

10 2 

20 9 

23 5 

26 6 

29 1 

20 4 

20 1 

27 9 

20 0 

27 3 

23 1 

19 l 

25 1 

WIND 5PEED 2M 

0 9 

1 0 

0 9 

1 1 

1 0 

1 4 

1 4 

1 4 

0 9 

1 0 

1 2 

1 1 

t 1 

SUNSHINE X 

01 

75 

67 

65 

62 

53 

49 

4B 

45 

61 

76 

70 

63 

TOT RADIATION 

440 

476 

493 

513 

506 

468 

452 

446 

421 

444 

446 

423 

461 

EVAPOTRANSP 

102 

117 

146 

153 

149 

139 

137 

135 

115 

117 

103 

93 

1508 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 165 INTfcRM DAYS 113 WET DAYS 07 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 21 APR 

BEGIN HUMID ON II MAY 

HUMID PERIOD C 19 DAYS» ENDS ON 30 MAY 
BEGIN HUMID ON 20 AUG 

HUMID PERIOD I 60 DAYS» ENDS ON 27 OCT 
END OF SEASON ON 7 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IB 200 DAYS 


COUNTRY THAILAND 



» 

STATION 

SUR IN 



♦ 1 

NUMBER 

48432 







• 

LATITUDE 

14 

33 • 

LONGITUDE 

103 30 

♦ ELEVATION 

143 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

11 

31 

04 

173 

139 

191 

194 

276 

133 

22 

2 

1200 

TEMP AVERAGE 

24 4 

26 8 

29 2 

30 0 

29 3 

28 4 

28 0 

27 7 

27. 4 

26 9 

23 4 

24 0 

27 3 

TEMP MEAN MA)» 

31 0 

33 2 

33 3 

33 9 

34 3 

33 2 

aa a 

32 2 

31 6 

31 0 

30 4 

30 0 

32 6 

TEMP MEAN MIN 

16 4 

19 0 

21 9 

23 3 

24 0 

23 7 

23 4 

23 3 

23 1 

22 4 

19 0 

17 0 

21 5 

TEMP MEAN DAY 

26 4 

28 7 

31 0 

31 9 

31 1 

30 2 

*• 

29 3 

28 9 

20 2 

27 0 

23 8 

29 0 

TEMP MN NIGHT 

21 3 

23 8 

26 4 

27 6 

27 4 

26 7 

26 2 

26 0 

23 7 

23 0 

22 9 

20 e 

23 0 

VAPCUR PRESS 

IB 3 

20 3 

23 3 

26 4 

29 3 

29 8 

29 3 

29 7 

29 7 

28 t 

23 B 

19 6 

23 7 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 1 

1 2 

l 2 

1 2 

1 3 

1 3 

1 2 

1 0 

1 2 

1 4 

1 4 

1 2 

SUNSHINE X 

81 

73 

73 

60 

62 

50 

49 

50 

31 

67 

74 

79 

63 

TOT RADIATION 

448 

476 

313 

324 

306 

457 

432 

4M 

443 

465 

440 

426 

467 

EVAPOTRANSP 

116 

124 

162 

163 

157 

137 

139 

135 

124 

120 

110 

106 

1601 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 165 INTERM OAVS 37 WET DAYS 163 

• SEASON NR 1 

SEASON BEG 1 NE ON IS APR 

BEGIN HUMID ON 6 MAY 

HUMID PERIOD (163 DAYS) ENDS ON 16 OCT 
END OF SEASON QN 1 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 200 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 



« 

STATION 

KANCHANABUR1 


• NUMBER 

40450 







• 

LATITUDE 

14 

01 • 

LONGITUDE 

99 32 

• ELEVATION 

28 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

19 

37 

77 

134 

90 

107 

106 

241 

238 

61 

9 

1143 

TEMP AVERAGE 

25 5 

26 1 

30 2 

31 4 

29 9 

28 7 

aa a 

26 1 

27 9 

27 t 

26 1 

24 6 

26 0 

TEMP MEAN MAI 

32 1 

34 9 

37 0 

37 9 

35 4 

33 5 

33 3 

32 7 

32 5 

31 4 

30 8 

30 4 

33 3 

TEMP MEAN MIN 

17 5 

20 4 

22 8 

24 7 

24 9 

24 3 

24 0 

24 0 

23 7 

23 0 

20 8 

17 9 

22 3 

TEMP MEAN DAY 

27 5 

30 3 

32 5 

33 6 

32 0 

30 6 

30 3 

29 9 

29 7 

20 7 

27 6 

26 3 

29 9 

TEMP MN NIGHT 

22 « 

25 3 

27 5 

29 0 

H 2 

27 4 

26 9 

26 7 

26 4 

23 3 

23 e 

21 6 

25 9 

VAPOUR PRESS 

19 9 

22 7 

24 0 

26 3 

29 3 

28 6 

28 3 

28 1 

28 8 

28 8 

25 2 

20 9 

23 9 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 3 

! 5 

1 6 

1 3 

l 3 

1 6 

1 6 

1 3 

1 2 

1 0 

1 3 

i 4 

SUNSHINE X 

BO 

75 

75 

66 

55 

44 

42 

40 

43 

36 

68 

76 

60 

TOT RADIATION 

449 

479 

524 

524 

470 

432 

424 

413 

414 

429 

423 

421 

431 

EVAPQTRANSP 

122 

134 

179 

1B2 

139 

136 

139 

137 

123 

122 

106 

106 

1633 

type op humid season 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 157 

INTERM DAYS 124 

WET DAYS 

84 








♦ SEASON NR 

1 



« 










SEASON BEGINS ON 

22 APR 












BEGIN 

HUMID 

EM i 

MAY 











HUMID 

PERIOD 

( 15 

DAYS) ENDS ON 

29 MAY 









DEGIN 

HUMID 

ON 26 

AUC 











HUMID 

PERIOD 

C 69 

DAYS) ENDS ON 

3 NOV 









END OF SEASON ON 

16 NOV 











TOTAL LENGTH DF 

SEASON 

IS 20B DAYS 












COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

PHRA 

NAKHON 


• 1 

NUMBER 

48434 







• 

LATITUDE 

13 

44 • 

longitude 

100 30 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

33 

31 

66 

1B2 

149 

193 

218 

364 

234 

46 

3 

1330 

TEMP AVERAGE 

23 9 

27 6 

29 O 

30 2 

29 6 

28 8 

aa 4 

28 2 

27 8 

27 7 

26 9 

23 7 

2B 0 

TEMP MEAN MAX 

31 8 

32 7 

33 8 

38 G 

34 1 

32 B 

aa a 

32 O 

31 3 

31 2 

30 9 

31 0 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

20 0 

22 4 

24 2 

23 3 

23 2 

24 9 

24 3 

24 3 

24 1 

24 2 

22 9 

20 4 

23 5 

TEMP MEAN DAY 

28 O 

29 4 

30 7 

32 O 

31 3 

30 3 

29 7 

29 3 

29 1 

2B 9 

28 3 

27 6 

29 6 

TEMP MN NIGHT 

24 0 

23 9 

27 4 

26 6 

28 1 

27 4 

26 9 

26 7 

26 4 

26 3 

23 3 

23 5 

26 4 

vapour press 

22 3 

26 1 

29 0 

30 6 

31 5 

30 6 

30 0 

30 0 

30 6 

30 2 

27 6 

23 1 

20 3 

WIND SPEED 2M 

1 6 

2 0 

2 3 

2 3 

1 9 

2 0 

1 7 

1 9 

1 7 

! 3 

1 5 

1 4 

1 0 

SUNSHINE X 

73 

66 

65 

39 

46 

40 

38 

34 

34 

4B 

63 

70 

53 

TOT RADIATION 

432 

452 

409 

409 

442 

413 

407 

392 

381 

404 

413 

40B 

427 

EVAPQTRANSP 

119 

126 

160 

163 

130 

136 

133 

132 

118 

122 

113 

109 

13Û3 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

CAY DAYS 162 INTERN DAYS 20 UIET DAYS I S3 

* SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 22 APR 

BEGIN HUMID ON 3 MAY 

HUMID PERIOD (163 DAYS) ENDS ON 2 NOV 
END OF SEASON ON 11 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEA5QN IS 203 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

BANGKOK 


• NUMBER : 

46433 






♦ 

LATITUDE 

13 44 » 

LONGITUDE 

100 30 

« ELEVATION 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

' NO V 

DEC 

PRECIPITATION 

9 

26 

29 

79 

176 

139 

163 

182 

312 

21B 

30 

11 

TEMP AVERAGE 

23 3 

27 1 

26 6 

29 3 

29 0 

2B 9 

2B 0 

27 B 

27 3 

27 4 

M ft 

23 3 

TEMP MEAN MAX 

31 B 

32 7 

33 I 

34 0 

34 0 

32 9 

32 4 

32 1 

31. 7 

31. 3 

31 1 

31. 1 

TEMP MEAN MIN 

20 4 

22 7 

24 3 

23 6 

23 3 

23 0 

24 a 

24 6 

24 4 

24 3 

22 9 

20 6 

TEMP MEAN DAY 

26 2 

29 3 

30 8 

31 9 

31 2 

30 4 

30 0 

29. 7 

29 3 

29 2 

26 4 

27 7 

TEMP MN NIGHT 

24 2 

26 I 

27 6 

28 6 

28 1 

27 3 

27 2 

26 9 

26 6 

26 4 

23 3 

23 7 

VAPOUR PRESS 

21 0 

24 6 

27 3 

28 3 

28 8 

27 3 

27 8 

28 1 

20 7 

27 6 

24 6 

21 3 

WIND SPEED 2M 

S 3 

1 8 

2 0 

2 0 

1 6 

l 7 

1 6 

1 6 

I 4 

1 2 

1 3 

I 2 

SUNSHINE X 

80 

77 

73 

69 

37 

40 

42 

42 

42 

33 

73 

78 

TOT RADIATION 

434 

409 

316 

326 

404 

446 

423 

422 

411 

421 

444 

432 

EVAPOTRANBP 

117 

128 

162 

166 

133 

143 

138 

136 

123 

123 

117 

109 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

1 WITH 

DRY PERIOD 








DRV DAYS 137 

INTERM DAYS 

1 : 29 

WET DAYS ! 

179 







♦ SEASON NR 

1 







• 





SEASON BEGINS ON 

17 APR 











BEGIN 

HUMID 

ON 3 MAY 










MJHID 

PERIOD 

<179 DAYS) ENDS ON 

31 OCT 








ENO OF SEASON ON 

11 NUV 











total LENOTH OF 

SEASON 

IS 206 

DAYS 











COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

DON MUANG 


« NUMBER 

48436 






• 

LATITUDE 

13 99 • 

LONGITUDE 

100 36 

• ELEVATION 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

PRECIPITATION 

7 

16 

30 

63 

166 

164 

164 

223 

303 

239 

37 

17 

TEMP AVERAGE 

26 0 

27 4 

28 9 

29 8 

29 3 

88 f 

26 2 

26 0 

28 2 

2B 1 

27 4 

23 6 

TEMP MEAN MAX 

32 0 

33 2 

34 4 

39 3 

34 4 

33 2 

32 7 

32 3 

31 6 

31 9 

31 0 

30. 7 

TEMP MEAN MIN 

20 1 

22 0 

23 7 

29 0 

29 2 

29 1 

24 9 

24 9 

24 8 

24 8 

23 6 

20 9 

TEMP MEAN DAY 

26 2 

If ft 

31 0 

32 0 

31 9 

30 6 

30 2 

29 9 

29 3 

29 3 

M ft 

27 3 

TEMP MN NIGHT 

24 1 

23 8 

27 3 

20 4 

28 2 

27 7 

27 3 

27 2 

26 9 

26 8 

23 8 

23 8 

W#OUW PIMM 

22 3 

26 1 

20 3 

29 B 

31 1 

30 4 

30 2 

29 B 

30 0 

29 8 

27 6 

23 3 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 3 

2 8 

2 7 

2 6 

2 9 

2 4 

2 3 

2 3 

2 1 

2 1 

1 4 

SUNSH I NE X 

73 

69 

6B 

61 

40 

42 

30 

36 

36 

44 

63 

73 

TOT RADIATION 

436 

462 

300 

497 

490 

423 

408 

400 

308 

390 

412 

416 

EVAPOTRANBP 

126 

131 

160 

169 

196 

141 

138 

137 

129 

128 

121 

109 


Type OF HUMID SEASON SEASON WITH DAY PERIOD 

DAY DAYS lé>B 1NTERM DAYS 23 WET DAYS 174 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 APR 

BEGIN HUMID ON 10 MAY 

HUMID PERIOD (174 DAYS I ENDS ON 31 OCT 
END OP SEA50N ON B NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 197 DAYS 


2 M 
YEAR 


1416 
27 6 
32 3 
23 6 
29 7 
26 3 
26 3 
1 6 
61 
436 
1619 


12 M 

YEAR 

1439 
28 0 
32 7 
23 7 
29 8 
26 6 
26 3 
2 3 
34 
432 
1633 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

CHONBURI 


• NUMBER 

40459 







• 

LATITUDE 

13 

22 » 

LONGITUDE 

100 59 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

22 

41 

78 

166 

119 

168 

166 

302 

230 

64 

10 

1379 

TEMP AVERAGE 

25 9 

27 4 

26 e 

29 6 

29 3 

26 9 

28 6 

28 3 

27 9 

27 3 

26 7 

25 6 

27 9 

TEMP MEAN MAX 

31 3 

32 1 

33 2 

34 1 

33 3 

32 5 

31 9 

31 6 

31 2 

31 3 

31 1 

31. 0 

32 0 

TEMP MEAN MIN 

20 1 

22 4 

24 2 

25 4 

25 4 

25 6 

25 0 

24 9 

24 4 

23 8 

22 1 

20 3 

23 6 

TEMP MEAN DAY 

27 7 

29 0 

30 3 

31 3 

30 0 

30 3 

89 1 

29 4 

29 0 

28 9 

28 2 

27 5 

29 3 

TEMP MN NIGHT 

23 9 

25 7 

27. 2 

28 3 

27 9 

27 8 

27 2 

27 0 

26 5 

26 0 

24 e 

23 5 

26 3 

VAPOUR PRESS 

21 4 

25 6 

27 9 

30 0 

30 6 

29 7 

29 3 

29. 3 

29 7 

29 3 

25 3 

21 7 

27 5 

WIND SPEED 2H 

2 2 

2 4 

2. 5 

2 6 

2 1 

2 5 

2 3 

2 3 

1 9 

1 7 

2 2 

2 3 

2 2 

SUNSHINE X 

74 

69 

68 

62 

46 

42 

42 

38 

40 

52 

65 

75 

56 

TOT RADIATION 

437 

463 

501 

501 

441 

422 

422 

407 

404 

419 

420 

425 

439 

evapotransp 

129 

131 

165 

166 

151 

145 

146 

141 

127 

125 

123 

124 

1673 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 154 

INTERM DAYS 63 

WET DAYS 

148 








• SEASON NR 

I 













SEASON BEGINS ON 

IS APR 












BEGIN 

HUMID 

ON 4 

MAY 











HUMID 

PERIOD 

l 27 

DAYS) ENDS ON 

31 MAY 









BEGIN 

HUMID 

ON I 

JULY 











HUMID 

PERIOD 

« 32 

DAYS» ENDS ON 

2 AUG 









BEGIN 

HUMID 

ON 5 

AUG 











HUMID 

PERIOD 

( 89 

DAYS» ENDS ON 

2 NOV 









END OF SEASON ON 

15 NOV 











total LENGTH OF 

SEASON 

IS 21 

1 DAYS 












COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

ARANYAPHRATHET 

« NUMBER 

48462 







• 

LATITUDE 

13 42 • 

LONOITUDE 

102 33 

• ELEVATION 

47 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

20 

54 

104 

176 

183 

202 

191 

291 

210 

31 

0 

1512 

TEMP AVERAGE 

89 I 

89 0 

29 6 

30 0 

29 0 

20 3 

27 7 

27 3 

27 3 

27 2 

26 2 

25 2 

27 6 

TEMP MEAN MAX 

32 0 

34 2 

35 0 

36 0 

34 B 

33 1 

32 3 

31 9 

31 6 

31 6 

31 1 

30 7 

33 9 

TEMP MEAN MIN 

17 B 

20 9 

23 1 

24 0 

24 4 

24 1 

23 7 

23 7 

23 7 

23 1 

20 8 

18 2 

22 3 

TEMP MEAN DAY 

27 5 

30 0 

31 B 

32 2 

31 3 

30 2 

29 3 

29 3 

29 0 

28 8 

27 . 8 

26 6 

29 3 

TEMP MN NIGHT 

22 6 

25 4 

27 3 

27 9 

27 8 

27 0 

26 4 

26 2 

26 1 

23 6 

23, 9 

21 9 

25 7 

VAPOUR PRESS 

19 7 

22 9 

26 3 

2B 6 

30 2 

30 6 

29 0 

30 0 

30 0 

29 0 

23 3 

21. 0 

26 9 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 0 

1 1 

0 9 

1 0 

0 9 

1 1 

1 0 

0 9 

0 8 

1 0 

1 2 

1 0 

SUNSHINE X 

80 

76 

72 

67 

3B 

32 

47 

43 

47 

59 

72 

79 

63 

TOT RADIATION 

454 

486 

515 

520 

400 

461 

442 

434 

429 

442 

441 

435 

462 

EVAPOTRANSP 

125 

127 

159 

153 

148 

132 

132 

128 

120 

122 

111 

111 

1570 


TYPE OF HUH ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 141 INTERM DAYS 4t WET DAYS 1B3 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 2 AAR 

BEGIN HUMID ON 2 MAY 


Copyrighted material 



COUNTRY : THAILAND • STATION HUA H1N • NUMBER 48473 

• LATITUDE: 12 33 • LONGITUDE 1 99 37 • ELEVATION : 3 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

22 

21 

26 

39 

99 

79 

B6 

102 

132 

238 

193 

20 

1039 

TEMP AVERAGE 

23 3 

26 B 

28 2 

2B 4 

29 0 

26 4 

26 2 

26 1 

27 7 

27 0 

26 3 

23 2 

27 4 

TEMP MEAN MAX 

29 0 

30 4 

31 0 

33 0 

32 9 

32 8 

32 3 

32 2 

31 6 

30 4 

29 6 

28 B 

31 2 

TEMP MEAN MIN 

20 6 

22 2 

23 4 

24 7 

23 0 

24 9 

24 3 

24 3 

24 9 

23 6 

22 6 

21 3 

23 3 

TEMP MEAN DAY 

26 3 

27 B 

29 1 

30 4 

30 4 

30 3 

29 8 

29 7 

29 4 

28 2 

27. 3 

26 4 

20 0 

TEMP MN NIGHT 

23 4 

24 9 

26 2 

27 4 

27 3 

27 4 

26 9 

26 9 

26 9 

23 6 

24 7 

23 3 

26 0 

VAPOUR PRESS 

22 1 

S3 6 

27 6 

29 0 

29 7 

26 3 

20 1 

28 1 

28 4 

28 7 

26 1 

22 3 

27 0 

WIND SPEED 2M 

I 9 

1 9 

2 1 

2 2 

! 8 

l 9 

1 7 

1 6 

1 4 

1 6 

2 1 

2 2 

1 9 

SUNSHINE X 

70 

78 

71 

69 

33 

40 

37 

38 

42 

33 

66 

76 

39 

TOT RADIATION 

433 

490 

314 

327 

474 

442 

401 

406 

41? 

423 

429 

434 

431 

EVAPOTRANSP 

123 

127 

139 

139 

134 

t42 

136 

133 

126 

123 

119 

120 

1623 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DAY PERIOD 

DRY DA VS 140 INTERN DAYS 140 WET DAYS : 77 

• SEASON NR I 

SEASDN BEGINS ON 1 MAY 

BEGIN HUMID ON 13 SEP 

HUMID PERIOD C 77 DAYS) ENDS ON 29 NOV 
END OF SEASON ON 4 DEC 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 317 DAYS 

COUNTRY THAILAND • STATION 0ATTAM1P • NUMBER 40477 

• LATITUDE 12 41 • LONGITUDE : 100 39 • ELEVATION 16 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

28 

37 

66 

91 

206 

76 

96 

100 

226 

296 

100 

17 

1331 

TEMP AVERAOE 

26 7 

27 9 

28 9 

29 7 

29 2 

28 9 

28 4 

28 4 

27 9 

27 1 

26 3 

26 1 

28 0 

TEMP MEAN MAX 

33 2 

33 6 

34 1 

34 6 

33 3 

32 7 

32 4 

32 3 

32 2 

31 9 

32 2 

32 4 

32 9 

TEMP MEAN MIN 

22 1 

24 2 

23 6 

26 3 

26 2 

26 4 

23 7 

23 6 

23 0 

24 0 

22 6 

21 6 

24 6 

TEMP MEAN DAY 

29 7 

30 6 

31 4 

32 0 

31 0 

30 7 

30 2 

30 3 

29 9 

29 3 

29 1 

28 9 

30 3 

TEMP MN N10HT 

23 B 

27 3 

28 4 

29 2 

28 3 

28 4 

27 8 

27. 7 

27 2 

26 4 

23 3 

24 B 

27 2 

VAPOUR PRESS 

23 7 

24 7 

30 4 

31 9 

31 7 

30 4 

30 0 

29 7 

30 2 

26 7 

26 4 

23 2 

28 3 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 4 

2 6 

2 3 

2 3 

3 4 

3 3 

3 2 

2. 6 

2 0 

2 4 

2 5 

2 6 

SUNSHINE X 

80 

76 

73 

6B 

34 

30 

44 

42 

42 

33 

60 

80 

61 

TOT RADIATION 

461 

491 

329 

323 

470 

430 

427 

421 

412 

432 

433 

446 

438 

EVAPOTRANSP 

133 

140 

167 

166 

137 

136 

132 

131 

132 

127 

124 

130 

1733 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 139 INTERM DAYS 104 WET DAYS 102 

« SEASON NR 1 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 APR 

BEGIN HUMID ON 30 APR 

HUMID PERIOD < 30 DAYS) ENDS ON 30 MAY 
END OF SEASON ON 11 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 39 DAYS 

* SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 30 JUNE 

BEOIN HUMID ON 29 AUG 

HUMID PERIOD < 72 DAYS) ENDS ON 9 NOV 
END OF SEASON ON 24 NOV 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 147 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

CHAMTABURI 


• NUMBER 

48400 







• 

LATITUDE 

12 

36 ♦ 

LONGITUDE : 

102 07 

* ELEVATION 

4 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

14 

41 

67 

117 

340 

902 

470 

519 

545 

205 

71 

13 

2992 

TEMP AVERAGE 

25 0 

26 7 

27 0 

27 7 

27 5 

27 2 

26 9 

26 0 

26 4 

26 3 

25 0 

24 B 

26 5 

TEMP MEAN MAX 

31 6 

32 5 

32 S 

33 4 

32 3 

30 9 

30 6 

30 4 

30 5 

31 3 

31 2 

30 B 

31 5 

TEMP MEAN MIN 

19 6 

21 2 

22 5 

23 4 

24 0 

24 3 

M 0 

24 0 

23 6 

23 1 

21 7 

20 6 

22 7 

TEMP MEAN DAY 

27 9 

20 9 

29 5 

30 2 

29 6 

28 0 

20 5 

28 3 

20 3 

20 6 

20 1 

27 5 

20 7 

TEMP MN NIGHT 

23 7 

29 0 

25 9 

26 7 

26 7 

26 4 

26 1 

26 0 

25 7 

25 6 

24 5 

23. 6 

25 5 

VAPOUR PRESS 

22 4 

26 1 

20 4 

30 2 

31 5 

31 5 

31 1 

31 1 

31 1 

29 5 

7 6 0 

22 2 

28 4 

MIND SPEED 2M 

1 6 

1 1 

0 9 

0 9 

0 0 

1 0 

i 0 

1 0 

0 7 

l 0 

I 6 

2 0 

1 . 1 

SUNSHINE X 

7B 

70 

71 

69 

35 

48 

37 

38 

42 

53 

66 

76 

59 

TOT RADIATION 

455 

490 

514 

527 

474 

442 

401 

406 

412 

425 

429 

434 

451 

EVAPOTRANSR 120 119 139 142 133 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 122 XNTERM DAYS 43 WET DAYS 

• SEASON NR t 

SEASON BECIN5 ON I 9 MAR 

BEGIN HUMID ON 21 APR 

HUMID PERIOD <190 DAYS» ENDS ON 5 NOV 

END OF SEASON ON ]7 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 243 DAYS 

121 

19B 

115 

116 

109 

115 

114 

116 

1459 


COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

PR AC HU AP KH1RI KHAN 

• NUMBER ! 

4B300 







* 

LATITUDE 

11 

48 • 

LONGITUDE 

99 48 

• ELEVATION 

4 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

51 

54 

54 

40 

1 19 

93 

91 

103 

91 

241 

196 

39 

1172 

TEMP AVERAGE 

25 3 

26 6 

27 9 

29 3 

29 0 

20 3 

28 0 

27 7 

27 8 

27 1 

84 9 

25 6 

27 4 

TEMP MEAN MAX 

29 7 

30 9 

32 2 

33 7 

33 5 

32 5 

32 2 

31 8 

32 1 

30 7 

29 9 

29 5 

31 6 

TEMP MEAN MIN 

19 3 

20 7 

22 2 

23 7 

24 4 

24 3 

7 4 0 

24 0 

23 7 

23 1 

22 1 

20 5 


TEMP MEAN DAY 

26 4 

27 7 

29 0 

30 5 

30 6 

29 9 

29 6 

29 3 

29 4 

20 2 

27 4 

26 6 

20 7 

TEMP MN NICHT 

22 a 

24 l 

25 5 

27 O 

27 3 

26 9 

26 6 

26 4 

26 3 

23 4 

24 4 

23 2 

25 5 

VAPOUR PRESS 

23 2 

26 1 

28 1 

29 7 

30 0 

29 1 

20 4 

20 3 

20 4 

29 0 

26 a 

23 7 

27 6 

WIND GPCtr* 7*1 

3 3 

3 O 


2 2 

2 1 

2 4 

2 3 

a 4 

2 2 

2 1 

2 9 

3 0 

2 3 

SUNSHINE X 

79 

70 

71 

69 

55 

49 

37 

36 

42 

53 

66 

76 

59 

TOT RADIATION 

465 

503 

516 

527 

471 

443 

398 

397 

413 

428 

434 

441 

433 

EVAPOTRANÇP 

120 

127 

156 

165 

155 

143 

139 

137 

134 

129 

127 

130 

1670 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

1 WITH 

DRY PER 100 









DRY DAYS 145 

INTERM DAYS 

1 1 50 

WET DAYS 

62 









• SEASON NR 1 

SEASON DEC INS ON 30 APR 

DECIN HUMID ON 20 SEP 

HUMID PERIOD < 62 DAYS) ENDS ON 29 NOV 
END OF SEA50N ON 6 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 220 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

ALONG 

YA1 


* NUMBER 

48301 







• 

LATITUDE : 11 

47 • 

LONGITUDE 

102 53 

* ELEVATION : 

6 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

vAJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

38 

77 

129 

141 

409 

818 

813 

1077 

765 

365 

110 

23 

4767 

TEMP AVERAGE 

26 4 

27 2 

27 6 

28 4 

28 1 

27 2 

26 9 

26 7 

26 3 

26 8 

27 0 

26 6 

27 1 

TEMP MEAN MAX 

31 l 

31 4 

31 B 

32 6 

32 1 

30 5 

30 2 

29 7 

30 O 

30 8 

31. 4 

31 3 

31 1 

TEMP MEAN MIN 

20 3 

22 1 

23 0 

23 9 

24 0 

23 7 

23 5 

23 3 

23 2 

22 7 

21 9 

21 0 


TEMP MEAN DAY 

27 7 

28 4 

29 0 

29 8 

29 5 

28 3 

28 0 

27 7 

27 8 

28 2 

28 3 

28 0 

28 4 

TEMP MN NIGHT 

23 9 

25 2 

25 9 

26 7 

26 6 

25 9 

25 6 

25 4 

25 3 

25 1 

24 B 

24 1 

23 4 

VAPOUR PRESS 

24 0 

26 6 

29 0 

30 7 

31 1 

31 1 

DO 6 

30 6 

30 6 

30 6 

27. 3 

24 3 

2D 9 

WIND SPEED 2M 

1 9 

t 7 

1 7 

1 7 

1 6 

1 6 

1 7 

1 B 

1 6 

1 5 

1 . 8 

2 0 

1 7 

SUNSHINE X 

65 

59 

54 

49 

38 

33 

33 

31 

32 

42 

33 

66 

46 

TOT RADIATION 

421 

436 

453 

450 

407 

383 

383 

370 

375 

390 

399 

410 

407 

EVAPOTRANSP 

125 

119 

136 

137 

129 

113 

116 

114 

107 

1 13 

116 

123 

1450 


T y PE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 60 INTERM DAYS B6 WET DAYS 211 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 FEB 

BEGIN HUMID ON 16 APR 

HUMID PERIOD <211 DAYS) ENDS ON 13 NOV 
END DF SEASON ON 23 NOV 
TOTAL LENGTH OF 5EA50N IS 297 DAYS 


COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

CHUMP HON 


* NUMBER 

48317 







• 

LATITUDE 

10 

29 * 

LONGITUDE 

99 11 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

120 

75 

52 

80 

181 

166 

194 

203 

158 

327 

342 

149 

2047 

TEMP AVERAGE 

23 3 

26 5 

27 6 

28 6 

28 1 

27 3 

27 1 

27 1 

27 0 

26 6 

23 9 

39 i 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

29 7 

it n 

32 3 

33 7 

33 0 

31 6 

31 2 

30 9 

31 1 

30 3 

29 3 

29 1 

31 1 

TEMP MEAN MIN 

19 6 

21 0 

21 9 

23 1 

23 6 

93 f 

23 4 

23 6 

23 3 

23 2 

22 1 

20 3 

22 4 

TEMP MEAN DAY 

26 5 

27 8 

99 0 

30 3 

30 0 

24 1 

28 7 

9fl É 

28 7 

28 1 

27 1 

26 3 

28 3 

TEMP MN NIGHT 

22 9 

24 3 

25 3 

26 6 

26 6 

26 2 

25 0 

25 9 

23 0 

25 4 

94 a 

23 1 

23 2 

VAPOUR PRESS 

25 6 

27 3 

28 6 

30 0 

30 4 

29 7 

29 7 

29 3 

29 3 

29 7 

20 3 

23 3 

28 6 

WIND SPEED 2M 

2 2 

1 9 

1 4 

I 8 

1. 7 

1 9 

i 9 

2 0 

1 7 

1 3 

1 4 

2 2 

1 9 

SUNSHINE X 

65 

60 

67 

62 

50 

42 

40 

38 

40 

49 

34 

60 

53 

TOT RADIATION 

428 

474 

304 

499 

449 

413 

406 

403 

406 

418 

402 

400 

433 

EVAPOTRANSP 

118 

121 

149 

130 

139 

123 

123 

126 

120 

119 

100 

ill 

1311 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 47 INTERN DAYS 62 WET DAYS 756 

• SEASON t* 1 

SEASON BEGINS ON 14 APR 

BEGIN HUMID ON 1 MAY 

HUMID PERIOD <239 DAYS) ENDS ON 26 DEC 
BE01N HUMID ON 31 DEC 

HUMID PERIOD < 17 DAYS) ENDS ON 17 JAN 
END OF SEASON ON 26 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 316 DAYS 


Copyrighted material 



C OONTRY THA I LAND 



• 

STATION 

R AMONG 



• NUMBER 

48532 







• 

LATITUDE 

9. 

30 • 

LONGITUDE 

99 38 

• ELEVATION 

6 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

17 

48 

154 

473 

766 

686 

707 

708 

431 

160 

52 

4320 

TEMP AVERAGE 

25 7 

26 9 

20 1 

20 3 

27 2 

26 4 

26 2 

25 9 

25 B 

25 9 

26 0 

25 5 

26 6 

TEMP MEAN MA)l 

31 5 

33 0 

34 0 

34 0 

31 0 

30 2 

30 1 

29 B 

29 8 

30 3 

30 5 

30 5 

31 3 

TEMP MEAN MIN 

20 3 

20 6 

21 7 

23 0 

23 4 

23 3 

23 1 

23 1 

22 9 

22. 5 

21 9 

20 9 

2? 2 

TEMP MEAN DAY 

27 9 

29 1 

30 1 

30 5 

29 I 

28 0 

27 9 

27 6 

27. 6 

27 B 

27 7 

27 4 

28 4 

TEMP MN NIGHT 

24 0 

24 7 

25 7 

26 6 

26 1 

25 5 

25 3 

25 2 

25 0 

24 9 

24 5 

23 B 

25 1 

VAPOUR PRESS 

25 3 

26 I 

27 6 

30 0 

30 7 

30 6 

29 B 

29 0 

29 7 

29 7 

27 9 

25 B 

2B 6 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 8 

1 9 

1 7 

1 0 

2 t 

2 0 

2 1 

I B 

1 4 

1. 6 

2 0 

i a 

SUNSHINE X 

65 

66 

65 

56 

36 

33 

33 

31 

32 

40 

54 

62 

48 

TOT RADIATION 

433 

471 

490 

476 

395 

377 

378 

376 

377 

3B8 

405 

411 

415 

EVAPOTRANSP 

120 

127 

157 

142 

121 

100 

113 

110 

105 

100 

114 

114 

1439 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 106 

INTERM DAYS 35 

WET DAYS 

224 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

28 MAR 












BECIN 

HUMID 

□N 14 ! 

APR 











HUMID 

PERIOD 

(224 DAYS) ENDS ON 

24 NOV 









END OF 5EA50N ON 

12 DEC 












TOTAL LENGTH OF 

SEA50N 

IS 259 

DAYS 











COUNTRY THAILAND 



« 

STATION 

NAKHCN 

SI THAMHARAT 

♦ NUMBER 

48552 







* 

LATITUDE 

0 

28 • 

LONGITUDE 

99 3B 

• ELEVATION 

7 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

221 

59 

40 

93 

171 

01 

113 

107 

15B 

361 

580 

509 

2501 

TEMR AVERAGE 

26 2 

27 1 

28 1 

20 9 

20 6 

28 7 

20 3 

28 1 

27 B 

27 1 

26 2 

25 9 

27 6 

TEMP MEAN MAX 

29 e 

31 2 

32 6 

33 6 

33 5 

33 3 

33 2 

32 9 

32 6 

31 2 

29 5 

29 t 

31 9 

TEMP MEAN MIN 

2i e 

21 6 

22 1 

23 1 

23 7 

23 5 

23 0 

23 1 

22 9 

22 0 

22 6 

22 3 

22 7 

TEMP MEAN DAY 

27 2 

28 1 

29 2 

30 2 

30 4 

30 2 

29 9 

29 7 

29 5 

28 5 

27 3 

26 9 

?8 9 

TEMP MN NIOHT 

24 4 

24 6 

25 5 

26 5 

26 8 

26 6 

26 2 

26. 1 

25 9 

25 4 

24 7 

24 4 

25 6 

VAPOUR PRESS 

27 3 

27 3 

27 8 

29 1 

29 8 

23 5 

27 9 

27 9 

28 3 

29 0 

20 6 

27 6 

20 0 

WIND SPEED 2M 

1 7 

1. 7 

1. 7 

! 6 

1 6 

2 0 

1 9 

1 9 

1. 5 

1 4 

1 6 

1 9 

1 7 

SUNSHINE X 

56 

66 

69 

66 

52 

53 

53 

48 

4B 

50 

49 

54 

55 

TOT RADIATION 

4 IS 

477 

316 

512 

451 

446 

44B 

437 

437 

428 

395 

394 

447 

tVAPOTAANSF 

1 10 

139 

133 

134 

143 

14* 

146 

143 

132 

126 

108 

111 

1610 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAVS 65 INTERM DAYS 129 WET DAYS 171 

• SEASON NR 1 

SEASON DEC I NS ON 7 APR 

BECIN HUMID ON 1 MAY 

HUMID PERIOD < 2* DAYS) ENDS ON 30 MAY 
END OF SEASON ON 17 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 71 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 27 JUNE 

BEGIN HUMID ON 10 SEP 

HUMID PERIOD (142 DAYS) ENDS ON 30 JAN 
END OF SEASON ON II FEB 
TOTAL LENQTH OF SEASON IS 229 DAYS 

Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

BAN DON 


♦ NUMBER 

48333 







• 

LATITUDE 

9 

08 • 

LONGITUDE 

99 18 

• ELEVATION 

10 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

60 

27 

41 

93 

198 

132 

128 

147 

202 

262 

322 

248 

1080 

TEMP AVERAGE 

2D 9 

26 6 

27 9 

28 9 

2B 7 

29 1 

27 0 

27 7 

27 3 

27 0 

26 2 

23 6 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

30 7 

33 0 

34 3 

33 2 

33 9 

32 9 

33 4 

32 4 

32 1 

31 2 

30 0 

29 6 

32 4 

TEMP MEAN MIN 

20 6 

20 2 

21 1 

22 3 

23 3 

23 4 

23 0 

23 0 

22 9 

22 8 

22 3 

21 4 

22 2 

TEMP MEAN DAY 

27 5 

2B 9 

30 2 

31 1 

30 6 

29 9 

30 1 

29 4 

29 1 

as e 

27 3 

27 0 

29 1 

TEMP MN NIGHT 

23 9 

24 4 

23 3 

26 6 

26 8 

26 4 

26 3 

23 9 

23 7 

23 4 

24 6 

23 9 

25 3 

VAPOUR PRESS 

26 3 

26 3 

26 9 

28 B 

29 B 

29 0 

28 6 

28 3 

28 6 

29 1 

20 6 

27 3 

28 1 

WIND SPEED 2M 

1. 2 

1 1 

1 0 

1 0 

1. 1 

1 6 

1 4 

1 4 

1 2 

0 7 

0 e 

1 1 

I 1 

SUNSHINE X 

66 

76 

69 

60 

32 

47 

44 

47 

43 

41 

46 

33 

54 

TOT RADIATION 

439 

SOB 

314 

490 

433 

427 

417 

433 

426 

393 

380 

392 

440 

evapotransp 

116 

123 

130 

143 

140 

131 

131 

133 

123 

113 

102 

103 

1514 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 80 

INTERM DAYS 69 

WET DAYS 

216 








• SEASON MR 

1 













SEASON DEGINS ON 

7 APR 












DEGIN 

HUMID 

DN 29 

APR 











HUMID 

PERIOD 

( 66 DAYS I ENDS ON 

4 JULY 









BEGIN 

HUMID 

ON 7 

AUG 











HUMID 

PERIOD 

(130 DAYS) ENDS ON 

4 JAN 









END OF SEASON ON 

17 JAN 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 2B3 

DAYS 












COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

PHUKET 



• NUMBER 

48364 







• 

LATITUDE 

7. 

33 • 

LONGITUDE 

9B 24 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

39 

25 

36 

126 

320 

289 

293 

276 

361 

349 

183 

60 

2379 

TEMP AVERAGE 

26 0 

28 8 

29 4 

29 6 

28 4 

28 2 

27 9 

27 9 

27 3 

27 3 

27 3 

27 6 

28 2 

TEMP MEAN MAX 

31 4 

32 5 

33 0 

33 0 

31 6 

31 1 

30 9 

30 8 

30 3 

30 3 

30 5 

30 7 

31 4 

TEMP MEAN MJN 

23 3 

23 6 

24 2 

24 6 

24 4 

24 3 

24 1 

24 2 

23 8 

23 7 

23 7 

23 6 

24 0 

TEMP MEAN DAY 

28 8 

29 7 

30 2 

30 3 

29 3 

2© 9 

28 7 

28 7 

28 2 

28 3 

28 3 

28 4 

29 0 

TEMP MN NIGHT 

26 0 

26 5 

27 1 

27 3 

26 7 

26 3 

26 2 

26 3 

25 8 

23 8 

23 0 

25 0 

26 3 

VAPOUR PRE9S 

25 6 

26 4 

27 9 

29 3 

30 4 

29 3 

29 1 

28 e 

28 6 

29 0 

28 3 

26 6 

28 3 

WIND SPEED 2M 

1 9 

1 7 

1 3 

1 3 

1 2 

1 6 

1 6 

1 9 

1 5 

1 3 

1 4 

2 0 

1 6 

SUNSHINE X 

79 

82 

73 

67 

51 

43 

46 

47 

40 

46 

37 

68 

58 

TDT RADIATION 

492 

337 

339 

313 

443 

406 

419 

432 

400 

413 

426 

443 

456 

E MPOTUMNflP 

147 

146 

166 

133 

136 

127 

132 

139 

123 

124 

122 

135 

1652 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 113 INTERM DAYS 32 WET DAYS 220 

• SEASON NR 1 

SEASON DEO INS ON 3 APR 

BEOIN HUMID ON 22 APR 

HUMID PERIOD (220 DAYS) ENDS ON 2B NOV 
END OF SEASON ON 1 1 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 232 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND • STATION TRANO • NUMBER 48567 






* 

LATITUDE 

7 

31 * 

LONGITUDE 

99 38 

« ELEVATION 

14 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

nAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

63 

32 

59 

129 

275 

275 

2B4 

275 

341 

324 

218 

106 

2380 

TEMP AVERAGE 

27 0 

3 1 3 

L’U V 

29 0 

27 9 

27 6 

27 2 

27 2 

26 9 

26 6 

26 4 

26 5 

27 4 

TEMP MEAN MA* 

31 9 

34 I 

35 2 

35 2 

32 9 

31 8 

31 5 

31 4 

31 2 

31 1 

30 7 

30 7 

32 3 

TEMP MEAN MIN 

21 3 

21 3 

22 0 

23 1 

23 6 

23 4 

23 1 

23 2 

23 1 

23 0 

22 7 

22 1 

22 7 

TEMP MEAN DAY 

28 5 

30 0 

31 0 

31 3 

29 9 

29 1 

26 8 

28 8 

26 6 

w D 9 

28 1 

27 9 

29 2 

TEMP MN NIGHT 

24 8 

25 5 

26 3 

27 0 

26 6 

26 1 

25 7 

25 8 

25 6 

25 5 

25 2 

24 7 

25 7 

VAPOUR PRESS 

26 0 

26 1 

27 3 

29 8 

30 7 

30 0 

29 8 

29 7 

29 7 

29 3 

88 B 

27 1 

28 7 

WIND SPEED 2M 

2 8 

2 6 

2 1 

1 5 

1 5 

1 3 

1 7 

1 5 

1 3 

1 6 

2 4 

2 9 

1 9 

SUNSHINE X 

66 

70 

67 

59 

44 

40 

48 

44 

44 

46 

50 

63 

54 

TOT RADIATION 

457 

495 

510 

485 

4 IB 

424 

426 

421 

423 

416 

403 

429 

442 

evapotransp 

144 

150 

172 

149 

129 

124 

127 

126 

119 

121 

116 

131 

1606 


TYRE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS BO INTFRM DAYS 54 NET DAYS 231 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 MAR 

BEGIN HUMID ON 20 M*R 

HUMID PERIOD <231 DAYS! ENDS ON 7 DEC 
END OF SEASON ON 9 JAN 
TOTAL LENGTH OF 5EAS0N IS 285 DAYS 


COUNTRY THAILAND • STATION SONOKHLA • NUMBER : 46560 






• 

LATITUDE: 

7. 

12 * 

LONGITUDE 

LOO 36 

♦ ELEVATION : 

5 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

117 

38 

36 

61 

122 

100 

10B 

109 

124 

301 

552 

436 

2104 

TEMP AVERAGE 

26 8 

27 3 

27 B 

2B 5 

28 2 

27 9 

27 6 

27 6 

27 2 

26 8 

26 5 

26 5 

27 4 

TEMP MEAN MAX 

29 6 

30 4 

31 5 

32 8 

33 1 

32 G 

32 7 

32 6 

32 3 

31 1 

29 7 

29 3 

31 5 

TEMP MEAN MIN 

23 0 

23 9 

23 8 

24 2 

24 3 

24 0 

23 6 

23 7 

23 6 

23 5 

23 7 

23 8 

23 8 

TEMP MEAN DAY 

27 5 

28 3 

av d 

30 1 

30 3 

30 0 

29 B 

29 7 

29 5 

28 7 

27 0 

27 5 

29 0 

TEMP MN NIGHT 

23 2 

26 0 

26 3 

27 0 

27 1 

26 8 

26 5 

26 5 

26 3 

25 8 

25 5 

25 5 

26 2 

VAPOUR PRESS 

27 1 

27 8 

28 4 

29 B 

30 0 

29 1 

28 6 

2B. 4 

28 4 

29 3 

29 1 

28 1 

28 7 

WIND SPEED 2H 

4 4 

3 9 

a 2 

2 4 

1 9 

2 0 

2 1 

2 3 

2 2 

2 0 

2 6 

3 6 

2 7 

SUNSHINE X 

69 

78 

71 

71 

60 

54 

55 

55 

52 

49 

46 

46 

59 

TOT RADIATION 

461 

524 

525 

530 

477 

445 

451 

461 

453 

427 

391 

381 

461 

EVAPOTRANSP 

153 

151 

16B 

160 

147 

135 

140 

146 

136 

127 

115 

125 

1703 


type of humid season season with dry period 

DRY DAYS 96 INTERM DAYS 157 WET DAYS 112 
• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 APR 

BEGIN HUMID ON 20 SEP 

HUMID PERIOD <112 DAYS 1 ENDS ON 10 JAN 
END OF SEASON ON 21 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 269 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 


• STATION : NARATHI MAT 


• NUMBER 46563 






• 

LATITUDE: 

6. 

23 ♦ 

LONGITUDE : 101 

49 • 

ELEVATION 

4 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

222 

61 

82 

61 

147 

137 

133 

147 

212 

310 

398 

333 

2643 

TEMP AVERAGE 

26 2 

26 9 

27 7 

28 6 

28 4 

28 0 

27 8 

27 6 

27 5 

27 0 

26 3 

23 9 

27 3 

TEMP MEAN MAX 

29 6 

30 6 

31 7 

32 8 

32 6 

32 3 

32 0 

31. 9 

31 7 

30 6 

29 4 

28 8 

31 2 

TEMP MEAN MIN 

22 2 

22 2 

?? * 

23 4 

23 8 

23 4 

23 0 

23 0 

23 0 

23 0 

23 0 

22 8 

22 9 

TEMP MEAN DAY 

27 2 

27 9 

28 8 

29 8 

29 8 

29 4 

29 1 

29 0 

28 9 

28 2 

27 3 

26. 9 

28 5 

TEMP MN NIGHT 

24 6 

24 9 

23 6 

26 4 

26 6 

26 2 

23 8 

23 8 

23 7 

23 3 

23 0 

24 6 

25 6 

VAPOUR PRESS. 

27 3 

27 9 

28 4 

29 8 

30 0 

29 3 

29 0 

29 0 

29 0 

29 7 

29. 1 

28 1 

28 9 

WIND SPEED 2f1 

2 6 

2 3 

2 3 

2 2 

2. 0 

1 . 8 

1 7 

1. 7 

1 9 

1 9 

1 9 

2 3 

2 l 

SUNSHINE X 

34 

64 

67 

66 

34 

34 

53 

53 

30 

49 

48 

49 

33 

TOT RADIATION 

416 

478 

311 

310 

432 

441 

447 

432 

443 

430 

402 

389 

448 

EVAPOTRAN9P 

126 

130 

136 

133 

144 

133 

137 

138 

133 

128 

112 

113 

1603 


TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 49 INTERN DAYS 97 WET DAYS : 219 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 MAR 
END OF SEASON ON 29 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 27 DAYS 
•SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 27 APR 

BEGIN KWMID ON 12 MAY 

HUMID PERIOD C 4B DAYS» ENDS ON 29 JUNE 
BEGIN HUMID ON 10 AUG 

HUMID PERIOD (171 DAYS) ENDS ON 28 JAN 
END OF SEASON ON 10 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEA90N IS 289 DAYS 

COUNTRY THAILAND • STATION MAE CHO * NUMBER 48332 

• LATITUDE 18 34 • LONGITUDE 99 00 • ELEVATION 317 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

2 

19 

39 

170 

117 

187 

266 

212 

93 

27 

26 

1194 

TEMP AVERAGE 

21 3 

22 3 

23 7 

27 8 

27 7 

27 a 

27 1 

26 6 

26 9 

26 1 

23 9 

21 4 

23 4 

TEMP MEAN MAX 

28 1 

31 1 

33 6 

34 6 

33 1 

32 7 

30 7 

30 3 

30 0 

29 3 

29 2 

20 3 

31 0 

TEMP MEAN MIN 

12 0 

13. 8 

10 2 

20 7 

22 6 

23 2 

23 3 

23 2 

22 0 

21 3 

10 2 

14 4 

19 5 

TEMP MEAN DAY 

23 0 

23 6 

28 7 

30 2 

29 7 

29 7 

20 3 

28 0 

28 2 

26 9 

23 6 

23 8 

27 3 

TEMP MN NIGHT 

17 3 

19 7 

23 4 

23 3 

26 0 

26 2 

23 6 

23 3 

23 2 

23 B 

21 4 

18 4 

23 2 

VAPOUR PRESS 

17 2 

17 4 

20 8 

24 3 

26 4 

28 0 

27 6 

27 9 

27 3 

23 4 

21 3 

18 6 

23 3 

WIND SPEED 2M 

0 8 

0 9 

0 B 

1 3 

1 1 

1 3 

1 2 

1 2 

0 9 

1 . 1 

l 0 

0 8 

1.0 

SUNSHINE % 

76 

79 

67 

64 

32 

38 

27 

31 

43 

60 

60 

66 

33 

TOT RADIATION 

403 

463 

481 

506 

473 

421 

376 

384 

407 

424 

372 

339 

423 

EVAPOTRANSP 

ae 

100 

134 

132 

145 

131 

122 

119 

117 

116 

90 

77 

1391 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 173 INTERM DAYS 60 WET DAYS 130 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 APR 

BEGIN HUMID ON 3 MAY 

HUMID PERIOD < 29 DAYS) ENDS ON 1 JUNE 
BEGIN HUMID ON 2B JUNE 
HUMID PERIOD <101 DAYS) ENDS ON 7 OCT 
END OF SEASON ON 30 OCT 
TOTAL LENQTM OF SEASON IS 190 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

SI SAMRONO 


• NUMBER ; 

48399 







• 

LATITUDE 

17 

12 • 

LONGITUDE 

99 48 

• ELEVATION : 

94 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

7 

39 

30 

199 

107 

146 

209 

270 

143 

IB 

2 

1 183 

TEMP AVERAGE 

23 4 

29 4 

28 8 

30 9 

30 0 

29 0 

28 4 

27 9 

27 9 

27 6 

29 4 

23 8 

27 3 

TEMP MEAN MA* 

30 7 

33 9 

34 6 

37 4 

34 0 

33 3 

32 6 

31. 7 

31 B 

31 7 

30 9 

30 0 

3? 7 

TEMP MEAN MIN 

14 2 

17 6 

22 0 

24 4 

24 6 

24 9 

24 2 

24 1 

24 4 

23 9 

20 3 

17 4 

21 9 

TEMP MEAN DAY 

26 1 

20 5 

30 6 

33 3 

31 9 

30 9 

29 9 

29 2 

29 4 

29. 0 

27 2 

25 9 

29 3 

TEMP MN NIGHT 

21 1 

23 0 

26 2 

20 7 

27 9 

27 3 

26 0 

26 4 

26 6 

29. 9 

23 3 

21 1 

25 4 

VAPOUR PRESS 

20 4 

22 1 

26 9 

29 9 

30 9 

30 0 

30 6 

30 4 

29 7 

29 2 

24 6 

21 9 

27 2 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 9 

0 9 

1 0 

1. 1 

1 0 

1. 0 

1 0 

0 6 

0 9 

0 9 

0 9 

0 8 

SUNSHINE X 

68 

69 

69 

69 

91 

39 

29 

29 

43 

99 

69 

70 

55 

TOT RADIATION 

391 

442 

479 

928 

469 

422 

381 

376 

410 

427 

407 

301 

426 

EVAP0TRAN5P 

92 

108 

144 

164 

192 

131 

123 

119 

119 

117 

99 

89 

1445 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 177 

INTERN DAYS 49 

WET DAYS 

143 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEC1N5 ON 

28 APR 












BEGIN 

HUMID 

ON 2 

MAY 











HUMID 

PERIOD 

< 31 DAYS) ENDS ON 

2 JUNE 









BEGIN 

HUMID 

ON 2 

JULY 











HUMID 

PERIOD 

(112 DAYS) ENDS ON 

22 OCT 









END OF SEASON DN 

2 NOV 












TOTAL LENOTH OF 

SEASON 

IS 188 

DAYS 












COUNTRY THAILAND 



» 

STATION 

THA PHRA 


♦ NUMBER 

48404 







• 

LATITUDE 

16 

18 • 

LONGITUDE 

102 48 

* ELEVATION : 

166 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YFAH 

precipitation 

17 

6 

31 

04 

141 

162 

179 

163 

247 

9 

16 

12 

1067 

TEMP AVERAGE 

22 7 

25 1 

20 2 

30 0 

29 4 

29 0 

28 0 

27 6 

27 3 

26 7 

24 1 

22 6 

26 7 

TEMP MEAN MAX 

29 5 

31 0 

34 4 

39 9 

34 2 

33 3 

32 0 

31 3 

31 0 

30. 6 

29 2 

20 6 

31 8 

temp mean min 

16 0 

10 9 

22 2 

24 4 

24 7 

24 6 

24 1 

23 9 

23 7 

22 6 

19 0 

16 5 

21 7 

TEMP MEAN DAY 

29 2 

27 6 

30 9 

32 0 

31 2 

30 9 

29 9 

28 9 

2B 6 

28 0 

29 9 

24 7 

28 9 

TEMP MN NIOHT 

20 6 

23 0 

26 3 

28 1 

27 8 

27 4 

26 6 

26 2 

29 

29 0 

22 0 

20 O 

24 9 

VAPOUR PRESS 

19 3 

21 3 

29 2 

20 9 

30 3 

30 0 

29 9 

29 9 

29 7 

27 0 

21 6 

19 2 

26 0 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 3 

1 4 

1 9 

1 9 

1 3 

1 7 

1 3 

1 1 

1. 3 

1 6 

t. 6 

1 4 

SUNSHINE X 

69 

68 

62 

62 

53 

42 

33 

30 

41 

61 

67 

71 

59 

TOT RADIATION 

401 

444 

471 

901 

479 

431 

399 

379 

404 

430 

400 

391 

428 

evapotransp 

90 

111 

140 

190 

194 

136 

130 

121 

117 

123 

102 

96 

1494 


TYPE OF HUMID 9EASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS IPO INTERM DAYS 44 WET DAYS 131 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 APR 

BE01N HUMID ON 23 MAY 

HUMID PERIOD (131 DAYS) ENDS ON 1 OCT 
END OF SEASON ON 4 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 179 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

TAK FAN 


• NUMBER 

40419 







• 

LATITUDE 

15 

18 • 

LONGITUDE 

100 30 

• ELEVATION 

87 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

8 

14 

41 

63 

143 

136 

164 

180 

260 

139 

31 

4 

1205 

TEMP AVERAGE 

23 4 

27 4 

29 4 

30 3 

29 3 

28 8 

28 0 

27 3 

27 3 

27 4 

23 6 

24 9 

27 7 

TEMP MEAN MAX 

31 8 

33 4 

34 9 

36 1 

34 3 

33 4 

32 I 

31 9 

31 3 

31 6 

30 7 

30 6 

32 7 

TEMP MEAN MIN 

18 9 

21 4 

23 0 

23 0 

24 B 

24 2 

23 8 

23 7 

23 3 

23 1 

20 3 

19 1 

22 6 

TEMP MEAN DAY 

27 7 

29 6 

31 4 

32 6 

31 3 

30 3 

29 4 

29 3 

28 8 

58 0 

27 4 

26 9 

29 3 

TEMP MN NIOHT 

23 3 

23 5 

27 3 

20 7 

27 9 

27 1 

26 4 

26 2 

23 ? 

25 6 

23 3 

22 3 

25 a 

VAPOUR PRESS 

20 e 

23 0 

26 6 

2B 4 

29 3 

20 9 

28 7 

27 9 

29 0 

27 4 

22 6 

20 3 

26 1 

WIND SPEED 2PI 

1 3 

1 7 

2. 1 

2 2 

2 0 

2 1 

1 9 

1 7 

1 3 

1 2 

1 3 

1 4 

I 7 

SUNSHINE X 

71 

69 

63 

66 

33 

43 

36 

34 

36 

36 

66 

66 

£»5 

TOT RADIATION 

414 

433 

484 

316 

472 

432 

404 

374 

307 

423 

411 

390 

432 

EVAPOTRANSP 113 124 164 174 161 

TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 173 INTERM DAYS 71 WET DAYS 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 APR 

BEGIN HUMID ON 26 JUNE 

HUMID PERIOD <121 DAYS) ENDS ON 23 OCT. 
END OF SEASON ON 3 NOV 

TOTAL LENOTH OF SEASON IS 192 DAYS 

143 

121 

136 

130 

118 

123 

108 

104 

1602 


COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

CMAI 

NAT 


• NUMBER 

40420 







• 

LATITUDE 

13 

00 • 

LONGITUDE 

100 12 

• ELEVATION 

15 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

19 

37 

93 

133 

134 

139 

166 

297 

160 

33 

4 

1223 

TEMP AVERAGE 

23 1 

27 3 

30 1 

30 B 

30 0 

29 6 

29 0 

28 7 

28 4 

28 1 

26 5 

23 2 

28 2 

TEMP MEAN MAX 

31 3 

33 6 

33 4 

36 4 

33 0 

34 4 

33 4 

32 7 

32 4 

31 9 

30 7 

30 7 

33 2 

TEMP MEAN MIN 

18 8 

21 4 

24 0 

23 3 

23 0 

24 9 

24 7 

24 7 

24 4 

24 3 

22 3 

19 7 

23 4 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

29 7 

32 0 

32 9 

31 B 

31 4 

30 6 

30 1 

29 8 

29 4 

M 0 

27 1 

30 0 

TEMP MN NIGHT 

23 1 

23 3 

2B 3 

29 0 

28 2 

27 9 

27 4 

27 1 

26 0 

26 6 

24 0 

22 9 

26 3 

VAPOUR PRESS 

20 7 

23 3 

27 7 

29 3 

29. 7 

29 4 

29 2 

29 9 

30 0 

28 9 

24 2 

21 5 

27 0 

WIND SPEED 2M 

1 3 

2 0 

2. 3 

2 0 

2 2 

2 3 

2 3 

2. 0 

1 3 

1 3 

1 3 


1 9 

SUNBHlft X 

79 

68 

73 

70 

66 

53 

46 

44 

31 

67 

77 

70 

65 

TOT RADIATION 

439 

431 

314 

362 

322 

477 

442 

432 

442 

463 

446 

419 

467 

EVAPOTRANSP 

113 

131 

17B 

iai 

176 

162 

134 

143 

132 

133 

117 

100 

1732 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 130 

INTERM DAYS 134 

MET DAYS 

73 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 APR 

BEGIN HUMID ON 9 AUG 

HUMID PERIOD < 73 DAYS 1 ENDS ON 21 OCT 
END OT SEASON ON 3 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 207 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 


• STATION : PAH CHON© 


• NUMBER 46434 


♦ LATITUDE: 14 42 • lQNOITUDE 101 24 • ELEVATION 336 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

24 

B6 

113 

142 

39 

102 

114 

234 

147 

31 

0 

1009 

TEMP AVERACE 

22 O 

24 3 

26. 6 

27 3 

27 3 

27 3 

26 6 

26 6 

26 1 

23 0 

22 8 

21 6 

23 4 

TEMP MEAN MAX 

29 a 

31 9 

33 4 

33 4 

32 B 

32 1 

31 2 

30 7 

30 5 

29. 8 

20 3 

28 2 

31 0 

TEMP MEAN MIN 

14 0 

16 9 

19 6 

21 3 

22 3 

22 6 

22 3 

22 4 

21 7 

20 3 

17 3 

14 9 

19 7 

TEMP MEAN DAY 

24 8 

27 1 

29 1 

29 3 

29 4 

29 1 

20 4 

2B 0 

27 7 

26 e 

24 7 

23 9 

27 4 

TEMP MN NIGHT 

19 3 

22. 0 

24 3 

25 3 

23 7 

25 6 

25 2 

24 9 

24. 4 

23 3 

20 6 

ie b 

23 3 

VAPOUR PRESS 

18 0 

20 6 

23 7 

23 7 

27 2 

27 2 

26 6 

27. 3 

27. 0 

23 0 

21 1 

10 3 

24 0 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 4 

1 1 

! 2 

1 4 

2 3 

2 6 

2 4 

1 2 

1 2 

2 2 

2 2 

1 7 

SUNSHINE X 

61 

61 

33 

36 

4B 

43 

34 

31 

38 

43 

33 

60 

49 

TOT RADIATION 

309 

430 

450 

470 

432 

430 

394 

381 

393 

390 

376 

372 

411 

EVAPGTRAN5P 

106 

112 

133 

141 

140 

130 

136 

126 

113 

109 

99 

103 

1460 


TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 142 INTERN DAYS : 137 WET DAYS 06 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 3 HAR 

BEGIN HUMID ON l MAY 

HUMID PERIOD C 20 DAYS) ENDS ON 21 MAY 
END OF SEASON ON 4 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS *3 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 29 JUNE 

BEGIN HUMID ON 21 AUG 

HUMID PERIOD < 66 DAYS) ENDS ON 26 OCT 
END OF SEASON ON 6 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 130 DAYS 


COUNTRY THAILAND • STATION U THONG * NUMBER 4B433 






• 

LATITUDE 

14 

10 « 

LONGITUDE 

99 40 

* ELEVATION 

6 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

23 

10 

23 

37 

140 

BB 

107 

136 

264 

22 2 

33 

13 

1162 

-FHP AVERACE 

24 7 

27 0 

29 3 

30 9 

29 9 

29 3 

28 8 

28 3 

27 9 

27 1 

25 3 

24 3 

27 7 

TEMP MEAN MAX 

31 4 

34 0 

36 2 

37 1 

33 2 

34 2 

33 6 

33 0 

32 2 

31 l 

3f 1 

29 8 

33. 1 

TEMP MEAN MIN 

18 1 

20 1 

72 3 

24 8 

24 6 

24 4 

24 0 

24 0 

23 6 

23 2 

20 9 

10 9 

22 4 

TE HP MEAN DAY 

27 2 

*f : 

31 6 

33 2 

31 0 

31 1 

30 3 

30 1 

29 4 

20 3 

26 8 

26 3 

29 7 

TEMP MN NIGHT 

22 6 

24 8 

27 1 

28 6 

20 0 

27 3 

27 0 

26 0 

26 2 

23 6 

23 3 

22 1 

23 B 

VAPOUR PRESS 

20 3 

22 5 

23 7 

20 6 

29 1 

20 9 

20 1 

26 4 

29 3 

28 3 

24 2 

21. 0 

26 2 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 7 

2 4 

2 2 

2 4 

2 6 

2 9 

2 6 

1 4 

1 3 

2 4 

2 3 

2 2 

SUNSHINE X 

66 

70 

63 

67 

32 

37 

30 

30 

41 

32 

66 

63 

33 

TOT RADIATION 

412 

462 

407 

520 

466 

406 

379 

377 

406 

415 

417 

362 

427 

EVAPOTRANSP 

117 

130 

179 

192 

166 

131 

149 

143 

124 

123 

116 

113 

1693 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 167 INTERM DAYS 116 WET DAYS 62 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2B APR 

BEGIN HUMID ON 11 AUG 

HUMID PERIOD < 62 DAYS) ENDS ON 1 NOV 
END OF SEASON ON 12 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 196 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

BANO 

z 

lu 

i 


• NUMBER 

48497 







♦ 

LATITUDE 

13 

48 • 

LONGITUDE : 

1O0 36 

* ELEVATION 

4 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

9 

24 

27 

73 

168 

197 

1B4 

219 

316 

231 

41 

12 

1437 

TEMP AVERAGE 

29 3 

26 6 

20 2 

29 9 

29 3 

28. 9 

28 4 

20 0 

27 8 

28 0 

29 9 

24 9 

27 6 

TEHP MEAN MAX 

30 7 

31 B 

32 6 

33 8 

33. 4 

32 0 

32 1 

31. 7 

31 2 

31 8 

29 9 

29 7 

31 8 

TEMP HE AN HIN 

19 9 

21 9 

23 9 

29 3 

23 2 

29. 1 

24 7 

24 3 

24 3 

24 3 

22 3 

20 1 

23 4 

TEHP MEAN DAY 

27 3 

28 7 

29 8 

31 1 

30 8 

30 3 

29 7 

29 3 

29 0 

29 4 

27 2 

26 6 

29 l 

TEMP NN NIGHT 

23 9 

23 2 

26 8 

28 1 

27 8 

27 6 

27 0 

26 6 

26 4 

26 3 

24 4 

22 9 

26. 1 

VAPOUR PRESS 

22 2 

29 0 

27 9 

29 7 

30 2 

29 1 

27 9 

28 0 

29 3 

29 9 

22. 4 

22 0 

36 9 

WIND SPEED 2H 

0 9 

1 3 

1 6 

1. 3 

1 2 

1 2 

1 3 

1 2 

1 0 

1 . 1 

1 0 

1 0 

1 2 

SUNSHINE X 

60 

60 

64 

62 

47 

38 

31 

30 

40 

40 

62 

63 

32 

TOT RADIATION 

417 

499 

409 

901 

446 

408 

381 

377 

403 

404 

409 

307 

423 

EVAPOTRANSP 

107 

116 

149 

192 

144 

131 

130 

126 

119 

121 

106 

too 

1903 

TYPE OF HUHID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 1 96 

INTERN DAYS 26 

fcCT DAYS 

181 








• SEASON NR 

I 













SEASON BEGINS ON 

17 APR 












BEGIN 

HUHID 

ON 4 1 

HAY 











HUHID 

PERIOD 

<181 DAYS) ENDS ON 

1 NOV> 









END OF SEASON ON 

10 NOV 












total lenoth OF 

SEASON 

IS 207 

DAYS 












COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

BANG 1 

4A 


♦ NUMBER 

48498 







• 

LATITUDE 

13 

36 • 

LONGITUDE 

100 36 

• ELEVATION 

3 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

17 

31 

24 

97 

180 

113 

119 

160 

334 

166 

71 

17 

1289 

TEMP AVERAGE 

27 8 

27 2 

28 7 

30 1 

29 B 

29. 4 

28 6 

28 5 

20 3 

20 0 

26 4 

29 9 

28 2 

TEMP MEAN MAX 

31 1 

32 3 

33 2 

34 6 

34 0 

33 3 

32 8 

32 2 

32 0 

31 9 

30 3 

30 0 

32 3 

TEMP MEAN HIN 

20 4 

22 2 

24 2 

29 6 

29 4 

29 9 

29 1 

24 8 

24 7 

24 6 

24 9 

20 6 

24 0 

TEMP MEAN DAY 

27 7 

29 1 

30 3 

31 7 

31 3 

30 8 

30 3 

29 0 

29 6 

29 3 

28 4 

26 9 

29 6 

TEMP HN NIGHT 

24 0 

29 6 

27 2 

20 6 

29 2 

aa o 

27 9 

27 1 

26 9 

26 7 

26 2 

23 4 

26 6 

VAPOUR PRESS 

26 9 

26 7 

29 9 

32 0 

31 9 

32 0 

29 7 

30 3 

30 8 

29 9 

2* 2 

22 8 

29 0 

WIND SPEED 2H 

0 8 

1 2 

1 0 

1 9 

1 1 

1 4 

1 1 

1 1 

0 9 

1 0 

1 1 

1 . 0 

1 ? 

SUNSHINE X 

69 

66 

66 

63 

40 

39 

33 

31 

40 

49 

61 

68 

93 

TOT RADIATION 

421 

499 

493 

309 

449 

411 

388 

380 

403 

408 

407 

403 

427 

evapotransp 

116 

116 

193 

196 

149 

132 

128 

124 

120 

122 

108 

104 

1924 


TYPE OF HUHID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 191 INTERN DAYS 102 MET DAYS 112 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 APR 

BEGIN HUH ID ON 2 HAY 

HUMID PERIOD C 31 DAYS) ENDS ON 2 JUNE 
BEOIN HUHID ON 6 AUG 

HUHID PERIOD ( 81 DAYS) ENDS ON 26 OCT 
END OF SEASON ON 23 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 214 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND • STATION KOM S1CHANC * NUMBER 48460 


• LATITUDE 13 10 • LONGITUDE 100 4B • ELEVATION 25 PI 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

6 

25 

37 

36 

194 

90 

104 

124 

284 

259 

56 

14 

1229 

TEMP AVERAGE 

26 7 

28 0 

29 1 

30 3 

29 9 

29 6 

29 1 

29 0 

28 3 

27 7 

27 4 

26 7 

28 3 

TEMP MEAN MAX 

29 6 

30 7 

31 7 

33 0 

32 3 

31 9 

31 3 

31 3 

30 7 

30 3 

30 1 

29 7 

31 0 

TTf-lP MEAN MIN 

22 3 

24 5 

25 7 

26 9 

26 6 

26 7 

26 2 

25 9 

25 1 

24 5 

23 8 

22. 6 

25 1 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

20 7 

29 6 

31 1 

30 5 

30 2 

29 7 

29 6 

28 9 

28 4 

28 1 

27 4 

29 1 

TEMP MN NIGHT 

24 7 

26 6 

27 7 

28 9 

28 4 

28 4 

27 8 

27 6 

26 0 

26 2 

25 7 

24 7 

27 0 

vapour press 

22 e 

26 8 

29 0 

29 0 

31 2 

30 3 

29 0 

29 6 

30 0 

27 1 

25 9 

22 8 

27 9 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 4 

2 5 

2 6 

2 1 

2 5 

2 3 

2. 3 

1 9 

1. 7 

2 2 

2 3 

2 2 

SUNSHINE X 

00 

77 

73 

69 

57 

40 

42 

42 

42 

56 

73 

70 

61 

TOT RADIATION 

456 

491 

519 

527 

483 

444 

422 

422 

411 

433 

446 

434 

457 

evapotransp 

134 

137 

169 

177 

163 

153 

149 

149 

131 

135 

131 

130 

1758 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 16B INTERM DAYS 9B WET DAYS 79 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 APR 

BECtN HUMID ON 2 MAY 

HUMID PERIOD f 29 DAYS» ENDS ON 31 MAY 
BEGIN HUMID ON 23 AUG 

HUMID PERIOD C 70 DAVS> ENDS ON | NOV 
END OF SEASON ON 11 NOV 
TOT Ai. length OF SEASON is 197 DAYS 


COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

HUAI 

PÛNO 


• 1 

NUMBER 

48476 







+ 

LAT I TUDE 

12 

42 • 

LONGITUDE 

101 OO 

• ELEVATION 

43 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

31 

44 

61 

233 

93 

124 

116 

193 

242 

121 

22 

1333 

TEMP AVERAGE 

25 7 

26 5 

27 6 

28 6 

20 5 

20 3 

27 8 

27 e 

27 2 

27 0 

26 1 

23 7 

27 2 

TEMP HE AN MAX 

30 9 

31 0 

31 8 

32 7 

32 2 

31 7 

31 4 

31 3 

30 9 

31 1 

30 9 

31 0 

31 4 

TEMP MEAN MIN 

20 4 

21 9 

23 3 

24 8 

24 7 

24 9 

24 1 

24 2 

23 5 

23 0 

21 3 

20 3 

23 0 

TEMP MEAN DAY 

27 6 

28 1 

27 1 

30 2 

29 8 

29 5 

29 1 

29 0 

20 5 

20 5 

27 8 

27 6 

20 7 

TEMP MN NIGHT 

23 9 

24 9 

26 1 

27 4 

27. 1 

27 1 

26 4 

26 4 

25 8 

25 4 

24 2 

23 6 

25 7 

VAPOUR PRESS 

21 5 

24 9 

26 2 

28 9 

29 2 

29 2 

28 4 

20 0 

27 4 

26 4 

22 7 

20 0 

26 1 

WIND SPEED 2M 

1 1 

i. 3 

1 3 

1 1 

0 9 

1 4 

l 3 

1 2 

0 9 

O 9 

1 4 

1 3 

1 2 

SUNSHINE X 

68 

64 

63 

60 

42 

34 

33 

31 

32 

46 

36 

63 

49 

TOT RADIATION 

424 

430 

484 

493 

424 

389 

386 

379 

375 

401 

396 

401 

417 

evapotransp 

114 

113 

143 

143 

133 

123 

126 

125 

114 

119 

114 

113 

1488 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 140 INTERM DAYS 92 WET DAYS 133 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 20 APR 

BEGIN HUMID ON 29 APR 

HUMID PERIOD < 35 DAYS) ENDS ON 3 JUNE 
BEGIN HUMID ON 17 JULY 

HUMID PERIOD < 12 DAYS > ENDS ON 29 JULY 
BEGIN HUMID ON 23 AUG 

HUMID PERIOD < 06 DAYS) ENDS ON 17 NOV 
END OF SEASON ON 1 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 225 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND • STATION :Pt_IU • NUMBER 40479 


* LATITUDE 13.30 • LONGITUDE 103 13 • ELEVATION 33 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JL*_ 

AUG 

SCP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

51 

70 

101 

153 

341 

530 

502 

470 

572 

266 

61 

14 

3139 

TEMP AVERAGE 

35 7 

26 3 

37 5 

20 2 

27 8 

27 6 

27 1 

27 0 

a* 9 

27 l 

25 9 

25 2 

26 9 

TEHP MEAN MAX 

31 0 

31 5 

3i e 

32 6 

32 1 

30 9 

30 5 

30 3 

30 5 

31 6 

31 2 

31 5 

31 4 

TEMP MEAN MIN 

30 0 

21 2 

23 1 

23 9 

24 2 

24 2 

23 8 

23 a 

23 4 

22 5 

20 6 

18 7 

72 4 

Y C HP MEAN DAY 

20 0 

20 2 

99 0 

29 8 

29 6 

28 8 

28 3 

28 2 

28 2 

20 7 

27 8 

27 4 

28 5 

TEMP MN NIGHT 

23 9 

24 6 

26 O 

26 8 

26 7 

26 3 

25 9 

25 e 

25 6 

25 2 

23 8 

22 5 

25 3 

VAPOUR PRESS 

23 B 

26 7 

39 O 

30 2 

30 3 

31 0 

30 1 

30 3 

30 1 

29 0 

25 l 

22. 0 

20 2 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 6 

i 7 

1 e 

1 3 

l 4 

1 6 

2 1 

1 6 

1 6 

2 4 

2 7 

1 B 

SUNSHINE X 

60 

60 

50 

56 

40 

29 

25 

23 

27 

46 

57 

64 

45 

TOT RADIATION 

400 

437 

437 

477 

416 

370 

355 

349 

356 

401 

400 

399 

400 

EVAP0TRAN5P 

114 

112 

134 

142 

128 

113 

115 

114 

108 

121 

tie 

125 

1444 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 67 INTERN DAYS : 95 WET DAYS 203 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 JAN 

BEGIN MUM ID ON 14 APR 

HUMID PERIOD (303 DAYS > ENDS ON 3 NOV 
END OF SEASON ON 14 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 390 DAYS 


COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

SAW I 



• number 

40520 







• 

LATITUDE 

10 

10 • 

LONGITUDE 

99 OO 

• ELEVATION 

14 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DCC 

YEAR 

PRECIPITATION 

137 

74 

4B 

74 

202 

162 

161 

218 

152 

252 

404 

132 

2016 

TEMP AVERAGE 

24 2 

25 3 

26 6 

27 8 

20 0 

27 2 

26 9 

27 0 

27 0 

26 I 

23 0 

24 4 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

29 2 

30 8 

32 0 

33 1 

32 7 

31 2 

31 0 

30 6 

31 1 

30 4 

20 7 

26 6 

30 B 

TEMP MEAN MIN 

19 2 

19 9 

21 0 

22 4 

23 2 

23 3 

22 9 

23 1 

22 0 

22 6 

21 4 

20 1 

21 e 

TEMP MEAN DAY 

26 0 

27 3 

2B 5 

29 7 

29 7 

28 7 

20 4 

20 3 

20 4 

27 9 

26 3 

25 9 

27 9 

TEMP MN NIGHT 

22 5 

23 5 

24 6 

25 9 

26 3 

25 e 

25 4 

25 5 

25 4 

25 0 

23 6 

22 7 

24 7 

VAPOUR PRESS 

24 1 

25 1 

26 8 

20 0 

29 9 

29 6 

29 1 

29 6 

29 2 

20 1 

26 9 

24 7 

27 6 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 6 

0 7 

0 6 

0 5 

0 6 

0 6 

0 6 

0 5 

0 4 

0 7 

0 9 

0 6 

SUNSHINE X 

60 

66 

67 

61 

44 

27 

29 

30 

35 

35 

35 

49 

45 

TOT RADIATION 

413 

460 

504 

495 

426 

356 

365 

373 

3B8 

369 

340 

366 

405 

evapotransp 

101 

106 

135 

135 

125 

105 

109 

111 

109 

103 

89 

94 

1322 


TYPE QF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 46 INTERM DAYS 49 WET DAYS 270 

♦ SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 14 APR 

BEGIN HUMID ON 29 APR 

*A>HI 0 PERIOD <330 DAYS! ENDS ON 23 DEC 
BEGIN HUMID ON 30 DEC 

HUMID PERIOD < 32 DAVSJ ENDS ON 31 JAN 
END OF SEASON ON 27 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 319 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY THAILAND 



• 

STATION 

SURAT 

THAN1 


• NUMBER 

48551 







» 

LATITUDE 

9 

07 • 

LONGITUDE 

99 21 

# ELEVATION 

10 n 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

vWN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

72 

13 

22 

4B 

17B 

133 

152 

142 

181 

2B6 

347 

1B1 

1755 

TEMP AVERAGE 

25 0 

25 9 

2 ; o 

27 9 

27 2 

27 0 

26 6 

26 5 

26 2 

25 9 

25 4 

25 1 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

30 5 

32 6 

34 I 

34 9 

33 9 

32 8 

32 4 

32 3 

32 1 

31 1 

29 7 

29 4 

32 1 

TEMP MEAN MIN 

80 9 

20 2 

20 9 

22 4 

23 5 

aa 4 

23 0 

23 1 

22 9 

22 6 

22 4 

21 6 

22 2 

TEMP MEAN DAY 

37 3 

2B 6 

29 9 

30 9 

30 6 

29 B 

29 4 

29 3 

29 1 

26 4 

27 3 

26 9 

29 0 

TEMP MN NIGHT 

23 8 

24 3 

25 2 

26 5 

26 8 

26 4 

26 0 

26 0 

25 7 

25 3 

24 6 

24 0 

25 4 

VAPOUR PRESS 

26 3 

26 4 

27 1 

28 9 

29 6 

29 3 

28 9 

28 7 

20 9 

29 0 

26 5 

27 4 

26 2 

WIND 5PEED an 

1 2 

1 t 

1 0 

0 9 

1 0 

1 3 

1 3 

1. 3 

1 0 

0 7 

0 8 

1 2 

1 . 1 

SUNSHINE X 

68 

78 

71 

66 

54 

4B 

4B 

49 

46 

43 

44 

51 

55 

TOT RADIATION 

446 

515 

521 

513 

461 

430 

432 

442 

429 

400 

375 

379 

445 

evapotransp 

111 

120 

145 

142 

131 

121 

124 

126 

116 

10Q 

95 

99 

1438 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 93 INTERM DAYS 24 MET DAYS 240 

• SEA50N NR I 

SCA30N BEGINS ON 24 APR 

BEGIN HUMID ON 1 MAY 

HUMID PERIOD <24B DAYS» ENDS ON 4 JAN 
END Of SEASON ON 21 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IB 272 DAYS 


COUNTRY THAILAND • STATION KMO HONG • NUMBER 40570 

• LATITUDE 7 00 • LONGITUDE 100 30 * ELEVATION 7 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

<AIL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

131 

21 

35 

79 

156 

113 

124 

119 

160 

249 

533 

360 

P062 

TEMP AVERAGE 

26 0 

26 8 

27 6 

2B 3 

28 5 

27 8 

27 7 

27 7 

27 4 

27 1 

26 2 

26 0 

27 3 

TFMP MF AN MAX 

29 6 

30 0 

32 3 

33 5 

33 2 

32 5 

32 3 

32 3 

31 8 

31 1 

29 3 

28 9 

31 5 

TFMP MEAN NIN 

22 4 

22 8 

22 8 

23 5 

23 7 

23 4 

23 1 

23 1 

23 0 

23 O 

22 9 

23 0 

. a ! 

TFMP MEAN DAY 

27 3 

28 2 

29 3 

30 3 

30 2 

29 6 

29 3 

29 3 

29 0 

28 5 

27 2 

27 0 

20 8 

TFMP IN NIGHT 

24 6 

25 4 

25 9 

26 7 

26 7 

26 3 

26 0 

26 0 

25 7 

25 5 

24 9 

24 a 

25 7 

VAPOUR PRESS 

25 5 

25 7 

27 0 

27 7 

28 B 

2B 0 

27 5 

27 1 

27 4 

28 O 

27 9 

26 9 

27 3 

WIND SPEED 2H 

1 B 

2 0 

1 B 

1 4 

1 0 

0 9 

1 0 

0 8 

0 8 

0 6 

0 8 

1 t 

t 2 

SUNSHINE X 

63 

69 

69 

63 

49 

37 

42 

41 

40 

32 

31 

36 

48 

TOT RADIATION 

442 

493 

51B 

500 

436 

383 

403 

409 

408 

366 

340 

342 

420 

evapotransp 

125 

131 

154 

147 

135 

116 

125 

126 

120 

111 

97 

101 

14GB 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON HI TH DRY PERIOD 

DRY DAY5 75 INTERN DAYS S 10 MET DAYS 180 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 13 APR 

BEGIN HUMID ON 2 MAY 

HUMID PERIOD ( 36 DAYS» ENDS ON 7 JUNE 
BEGIN HUMID ON 25 AUG 

HUMID PERIOD (144 DAYS» ENDS ON 16 JAN 
END OF SEASON ON 2B JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 290 DAYS 


Copyrighted material 



turkey 

turquie 

Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 



• 

STATION 

AKCAKOCA 


« NUMBER 

17006 







• 

LATITUDE 

41 

07 • 

LONOITUDE : 

31 08 

• ELEVATION 

20 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

119 

79 

84 

51 

46 

30 

36 

32 

84 

113 

96 

117 

949 

TEMP AVERAGE 

6 0 

6 9 

7 2 

11 1 

15 4 

19 3 

21 9 

21. 7 

IB 6 

14 7 

11. 9 

9 2 

13 6 

TEMP MEAN MA* 

9 6 

10 6 

10 5 

14 6 

18 9 

23 0 

23 1 

29 4 

22 7 

18 6 

16. 3 

12. 6 

17 3 

TEMP MEAN MIN 

3 2 

3 1 

4 4 

7. 7 

11 5 

14 | 

16 7 

16 2 

14 2 

10. 9 

8 1 

3 3 

9 6 

TEMP MEAN DAY 

7 6 

8 2 

8 6 

12 4 

16 5 

20 2 

22 4 

22 4 

19 9 

16 0 

13 3 

10 2 

14 8 

TEMP MN NIGHT 

5 6 

6 0 

6 6 

10 2 

14 0 

17 0 

19 2 

IB 8 

16. 9 

12 e 

10 1 

7 2 

12 0 

VAPOUR PRESS 

7 3 

7 6 

8 0 

11 1 

14 9 

10 4 

21 3 

21 6 

17 7 

14 2 

11 6 

9 1 

13 6 

MIND SPEED 2M 

1 8 

1 1 

1 3 

i 0 

0 9 

1. 1 

1. 5 

1 2 

1. 3 

t 4 

1 4 

i 3 

1 3 

SUNSHINE X 

47 

46 

51 

51 

61 

73 

02 

93 

70 

67 

59 

47 

63 

TOT RADIATION 

152 

205 

290 

390 

400 

302 

615 

350 

438 

297 

194 

136 

362 

EVAPOTRANSP 

11 

19 

39 

30 

90 

121 

142 

121 

77 

39 

15 

10 

742 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRV PERIOD 









DRY DAYS 99 

INTERN DAYS 

56 

MET DAYS 

210 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

24 AUG 












BEGIN 

HUMID 

ON 12 SEP 











HUMID 

PERIOD 

<210 DAYS1 ENDS ON 

10 APR 









END OF SEASON ON 

17 MAY 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 266 

DAYS 












COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

SILE 



• NUMBER 

17020 







• 

LATITUDE 

41 

10 • 

LONOITUDE 

29 36 

• ELEVATION : 

31 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

B4 

73 

70 

38 

33 

28 

25 

28 

82 

90 

87 

103 

745 

TEMP AVERAGE 

3 4 

3 7 

6 3 

10 2 

14 9 

19 6 

22 3 

22 7 

19 6 

IS 6 

11 9 

8 1 

13. 3 

TEMP MEAN MAX 

8 4 

9 0 

10 1 

13 9 

18 3 

23 0 

29 6 

26 0 

22 9 

19 0 

13 3 

11 3 

16 9 

TEMP MEAN MIN 

2 7 

2 7 

3 4 

6 8 

11 2 

15 5 

18 2 

10 0 

13 9 

13 3 

B 9 

3 2 

10 2 

TEMP MEAN DAY 

6 6 

7 0 

8 0 

11 7 

16 2 

20 6 

23 2 

23 6 

20 6 

17 1 

13 I 

9 2 

14 7 

TEMP MN NIGHT 

4 9 

3 1 

5 9 

9 3 

13 7 

17 9 

20 4 

20 8 

17 0 

14. 7 

10 4 

6 6 

12 3 

VAPOUR PRESS 

6 9 

6 9 

7 2 

9 4 

13 2 

17 8 

BO B 

20 3 

16 0 

13 2 

10 6 

8 2 

12 6 

MIND SPEED 2M 

3 2 

3 2 

2. 8 

2 0 

1. 7 

1 7 

2 0 

2. 0 

2 4 

2 4 

2 4 

2 7 

2. 4 

SUNSHINE X 

22 

27 

32 

40 

30 

67 

75 

73 

60 

46 

32 

23 

46 

TOT RADIATION 

104 

136 

230 

330 

431 

349 

378 

319 

366 

233 

136 

94 

311 

EVAPOTRANSP 

24 

30 

46 

62 

90 

122 

144 

130 

86 

32 

29 

23 

838 


TYPE OP HIP1ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 130 INTERN DAYS 39 WET DAYS 196 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 31 AUG 

BEGIN HUMID ON 16 SEP 

HUMID PERIOD <196 DAYS 1 ENDS ON 31 MAR 
END OP SEASON ON 23 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 235 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY • STATION EREOLISI • NUMBER : 17021 






• 

LATITUDE 

41 

17 • 

LONGITUDE 

31 23 • 

ELEVATION 

2 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

149 

109 

99 

62 

47 

39 

70 

83 

94 

117 

110 

130 

1137 

TEMP AVERAGE 

4 9 

9 0 

7 3 

116 

16 0 

20 4 

22 4 

22 2 

19. 1 

14 9 

116 

0 2 

13 f 

TEMP MEAN MAX 

0 7 

10 6 

11 6 

16 9 

20 9 

23 2 

27 1 

27 3 

24 4 

20 0 

16 6 

12 3 

18 4 

TEMP MEAN MIN 

1 2 

1 9 

3 7 

7 9 

12 0 

13 4 

17 2 

17 1 

14 3 

10 9 

7 7 

4 7 

9 5 

TEMP MEAN DAY 

6 3 

7 8 

9 1 

13 7 

IB 1 

22 1 

23 9 

23 9 

21 1 

16 9 

13 6 

9 0 

15 3 

TEMP MN NIGHT 

4 0 

9 2 

6 6 

10 7 

13 0 

IB 6 

20 1 

19 9 

17 2 

13 1 

9 0 

6 9 

12. 2 

VAPOUR PRESS 

7 0 

7 2 

0 1 

10 4 

13 9 

16 6 

10 4 

IB 6 

16 3 

13 1 

10 6 

8 3 

12 4 

WIND SPEED 2M 

2 9 

2 0 

? 3 

2 9 

2 4 

2 4 

2 7 

2 7 

2 9 

2 7 

2 9 

2 9 

2 7 

SUNSHINE X 

44 

40 

40 

94 

50 

71 

SO 

80 

74 

67 

99 

40 

61 

TOT RADIATION 

146 

210 

207 

393 

472 

371 

609 

943 

422 

297 

193 

137 

336 

FVAP0TRAN5P 

13 

29 

43 

73 

104 

140 

162 

142 

93 

92 

26 

16 

809 


TVPE OT HUMID 9EAS0N SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 07 INTERM DAYS 73 WET DAYS 209 

♦ SEASON NR I 

SEASON SEC INS ON 3 AUO 

BEGIN HUMID ON 19 SEP 

HUMID PERIOD <209 DAYS) ENDS ON 0 APR 
F NO OF SEASON ON 6 MAY 
TOTAL LFNCTM OF SEASON IS 270 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




« 

STATION 

ZONGULDAK 


* NUMBER 

17022 







♦ 

LATITUDE 

41 

27 • 

LONGITUDE 

31 40 

• ELEVATION 

136 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

vAJN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YFAR 

PRECIPITATION 

143 

119 

99 

73 

94 

80 

69 

06 

101 

144 

14B 

139 

1257 

TEMP AVERAGE 

3 9 

6 1 

7 1 

10 6 

13 I 

19 3 

21 6 

21 3 

10 4 

13 0 

11 0 

0 7 

ia 4 

TEMP MEAN MAX 

9 1 

9 9 

10 4 

14 1 

IB 6 

22 3 

24 0 

23 1 

22 3 

10 7 

19 9 

12 0 

16 9 

TEMP MEAN MIN 

3 1 

3 2 

4 0 

7 3 

116 

13 3 

17 4 

17 9 

14 9 

11 9 

B 9 

3 B 

IO 1 

TEMP MEAN DAY 

7 2 

7 9 

0 4 

11 9 

16 4 

20 2 

22 4 

22 6 

19 0 

16 4 

ia -j 

9 9 

14 7 

TEMP MN NIGHT 

9 4 

9 6 

6 4 

9 7 

14 0 

17 6 

19 6 

19 6 

16 9 

13 6 

10 9 

7 2 

12 2 

VAPOUR PRESS 

6 9 

9 5 

7 4 

9 6 

13 3 

17 3 

20 0 

19 9 

16 5 

13 3 

10 6 

6 3 

12 4 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 2 

1 9 

1 6 

1 4 

1 9 

t 4 

1 6 

t 7 

1 7 

2 0 

2 0 

1 0 

SUNSHINE X 

26 

26 

32 

38 

51 

67 

73 

72 

62 

30 

3B 

27 

47 

TOT RADIATION 

111 

132 

230 

320 

436 

549 

367 

304 

374 

245 

140 

100 

311 

EVAPOTRANSP 

21 

37 

42 

60 

09 

119 

134 

117 

75 

43 

24 

20 

701 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRY DAYS 0 INTERM DAYS 131 WET DAYS 234 

BEGIN HUMID ON 2 9EP 

HUMID PERIOD <234 DAYS) ENDS ON 24 APR 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY ♦ STATION INEBÛLU * NUHBER : 17024 






• 

LATITUDE 

41 

39 • 

LONGITUDE 

33 47 * 

ELEVATION 

64 H 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

114 

111 

91 

33 

43 

39 

60 

44 

93 

123 

133 

136 

1066 

TEMP AVERAGE 

6 7 

6 4 

6 9 

10 2 

14 3 

19 3 

21 9 

21 9 

18 3 

14 8 

11 9 

9 0 

13 3 

TEMP MEAN HA* 

10 0 

9 7 

10 2 

13 5 

17 6 

22 4 

25 3 

25 0 

22 6 

16 e 

13 7 

12 6 

17 0 

TEMP HE AN HIN 

3 6 

3 2 

3 7 

7 1 

11 4 

13 3 

17 3 

17 0 

14 6 

11 3 

8 6 

3 7 

10 0 

TEHP HEAN DAY 

8 0 

7 6 

0 1 

11 5 

15 6 

20 1 

22 B 

23 2 

19 9 

16 3 

13 3 

10 2 

14 7 

TEHP HN NIGHT 

6 0 

3 7 

6 1 

9 4 

13 3 

17 6 

19 B 

20 0 

16. 7 

13. 1 

10 3 

7. 3 

12 1 

VAPOUR PRESS 

7 1 

7 1 

7. 6 

9 6 

13 3 

17 3 

19 4 

19 3 

16 0 

13 1 

10 7 

8 3 

12 4 

WIND SPEED 2H 

3 2 

3 2 

2 9 

2 3 

2 0 

2 . 1 

2 3 

2 6 

2 B 

2 9 

3 0 

3. 1 

2 7 

SUNSHINE X 

30 

23 

29 

36 

46 

32 

77 

73 

30 

31 

42 

27 

43 

TOT RADIATION 

117 

149 

219 

310 

409 

466 

398 

300 

336 

247 

133 

99 

302 

EVAP0TRAN5P 

20 

32 

44 

61 

04 

111 

140 

130 

01 

30 

29 

29 

827 


TYPE OF HUN ID SEASON SEASON WITH DRY PER 100 

DRV DAYS 67 INTERN DAYS 07 WET DAYS 211 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 AUC 

BEGIN HUN ID ON 10 SEP 

HUH ID PERIOD 1211 DAYS) ENDS ON 9 APR 
END OF SEASON ON NAY 

TOTAL LENGTH OF 5EASQN IS 270 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 29 HAY 
END OF SEASON ON 26 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 29 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




* 

STATION 

SINOP 



• NUH8ER 

17026 







• 

LATITUDE 

42 

02 • 

LONOITUDE 

33 10 

• ELEVATION 

32 M 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

71 

37 

31 

37 

34 

36 

30 

32 

69 

71 

90 

04 

662 

TEHP AVERAOE 

7 0 

6. 6 

6 9 

10 1 

14 4 

19 4 

22 6 

22 a 

19 7 

16 0 

12 9 

9 3 

14 0 

TEHP HEAN HA* 

9 6 

9 4 

10 0 

13 4 

17 6 

22 6 

23 3 

23 8 

22 6 

19 0 

15 7 

12 3 

17 0 

TEHP HEAN HIN 

4 3 

3 8 

4 1 

7 2 

11 3 

16 3 

19 4 

10 ■ 

i6 e 

13 4 

10 2 

6 7 

It 1 

TEHP HEAN DAY 

7 9 

7 6 

0 ! 

11 4 

13 7 

20 6 

23 3 

23 8 

20 7 

17 1 

13 8 

10 4 

13 1 

TEHP HN NIGHT 

6 3 

3 9 

6 3 

9 4 

13 6 

IB 3 

21 2 

21 3 

10 3 

14 0 

11 3 

8 0 

12 9 

VAPOUR PRESS 

7 B 

7 6 

0 0 

9 9 

13 7 

10 3 

21 6 

21 9 

10 2 

14 7 

11 9 

9 2 

13 6 

WIND SPEED 2H 

4 1 

4 4 

4 3 

3 B 

3 1 

3 0 

3 2 

3 2 

3 1 

3 2 

3 3 

3 7 

3 3 

SUNSHINE X 

27 

36 

32 

38 

47 

64 

74 

73 

59 

30 

38 

30 

47 

TOT RADIATION 

109 

174 

227 

310 

414 

332 

372 

307 

338 

241 

144 

102 

300 

evapotransp 

28 

33 

46 

63 

00 

123 

131 

133 

04 

30 

30 

26 

857 


TYPE OF HUHID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 132 INTERN DAYS 54 WET DAYS 179 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 1 SEP 

BEGIN HUHID ON 23 SEP 

HJHID PERIOD <179 DAYS) END8 ON 21 HAR 
END OF SEASON ON 22 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 233 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : TURKEY • STATION BAHSUN • NUMBER : 17030 






• 

LATITUDE 

41. 

17 • 

LONGITUDE : 

36 20 • 

ELEVATION 

4 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

79 

64 

6B 

99 

44 

41 

34 

32 

9B 

74 

82 

03 

714 

TEMP AVERAGE 

6 8 

6 7 

7 6 

10 8 

19 9 

20 0 

23 0 

23 3 

19 B 

16 2 

12 8 

9 4 

14 3 

TEMP MEAN MAX 

10 4 

10 6 

11. 8 

19 2 

19 1 

23 3 

26 3 

26 9 

23 7 

20 9 

17 0 

13. 2 

IB 2 

TEMP MEAN MIN 

3 8 

3 9 

4 2 

7 9 

11. 9 

19 8 

18 7 

19 2 

16 1 

12 7 

9 6 

6 4 

10 8 

TEMP MEAN DAY 

8 3 

8 4 

9 4 

12 e 

16 B 

20 9 

23 8 

24. 4 

21 2 

17 9 

14 9 

10 9 

19 6 

TEMP MN NIGHT 

6 3 

6 2 

7. 0 

10 2 

14 3 

18 2 

21 0 

21. 3 

IB 1 

14 6 

11 4 

0 0 

13 1 

VAPOUR PRESS 

6 7 

6 9 

7 7 

9 9 

13 B 

17 9 

20 3 

20. 7 

17 2 

13 7 

10 9 

7 7 

12 7 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 0 

1 6 

1 3 

1 1 

1 3 

1 9 

1. 9 

1. 6 

12 

1. 9 

1. 9 

1. 9 

SUNSHINE X 

29 

30 

29 

33 

44 

60 

66 

66 

92 

46 

41 

29 

44 

TOT RADIATION 

117 

163 

219 

298 

399 

910 

929 

479 

333 

234 

199 

104 

299 

evapotransp 

29 

29 

41 

96 

83 

116 

136 

122 

76 

44 

26 

27 

7Bt 


TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS : 107 INTERM DAYS : 93 WET DAYS : 209 

• SEASON m : 1 

SEASON BEGINS ON 2 SEP 

BEGIN HUMID ON 29 SEP. 

HUMID PERIOD (209 DAYS) ENDS ON IB APR 
END Œ SEASON ON IB MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 23B DAYS 


COUNTRY TURKEY 




♦ 

STATION 

UNYE 



* NUMBER 

17031 







• 

LATITUDE 

41. 

09 ♦ 

LONGITUDE 

37 18 

• ELEVATION 

20 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

107 

103 

106 

63 

42 

49 

72 

lOO 

73 

119 

128 

130 

1092 

TEMP AVERAGE 

7 1 

7 3 

7 9 

10 9 

19 1 

19 6 

22 2 

22 3 

19. 6 

13. 4 

13 0 

10. 3 

14. 2 

TEMP MEAN MAX 

10 B 

11 4 

11 9 

14 9 

16 4 

23 1 

23 3 

23 B 

23 3 

19. 3 

17 2 

13. 9 

IB 0 

TEMP MEAN MIN 

4 1 

4 2 

9 1 

7 7 

12 1 

16 1 

18 9 

19 0 

16 3 

12 4 

9 9 

7 3 

11. I 

TEMP MEAN DAY 

B 7 

9 1 

9 9 

12 6 

16 4 

20 9 

23 4 

23 6 

21 2 

17 1 

14 7 

116 

19 7 

TEMP MN NIGHT 

6 6 

6 9 

7 9 

10 3 

14 2 

IB 4 

20 9 

20 9 

18 4 

14 1 

II- 7 

B 8 

13 2 

VAPOUR PRESS 

7 1 

7 3 

0 4 

10 9 

14 4 

10 3 

21 2 

21 3 

17 8 

14 0 

11 l 

8 9 

13 3 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 9 

1 7 

1 6 

1 3 

1 4 

1 3 

1 3 

1 3 

1 9 

1 3 

1 7 

1 9 

SUNSHINE X 

49 

49 

46 

90 

96 

67 

68 

67 

64 

60 

96 

49 

96 

TOT RADIATION 

148 

213 

280 

379 

462 

949 

940 

400 

362 

276 

1B7 

139 

336 

EVAPOTRANSP 

19 

29 

41 

62 

88 

1 IB 

131 

119 

7B 

43 

21 

19 

760 


TYPE OF HUMID SEASON . SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 9-8 INTERN DAYS 100 WET DAYS 207 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 0 ^JLY 

BEGIN HUMID ON 20 SEP 

HUMID PERIOD (207 DAYS) ENDS ON 19 APR 
END OF SEASON ON 11 MAY 
TOTAL. LENOTH OF SEASON IS 307 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY • STATION ARCAABAT • NUMBER : 17037 






• 

LATITUDE 

41. 

02 • 

LONGITUDE 

39 35 • 

ELEVATION 

10 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

Dec 

YEAR 

PRECIPITATION 

S3 

38 

48 

42 

38 

32 

31 

43 

61 

104 

73 

71 

606 

TEMP AVERAGE 

7 6 

7 1 

0 5 

11 6 

16 1 

20 0 

22 5 

22 7 

20 0 

13 6 

12.9 

10. 0 

14 3 

TEMP MEAN HA* 

12 0 

11 3 

12 1 

15 5 

19 4 

23 6 

26 0 

26 3 

24 1 

19 7 

10 0 

14 4 

10 5 

TEMP MEAN MIN 

4 4 

3 9 

5 4 

B 2 

12 8 

16 1 

19 2 

19 6 

16 9 

12 6 

9. 9 

6 0 

11. 3 

TEMP MEAN DAY 

9 6 

9 0 

10 0 

13 2 

17 3 

21 2 

23 e 

24 1 

21 7 

17 3 

15 3 

11 0 

16 2 

TEMP HN NIGHT 

7 3 

6 7 

7 9 

10 0 

15 0 

ie 5 

21 2 

21 5 

18 8 

14 3 

11 0 

B 6 

13 3 

vapour press 

7 4 

7 3 

0 2 

10 5 

14 5 

17 7 

20 0 

21 4 

18 1 

13 7 

10 9 

B 3 

13. 2 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

1 1 

0 9 

0 9 

1 1 

0 9 

0 B 

0 9 

1 1 

1 . 1 

1 . 1 

I. 0 

SUNSHINE X 

50 

54 

40 

53 

54 

65 

50 

50 

58 

39 

58 

34 

36 

TOT RADIATION 

150 

227 

268 

389 

452 

530 

487 

437 

359 

274 

192 

148 

329 

EVAPOTRANSP 

14 

22 

42 

63 

90 

118 

120 

105 

73 

43 

20 

12 

722 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 114 INTERN DAYS 70 WET DAYS 1B1 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 AUG 

BEGIN HUMID ON 21 SEP 

HUMID PERIOD CISI DAYS > ENDS ON 21 MAR 
END OF SEASON ON 4 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 231 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

TRABZON 


• NUMBER 

17038 







• 

LATITUDE 

41 

00 • 

LONGITUDE : 

39 43 

• ELEVATION 

33 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

90 

70 

60 

36 

33 

31 

37 

46 

78 

109 

101 

00 

031 

TEMP AVERAGE 

7 2 

7 0 

7 9 

11 3 

15. 7 

20 0 

22 7 

23 2 

20 1 

16 3 

13 1 

9 6 

14 3 

TEMP MEAN MAX 

10 3 

10 3 

11 3 

14 8 

19 0 

22 8 

M B 

26 3 

23 3 

19 9 

16. 6 

13. 0 

17 8 

TEMP MEAN MIN 

4 6 

4 2 

5 0 

8 3 

12 8 

17 0 

19 9 

20 4 

17 4 

13 B 

10 4 

6 9 

11 7 

TBHP MF AN DAY 

8 6 

e 5 

9 4 

12 7 

17 0 

20 9 

23 9 

24 4 

21 3 

17 0 

14 3 

10 9 

13 e 

TEMP MN NIGHT 

6 8 

6 6 

7 4 

10 6 

14 9 

18 9 

21 7 

22 0 

19 0 

13 3 

11 9 

B 3 

13 6 

VAPOUR PRESS 

7 0 

7 0 

7 7 

9 9 

14 0 

10 1 

.-i D 

21 3 

17 7 

14 0 

10 9 

11.0 

13 3 

HIND &»»EED 2M 

1 4 

1. 4 

1 4 

1 2 

1. 1 

1. 1 

1 0 

1. 1 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

SUNSHINE X 

34 

35 

32 

32 

41 

31 

47 

31 

42 

50 

40 

33 

41 

TOT RADIATION 

127 

177 

231 

294 

304 

460 

428 

403 

296 

247 

134 

113 

276 

EVAPOTRANSP 

20 

26 

42 

37 

02 

103 

111 

103 

69 

46 

24 

4 

691 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 71 INTERM DAYS 78 WET DAYS 216 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON S3 AUG 

BEGIN HUMID ON 10 SEP 

HUMID PERIOD (216 DAYS) ENDS ON 14 APR 
END OF SEASON ON 12 JUNE 
TOTAL lENQTM OF SEASON IS 294 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 


STATION : RIZE 


NUMBER : 17040 






• LATITUDE 

41 

• 

n 

o 

LONGITUDE 

40 30 ♦ 

ELEVATION 

4 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

246 

191 

171 

104 

96 

130 

149 

203 

261 

272 

264 

249 

2338 

TEMP AVERAGE 

6 8 

6 6 

7 0 

11 3 

1». 7 

19 8 

22 3 

22 6 

19 6 

16 1 

12 6 

9 i 

14 2 

TEMP MEAN MAX 

10 4 

10 4 

11 3 

14 8 

IB f 

as. e 

23 1 

23 0 

23 2 

20 0 

16 3 

12 B 

17 7 

TEMP MEAN MIN 

3. 6 

3 7 

4 6 

8 1 

12 3 

16 3 

19 2 

19 6 

16 6 

12 9 

9 6 

6 1 

11 1 

TEMP MEAN DAY 

e 3 

8 3 

? 2 

12 7 

16. 9 

ao y 

23 2 

23 8 

21 0 

17 6 

14 2 

10 3 

15 3 

TEMP MN NICMT 

6 4 

6 2 

7 1 

10 3 

14 6 

18 3 

21 0 

21. 3 

18 4 

14 6 

11 3 

7 7 

13 1 

VAPQUR PRESS 

7 2 

7 3 

B 0 

10 3 

14 3 

18 3 

21 9 

22 4 

18 9 

14 8 

114 

8 3 

13. 6 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 6 

O 6 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

0 3 

SUNSHINE X 

34 

34 

29 

32 

38 

43 

38 

44 

38 

43 

37 

32 

37 

TOT RADIATION 

127 

174 

220 

294 

368 

416 

379 

370 

280 

232 

147 

110 

260 

EVAPOTRANSP 

12 

19 

34 

32 

73 

93 

93 

90 

38 

37 

17 

12 

394 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

ALL YEAR ROUND 

HUMID 










DRY DAYS 0 

INTERM DAYS 

0 

WET 

DAYS 

363 









COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

ARTVtN 



♦ NUMBER : 

17041 







• 

LATITUDE 

41 

10 ♦ 

LONGITUDE 

41 49 

♦ ELEVATION 

397 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JU_ 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

81 

73 

39 

43 

47 

44 

31 

28 

39 

39 

66 

72 

646 

TEMP AVERAGE 

3 4 

4 2 

7 2 

12 1 

16 3 

19 O 

20 9 

21 1 

IB 2 

14 0 

10 0 

3 4 

12 7 

TEMP MEAN MAX 

6 8 

B 3 

12 4 

18 0 

22 6 

24 6 

26 0 

26 6 

23 9 

19 B 

14 4 

8 7 

17 7 

TEMP MEAN MIN 

0 3 

0 B 

3 2 

7 6 

11 7 

14 3 

16 9 

17 0 

14 1 

10 1 

6 8 

2 7 

8 B 

TEMP MEAN DAY 

4 B 

6 1 

9 3 

14 7 

19 1 

21 4 

23 0 

23 4 

20 7 

16 3 

il e 

6 7 

14 8 

TEMP MN NICHT 

2 9 

3 7 

6 6 

11 3 

13. 4 

17 8 

19 6 

19 7 

16 7 

12. 3 

8 6 

4 1 

11 6 

VAPOUR PRESS 

4 9 

3 2 

6. 0 

8 1 

11. 7 

14 7 

17 4 

17 3 

14 2 

lO 4 

7 e 

3 8 

10 3 

WIND SPEED 2M 

0 8 

1 1 

1 3 

i. l 

1 1 

1 3 

1 3 

1 3 

1. 1 

0 6 

0 6 

0 B 

1 0 

SUNSHINE X 

S3 

54 

53 

54 

38 

61 

36 

62 

64 

64 

38 

57 

50 

TOT RADIATION 

163 

226 

303 

393 

472 

316 

476 

456 

382 

2B8 

191 

132 

335 

EVAPOTRANSP 

10 

22 

49 

75 

104 

118 

121 

111 

76 

40 

16 

6 

748 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 134 INTERM DAYS 61 WET DAYS : 170 

♦ SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 14 SEP 

BEGIN HUMID ON 3 OCT 

HUMID PERIOD (170 DAYS) END5 ON 22 MAR 
END OF SEASON ON 3 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 231 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 



• 

STATION 

AR DAMAN 


• NUMBER 

17043 







• 

LATITUDE 

41 

00 • 

LONG I TUDE 

42 42 

• ELEVATION 

1829 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

21 

23 

30 

42 

77 

92 

37 

60 

39 

33 

23 

19 

520 

TEMP AVERAGE -10 B 

-10 3 

-4 0 

3. 8 

9 0 

12 8 

16 0 

19 6 

11 4 

3 B 

1 0 

-6 3 

3. 7 

TEMP MEAN MAX 

-4 3 

-3. 2 

2 3 

10 1 

16 6 

20 2 

23 8 

24 t 

20 1 

14 2 

8 2 

-1 1 

10 9 

TEMP MEAN MIN 

-16 B 

-16 7 - 

10 2 

-1 9 

3 1 

5 2 

0 2 

7 5 

3 3 

-1 4 

-3 0 

-11 3 

-3 0 

TEMP MEAN DAY 

-0 4 

-7 5 

-1 6 

6 3 

12 3 

15 4 

16 7 

18 6 

14 5 

0 9 

3 7 

-4 7 

6 4 

TEMP MN NIGHT -12 1 

-11 6 

-5 6 

2 4 

7 6 

10 0 

12 0 

12 1 

7 0 

2 4 

-l 8 

-9 | 

1 3 

VAPOUR PRESS 

2 5 

2 6 

3 9 

6 1 

8 7 

10 7 

13 2 

12 4 

9 2 

6 7 

5 2 

3 4 

7 0 

WIND SPEED 2H 

t 4 

1 3 

1 6 

2 2 

2 5 

2 0 

2 0 

1 7 

! 8 

1 6 

i 3 

1 3 

1 8 

5UN5HINE X 

55 

50 

56 

50 

50 

64 

66 

70 

72 

69 

62 

51 

6? 

TOT RADIATION 

167 

237 

316 

412 

472 

532 

530 

495 

414 

303 

200 

142 

352 

EVAPOTRANSP 

0 

6 

25 

57 

92 

109 

123 

110 

67 

31 

7 

0 

627 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 25 

INTERM DAYS 

173 

WET DAYS : 

165 








« SEASON NR 

1 













SEASON DEGINS ON 

1 AUG 












BEGIN 

HUMID 

ON 10 OCT 











HUMID 

PERIOD 

<163 DAYS) ENDS ON 

24 MAR 









END OF SEASON ON 

7 JULY 












total, lenoth of 

SEASON 

IS 340 

DAYS 












COUNTRY TURKEY 




• 

station 

BILECIK 


• NUMBER 

17043 







• 

LATITUDE 

40 

09 • 

LONGITUDE 

29 38 

• ELEVATION 

526 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

49 

43 

38 

49 

30 

IB 

10 

21 

30 

36 

32 

436 

TEMP AVERAGE 

2 3 

3 3 

5 0 

11 3 

13 9 

17 3 

21 7 

21 7 

IB 0 

13 7 

9 6 

4 7 

12 3 

TEMP MEAN MAX 

3 9 

7 4 

10 6 

16 8 

21 3 

23 3 

27 7 

20 0 

24 2 

19 1 

14 0 

B 1 

17 4 

TEMP MEAN MIN 

-0 4 

0 2 

1 9 

6 4 

10 7 

13 9 

13 3 

13 9 

12 7 

9 4 

6 0 

2 0 

7 0 

TEMP MEAN DAY 

3 9 

3 l 

7 9 

13 5 

IB t 

21 7 

23 7 

24 0 

20 4 

IS 0 

11 3 

6 0 

14 3 

TEMP MN NICHT 

2 0 

2 9 

5 1 

10 1 

14 3 

17 6 

19 0 

19 3 

13 B 

ii e 

7 9 

3 4 

10 B 

VAPOUR PRESS 

5 8 

5 a 

6 4 

8 1 

11 2 

13 6 

14. 3 

14 4 

12 l 

IO. 2 

O 3 

6 6 

9 7 

WIND SPEED 2M 

2 5 

2 7 

2 7 

2 6 

2 4 

2 3 

2 6 

2 3 

2. 3 

2 0 

2 0 

2 4 

2 4 

SUNSHINE X 

46 

47 

50 

37 

61 

72 

86 

67 

80 

66 

33 

49 

63 

TOT RADIATION 

156 

214 

300 

410 

409 

576 

637 

380 

451 

301 

192 

145 

371 

EVAPOTRANSP 

13 

26 

31 

07 

ne 

145 

176 

137 

99 

54 

23 

12 

963 


T YPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 191 INTERM DAYS 47 WET DAYS 127 

* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 OCT 

BEGIN HUMID ON 4 NOV 

NIR11D PERIOD 4127 DAYS) ENDS ON II MAR 
END OF SEASON ON 4 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 174 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 



• 

STATION 

ED1RNE 



• NUMBER : 

17030 







• 

LATITUDE 

41 

40 # 

LONGITUDE ; 

26. 34 

# ELEVATION 

4B M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

63 

30 

46 

49 

49 

49 

31 

23 

34 

36 

68 

74 

39 3 

TEMP AVERAGE 

2 0 

3 3 

6 8 

12 3 

17 7 

21 9 

24 6 

24 2 

19 7 

14 4 

9 3 

4 3 

13 4 

TEMP MEAN MAX 

3 6 

7 9 

12 1 

18 6 

23 9 

28 3 

31 3 

31 3 

26 B 

20 3 

13 8 

0 1 

19 0 

TEMP MEAN MIN 

-1 3 

-0 4 

2 2 

6 8 

11 3 

15 0 

17 0 

16 8 

13 0 

9 0 

3 3 

1. 2 

8 0 

TEMP MEAN DAY 

3 4 

3 3 

9 0 

14 9 

20 0 

24 0 

26 7 

26 3 

22 2 

16 6 

11 0 

3 7 

15 4 

TEMP NN NIGHT 

I 3 

2. 0 

3 9 

11. 0 

13. 7 

19 3 

21 2 

20 8 

16 7 

tl. Q 

7 3 

2 B 

11 4 

VAPOUR PRESS 

6 2 

6 3 

7 4 

9 7 

13 6 

16 1 

16 9 

16 0 

13 9 

11 9 

9 9 

7 3 

M 3 

MIND SPEED 2M 

1 4 

1. 7 

1 7 

1 3 

1 3 

1. 2 

1 3 

1 3 

l 2 

1 2 

1. 3 

l 3 

1. 4 

SUNSHINE X 

28 

37 

39 

30 

57 

63 

77 

78 

60 

32 

34 

26 

31 

TOT RADIATION 

114 

180 

234 

374 

467 

338 

300 

333 

397 

231 

139 

98 

328 

EVAP0TRAN9P 7 17 40 73 100 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 140 INTERM DAYS 61 MET DAYS : 

• season t* 1 

SEASON BEGINS ON 33 SEP 

BEGIN HUMID ON 0 OCT 

HUMID PERIOD < 164 DAYS» ENDS ON 21 MAR 
END OF SEASON ON 6 MAY 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 223 DAYS 

137 

164 

166 

148 

89 

42 

14 

6 

847 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

ALPULLU 


♦ NUMBER 

17031 







• 

LATITUDE 

41 

22 • 

LONGITUDE 

27 08 

• ELEVATION 

70 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

63 

32 

31 

42 

49 

49 

28 

18 

21 

49 

89 

74 

507 

TEMP AVERAGE 

3 6 

4 4 

7 1 

12 2 

17 3 

21 7 

24 1 

24 0 

19 7 

14 3 

10 4 

6 2 

13. 7 

TEMP MEAN MAX 

7 1 

e 9 

12 1 

18 6 

23 9 

28 1 

30 3 

31 3 

26 9 

20 0 

14 9 

10 2 

19 4 

TEMP MEAN MIN 

0 1 

0 4 

3 3 

6 1 

10 B 

14 3 

16 1 

16 1 

13 0 

0 0 

6 3 

3 7 

8 2 

TEMP MEAN DAY 

4. 9 

6 2 

9 0 

14 6 

19 7 

23 B 

23 7 

26 4 

22 3 

16 2 

12 0 

8 0 

13 7 

TEMP MN NIGHT 

2 8 

3 6 

3 9 

10 6 

13. 2 

18 9 

20 3 

20 4 

16 7 

11 3 

B 4 

3 2 

11. 6 

VAPOUR PRESS 

7 3 

7 3 

B 1 

10 3 

14 2 

17. 1 

17 ■ 

17 6 

13 2 

12 4 

10 9 

8 6 

12 2 

WIND SPEED 2M 

1. 4 

1 6 

J 7 

1 4 

1 1 

1 0 

t 0 

0 9 

0 8 

0 9 

1 1 

1 2 

12 

SUNSHINE X 

23 

34 

34 

49 

36 

64 

73 

71 

62 

32 

30 

28 

40 

TOT RADIATION 

109 

173 

237 

370 

462 

332 

370 

499 

374 

232 

132 

102 

318 

EVAPOTRANSP 

6 

13 

37 

69 

103 

130 

134 

133 

79 

30 

14 

4 

702 


TYPE OF MIP1ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 143 INTERN DAYS : 33 MET DAYS 167 

• SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 29 SEP 

BEGIN HUMID ON 11 OCT 

HUMID PERIOD C 167 DAYS» ENDS ON 27 MAR 
END OF SEASON ON 9 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 3 32 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 


* STATION : KIR IKLARELI 


NUMBER : 17052 


• LATITUDE 41 44 • LONGITUDE 27. 13 • ELEVATION 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

69 

53 

4B 

42 

49 

TEMP AVERAGE 

1 7 

4 2 

6 2 

11 9 

17 I 

TEMP MEAN MA* 

3 0 

8 0 

11 0 

17 4 

23 1 

TEMP MEAN MIN 

-1 4 

1 0 

2 2 

6 8 

11 1 

TEMP MEAN Day 

3 0 

3 8 

8 2 

14 0 

19 3 

TEMP MN NIOMT 

1 0 

3 7 

3 4 

10. 6 

15 1 

VAPOUR PRESS 

6 2 

7 3 

7 7 

10 3 

13 3 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 2 

2. 3 

2 0 

2 0 

SUNSHINE X 

43 

46 

31 

36 

62 

TOT RADIATION 

146 

203 

296 

401 

493 

EVAPOTRANSP 

4 

19 

40 

73 

113 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 

DRY DAYS 158 

INTERM DAYS 

49 

WET 

DAYS 

• SEASON NR 

1 





SEASON BEGINS ON 

30 SEP 




BEGIN 

HUMID 

ON 1 3 OCT 



HUMID 

PERIOD 

<138 DAYS» ENDS ON 

22 MAR 

END OF SEASON ON 

23 APR 




total lenoth of 

SEASON 

IS 207 

DAYS 




JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

49 

26 

21 

25 

43 

69 

00 

21 3 

23 6 

22 9 

19 1 

13 9 

10 2 

3 6 

27 6 

30 3 

30 2 

26 0 

19 6 

14 3 

0 8 

14 6 

16 9 

16 5 

13 h 

9 4 

6 7 

2. 6 

23 4 

26 0 

23 7 

21 9 

16 1 

11 9 

6. 7 

18 8 

20 9 

20 3 

16. 9 

11 9 

8 6 

4 0 

16 0 

1 7. 6 

17 4 

13 2 

12 2 

10. 7 

8 2 

2 0 

2 1 

1 7 

1 9 

2 0 

2. 0 

2 4 

68 

79 

82 

74 

67 

31 

43 

534 

399 

332 

420 

293 

174 

126 

146 

172 

145 

91 

43 

14 

3 


150 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

LULEBUROAZ 


• NUMBER 

17033 






* 

LATITUDE 

41 

24 ♦ 

LONGITUDE 

27 23 

« ELEVATION 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

precipitation 

75 

39 

52 

42 

46 

52 

23 

17 

32 

31 

78 

86 

TEMP AVERAGE 

2 9 

4 0 

6 2 

11 6 

16 8 

20 B 

23 4 

23 2 

28 8 

14 0 

9 7 

3 3 

TEMP MEAN MA* 

6 7 

8 9 

11 9 

18 2 

23 3 

27 B 

30 3 

30 8 

26 4 

20 6 

14 9 

9 6 

TEMP MEAN MIN 

-0 7 

0 0 

1 3 

3 0 

9 3 

12 9 

14 7 

14 7 

11 4 

7 9 

3 2 

1 6 

TEMP MEAN DAY 

4 4 

6 1 

B 6 

14 0 

19 0 

23 0 

23 4 

23. 3 

21 4 

16 3 

11 6 

6 9 

TEMP MN NICMT 

2 1 

3. 4 

5. 2 

9 7 

14 2 

17 7 

19 4 

19. 2 

13 4 

11 0 

7 3 

3 3 

VAPOUR PRESS 

6 7 

6 8 

7 3 

9 3 

12 B 

13. 2 

15 8 

16 O 

13. 6 

116 

10 O 

7. 9 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1. 6 

1 7 

1 3 

1 1 

1 0 

1 1 

1. 1 

1 0 

1 1 

1. 2 

1 3 

SlNBHINE X 

46 

51 

53 

62 

67 

77 

88 

90 

82 

66 

34 

46 

TOT RADIATION 

149 

217 

312 

429 

319 

604 

648 

391 

453 

293 

182 

133 

EVAPOTRANSP 

4 

16 

40 

73 

in 

140 

167 

130 

09 

43 

12 

2 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 155 INTERM DAYS 47 WET DAYS 163 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 24 SEP 

BEGIN HUMID ON 12 OCT 

HUMID PERIOD C 163 DAYS) ENDS ON 24 MAR 
END OF SEASON ON 22 APR 
TOTAL LENOTH OF SEASON IS 210 DAYS 


232 M 

YEAR 

576 
13 2 
18 5 
8 3 
13 2 
11 4 
11 9 
2 l 
60 
355 
861 


46 M 

YEAR 

613 
13 1 
19 1 
7 O 
13 2 

10 7 

11 1 
I 3 

65 

377 

849 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

CORLU 



• NUMBER 

17034 







• 

LATITUDE 

41 

09 • 

LONGITUDE 

27 48 

♦ ELEVATION 

183 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

73 

34 

47 

38 

41 

39 

13 

20 

29 

46 

76 

91 

369 

TEMP AVERAGE 

2 0 

3 9 

3 a 

110 

16. 0 

19 9 

22 4 

22 2 

IB 4 

14 0 

10 4 

3 7 

12 7 

TEMP MEAN MAX 

6 I 

7 8 

JO 4 

16 6 

21 7 

23 8 

28 4 

28 3 

24 3 

19 2 

14 3 

9 0 

17 7 

TEMP MEAN MIN 

-o a 

0 4 

1 8 

6 0 

10 6 

14 1 

16 1 

16 1 

13 3 

9 2 

6 8 

2 3 

8 0 

TEMP MEAN DAY 

3 9 

3 3 

7 7 

13 2 

18 2 

22 t 

24 4 

24 4 

20 8 

13 B 

11 9 

6 8 

14 6 

TFMP MN NIGHT 

I 0 

3. 2 

5. 0 

9 8 

14 3 

17 9 

19 B 

19 3 

16 3 

11 6 

8 6 

4 0 

11 0 

VAPOUR PRESS 

6 7 

6 9 

7 4 

9 4 

12 6 

15 7 

17 1 

17 4 

13 1 

12 2 

10 7 

8 2 

11 6 

WIND SPEED 2M 

3 2 

3 1 

3 0 

2 7 

2 4 

2 3 

2 7 

2 8 

2 6 

2 3 

2 4 

3 0 

2 7 

SUNSHINE X 

45 

50 

52 

61 

63 

74 

87 

87 

80 

64 

33 

43 

64 

TOT RADIATION 

140 

216 

302 

425 

509 

3B7 

642 

377 

446 

2BQ 

181 

132 

371 

EVAPOTRANBP 

7 

19 

43 

79 

114 

143 

176 

136 

93 

49 

16 

3 

900 


TVPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 170 INTERM DAYS 42 WET DAYS : 133 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 29 SEP 

BEGIN HUMID ON 17 OCT. 

MUMID PERIOD (153 DAYS) ENDS ON 19 MAR 
END OF SEASDN ON 12 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 193 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

KUf9<0Y 



• NUMBER 

17033 







• 

LATITUDE 

41 

18 • 

LONGITUDE 

29 00 

• ELEVATION 

30 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

103 

74 

71 

42 

33 

27 

20 

30 

33 

66 

89 

108 

716 

TEMP AVERAGE 

3 8 

6 0 

6 7 

10 6 

13 1 

19 8 

22 6 

23 1 

19 9 

13 R 

12 3 

8 3 

13 8 

TEMP MEAN MAX 

B 7 

9 3 

10 3 

14 6 

19 1 

23 3 

26 1 

26 7 

23 6 

19 4 

13 8 

11 6 

17 4 

TFMP MEAN MIN 

2 B 

3 1 

3 3 

7 0 

11 2 

13 3 

IB 4 

19 1 

16 0 

12 6 

9 l 

3 6 

10 3 

TFMP MEAN DAY 

6 B 

7 3 

8 2 

12. 2 

16 6 

20 9 

23 6 

24 2 

21 1 

17 1 

13 3 

9 6 

13 1 

TFMP MN NIOHT 

3 0 

3 3 

6 0 

9 7 

13 9 

17 9 

20 7 

21 2 

IB 0 

14 3 

10 7 

7 0 

12 3 

VAPOUR PRESS 

7 6 

7 3 

7 9 

10 0 

14 0 

18 3 

21 4 

21 6 

17 7 

14 2 

11 7 

9 2 

13 4 

WIND SPEED 2M 

4 3 

4 4 

3 8 

2 9 

2 5 

2 3 

2 8 

2 4 

3 3 

3 4 

3 9 

4 3 

3 4 

SUNSHINE X 

42 

43 

48 

33 

58 

70 

70 

79 

70 

59 

30 

44 

38 

TOT RADIATION 

142 

202 

207 

308 

472 

565 

594 

330 

406 

273 

174 

130 

348 

EVAPOTRANSP 

20 

30 

47 

70 

97 

128 

153 

137 

96 

53 

28 

16 

079 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 142 INTERM DAYS 51 WET DAYS : 172 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 11 SEP 

BEGIN HUMID ON 9 OCT 

HUMID PERIOD (172 DAYS) ENDS ON 30 MAR 
END OF MASON ON 22 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 223 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 


STATION TEHIRDAG 


* NUMBER 17056 






• 

LATITUDE 

40 

59 • 

LONOITUDE 

27 29 • 

ELEVATION 

4 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

72 

58 

56 

43 

36 

38 

19 

9 

30 

52 

B3 

96 

592 

TEMP AVERAGE 

4 3 

5 2 

6 7 

11 5 

16 6 

20 9 

23 4 

23 5 

19 7 

15 3 

1» 4 

7 3 

13 B 

TEMP MEAN MAX 

7 3 

0 7 

10 4 

15 4 

20 3 

24 9 

27 8 

28 1 

24 0 

19 2 

14 9 

10 3 

17 6 

TEMP MEAN MIN 

1 5 

2 2 

3. 6 

7 9 

12 6 

16 4 

19 7 

19 0 

16 0 

12 0 

8 9 

4 5 

10 3 

TEMP MEAN DAY 

5 5 

6 6 

9 3 

13 0 

17 9 

22 2 

24 9 

25 1 

21. 4 

16 8 

12 9 

8 3 

15 2 

TEMP MN NIGHT 

3 7 

« 7 

6 1 

10 6 

15. 2 

19 1 

21 4 

21. 5 

18 2 

13 8 

10 3 

5 9 

12 5 

VAPOUR PRESS 

7 2 

7 4 

7 B 

10 1 

14 1 

17 3 

18 9 

19 1 

16 5 

13 4 

11 5 

9 0 

12 7 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 5 

2 3 

1 B 

1 6 

1 B 

2 0 

2 2 

a. 2 

2 2 

2 2 

3 5 

2 2 

5UN5HINE X 

43 

47 

50 

58 

62 

73 

07 

08 

79 

62 

50 

46 

62 

TOT RADIATION 

147 

21 1 

297 

413 

494 

582 

642 

583 

445 

2B6 

178 

137 

368 

evapotransp 

10 

20 

42 

72 

105 

138 

166 

151 

95 

50 

IB 

7 

B74 


TYRE OF MLtllD SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 1*6 INTERN DAYS : 46 WET DAYS 163 

♦ SEA50N NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 SEP 

BEGIN HUMID ON 15 OCT 

HUMID PERIOD (163 DAYS) ENOS ON 27 MAR 
END OF SEASON ON 24 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 20* DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

BAHCEKÜY ORMAN 

• NUMBER 

17057 







« 

LATITUDE 

41 

09 # 

LONGITUDE 

29 03 

• ELEVATION 

129 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

171 

110 

118 

59 

38 

35 

29 

34 

90 

93 

133 

174 

1074 

TEMP AVERAGE 

4 5 

5 0 

5 9 

10 3 

14. 9 

19 1 

21 6 

2 i a 

IB 4 

14 4 

11 0 

7. 4 

12 9 

TEMP MEAN MAX 

8 3 

9 3 

10 5 

15. 6 

20 e 

24 6 

26 2 

27 1 

23 9 

19 6 

16 0 

11.6 

17 B 

TEMP MEAN MIN 

1 5 

1 6 

2 7 

6 2 

10 4 

14 3 

16 7 

17 4 

14 4 

10 B 

7. 6 

4 2 

9 0 

TEMP MEAN DAY 

6 2 

6 9 

8 0 

12 6 

17 5 

21 3 

23 1 

23 9 

20 a 

16 6 

13.2 

9 1 

14. 9 

TEMP MN NIGHT 

4 1 

4 5 

5 6 

9 5 

13 9 

17 6 

19 5 

20 l 

17 0 

13 0 

9 6 

5 9 

11 7 

VAPOUR PRESS 

5 0 

5 7 

S. 2 

6 9 

9 6 

12 1 

14 O 

14 2 

11 8 

9 2 

7 6 

5. e 

0 9 

WIND SPEED 2M 

1 9 

1 8 

1 El 

1 5 

1 2 

1 3 

1 7 

1 5 

1 1 

1. 5 

1 3 

t 5 

1 5 

SUNSHINE X 

44 

48 

50 

50 

63 

72 

79 

01 

72 

61 

54 

47 

61 

TOT RADIATION 

146 

211 

295 

411 

498 

576 

599 

548 

414 

279 

183 

135 

358 

EVAPOTRANSP 

24 

27 

52 

77 

106 

132 

153 

135 

84 

55 

28 

21 

894 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 124 INTFRM DAYS 38 WET DAYS 203 

• SEA50N NR 1 

SEASON BEGINS ON 31 AUG 

BEGIN HUMID ON 16 SEP 

►AJMID PERIOD <203 DAYS) ENDS ON 7 APR 
END OF SEASON ON 29 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 241 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

FLORYA 



• NUMBER 

t7058 







• 

LATITUDE 

40 59 • 

LONGITUDE 

20 48 

• ELEVATION 

34 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

84 

75 

64 

41 

30 

23 

21 

20 

43 

62 

06 

103 

652 

TEMP AVERAGE 

5 2 

5 4 

6 6 

10 7 

15 6 

20 6 

23 2 

23 3 

19 6 

15 4 

11 7 

8 0 

13 8 

TEMP MEAN MAX 

8 0 

8 4 

10 4 

15 4 

20 5 

25 5 

28 7 

2B Q 

25 0 

19 8 

15 2 

10 8 

18 0 

TEMP MEAN MIN 

2 5 

3 0 

3 5 

7 1 

11 6 

15 8 

18 3 

18 6 

15 7 

12 1 

8 9 

5 4 

10 2 

TEMP MEAN DAY 

6 3 

6 7 

8 2 

12 8 

17 7 

22. 4 

25 3 

25 4 

21. 9 

17 2 

13 1 

9 0 

15 5 

TEMP MN NIGHT 

4 6 

9. 1 

6 0 

10 1 

14 6 

IB 9 

21 4 

21 4 

10 2 

14 0 

10 4 

6 7 

12 6 

VAPOUR PRESS 

7 3 

7 2 

7 7 

9 8 

13 8 

17 3 

19 5 

19 7 

16 8 

13 6 

11 3 

0 9 

12 7 

WIND SPEED 2M 

2 8 

2 6 

2 5 

2 0 

i. e 

1 9 

2 3 

2 2 

2 0 

1. 8 

2. 0 

2 6 

2 2 

SUNSHINE X 

29 

34 

39 

48 

60 

72 

00 

00 

66 

55 

40 

30 

53 

TOT RADIATION 

120 

176 

250 

368 

483 

576 

605 

544 

393 

264 

156 

109 

338 

EVAPOTRANSP 

17 

24 

42 

66 

99 

136 

161 

142 

86 

47 

21 

15 

856 


TYPE QF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAY9 145 INTERN DAYS 46 WET DAYS : 174 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 15 SEP 

BEGIN HUMID ON 7 OCT 

HUMID PERIOD (174 DAYS) ENDS ON 30 MAR 
END OF 9EASON ON 23 APR 
TOTAL LENGTH OF SFASON IS 220 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

BAR IYER 


• NUMBER 

17059 







• 

LATITUDE 

41 

07 • 

LONGITUDE 

29 04 

• ELEVATION 

56 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YFAR 

PRECIPITATION 

113 

76 

77 

49 

31 

29 

24 

24 

60 

30 

96 

119 

736 

TEMP AVERAGE 

5 4 

5 7 

6 6 

10 7 

15 4 

20 0 

22 3 

22 8 

19 8 

13 7 

12 4 

0 B 

13 8 

TEMP MEAN MAX 

8 4 

9 3 

10 3 

14 9 

19 e 

24 0 

23 9 

26 3 

23 4 

19 3 

19 8 

11 B 

17 4 

TEMP MEAN MIN 

2 0 

2 9 

3 0 

7 2 

11 7 

16 0 

19 0 

19 3 

16 7 

12 0 

9 6 

3 9 

10 7 

TEMP MEAN DAY 

6 6 

7 3 

8 4 

12 3 

17 2 

21 4 

23 7 

24 1 

21 2 

17. 1 

13 7 

9 B 

19 2 

TEMP MN NIGHT 

4 9 

3 3 

6 3 

9 9 

14 4 

18 6 

21 1 

21 4 

10 3 

14 4 

11 1 

7 3 

12 B 

VAPOUR PRESS 

7 5 

7. 4 

7 9 

10 0 

13 a 

10 2 

21 2 

21 2 

17. 7 

14 0 

11 7 

9 2 

13 3 

WIND SPEED 2M 

3 4 

3. 4 

3. 6 

3 0 

2 7 

3 0 

4 0 

3 9 

3 8 

3 4 

a ■ 

2 9 

3 3 

SUNSHINE X 

43 

46 

40 

56 

63 

72 

79 

01 

70 

60 

32 

44 

39 

TOT RADIATION 

144 

203 

PB8 

402 

499 

576 

599 

548 

406 

276 

179 

130 

354 

EVAPOTRANSP 

19 

23 

43 

73 

105 

136 

162 

149 

9B 

56 

24 

13 

903 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 134 INTERN DAYS 62 WET DAYS 169 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 6 SEP 

BEGIN HUMID ON 15 OCT 

HUMID PERIOD <169 DAYS) ENDS ON 2 APR 
END OF SEASON ON 25 APR 
TOTAL LENOTM OF SEASON IS 231 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY * STATION : ISTANBUL-GOZTEPE • NUMBER : 17062 






• 

LATITUDE 

40 

38 • 

LONGITUDE 

29 03 * 

ELEVATION 

40 H 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

91 

74 

63 

43 

30 

23 

21 

24 

47 

66 

82 

106 

670 

TEHP AVERAGE 

3 3 

3 3 

6 9 

11 3 

16 2 

20 7 

23 2 

23 4 

19 6 

13 6 

11 6 

8 0 

14 0 

TEHP MEAN HAY 

8 3 

B 7 

11 0 

16 2 

21 3 

23 9 

28 3 

28 9 

23 0 

20 4 

13 6 

11. 2 

18 4 

TEMP MEAN HIN 

2 7 

2 4 

3 4 

7 0 

11 6 

13 3 

18 0 

18 4 

13 2 

11 9 

8 6 

3. t 

10 . 0 

TEHP MEAN DAY 

6 7 

6 7 

B 6 

13 3 

18 2 

22 6 

23 1 

23 3 

21 8 

17 3 

13 2 

9 1 

IS 7 

TEHP MN NIGHT 

4 9 

4 B 

6 2 

10 3 

14 9 

10 9 

21 1 

21 3 

17 8 

14 0 

10. 3 

6 3 

12 6 

VAPOUR PRESS 

7 4 

7 3 

7 7 

9 9 

13 6 

17 2 

19 7 

19 9 

16 9 

13 9 

11 2 

8 8 

12 8 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 3 

2 3 

2 0 

1. 7 

1. 9 

2 2 

2 1 

I. 8 

1 7 

19 

1 . 1 

1. 9 

SUNSHINE X 

28 

32 

38 

47 

39 

71 

78 

79 

66 

33 

38 

29 

31 

TOT RADIATION 

110 

171 

254 

363 

478 

370 

394 

340 

393 

239 

132 

107 

333 

EVAP07RAN5P 

16 

21 

43 

60 

103 

136 

157 

141 

04 

46 

22 

to 

847 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 140 INTERH DAYS 49 MET DAYS 176 

* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON It SEP 

BEGIN KJMID ON 4 OCT 

HUHID PERIOD (176 DAYS) ENDS ON 29 MAR 
END OF SEASON ON 24 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 225 DAYS 


country turkey 




• 

STATION 

KARTAL 



• NUMBER 

17063 







• 

LATITUDE 

40 

34 • 

LONGITUDE ; 

29 11 

♦ ELEVATION 

27 M 


JAN 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

too 

B1 

70 

43 

31 

19 

19 

17 

47 

37 

83 

112 

681 

TEMP AVERAGE 

6 3 

7 1 

7 8 

12 3 

17 l 

21 3 

24 0 

24 2 

21 2 

16 6 

12 8 

9 2 

13 0 

TEMP MEAN MAX 

9 2 

10 3 

11 3 

16 8 

21 6 

26 3 

29 1 

29 3 

23 9 

20. 3 

16 0 

12 0 

19 0 

TEHP MEAN HIN 

3 8 

4 2 

4 9 

8 7 

13 1 

17 3 

19 7 

19 a 

17 6 

13 3 

9 9 

6 3 

11 6 

TEHP MEAN DAY 

7 3 

8 3 

9 3 

14 2 

IB 9 

23 4 

26 1 

26 2 

23 2 

18 1 

13 9 

10. 1 

16 6 

TEHP HN NIGHT 

3 8 

6 6 

7 3 

11 6 

16 0 

20 2 

22 3 

22 4 

19 8 

13 2 

11 4 

7. 6 

13. 9 

VAPOUR PRESS 

6 4 

6 5 

6 7 

8 7 

11 6 

14 1 

16 1 

16 G 

14 4 

11 7 

9 4 

7. 4 

IO. 8 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 2 

2 2 

1 8 

1 3 

1 9 

2 3 

2 1 

2 0 

1. 8 

2 3 

2 2 

2. 0 

SUNSHINE X 

42 

49 

49 

36 

33 

73 

83 

84 

77 

62 

31 

46 

60 

TOT RADIATION 

146 

217 

294 

404 

447 

381 

621 

364 

437 

286 

100 

137 

339 

EVAPOTRANSP 

26 

34 

33 

B3 

109 

130 

177 

136 

106 

61 

37 

26 

1020 


TYPE OF HUHID SEASON SEA50N WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 154 INTFRM DAYS 33 WET DAYS 138 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 19 SEP 

BEGIN HUHID ON IB OCT 

M1P1ID PERIOD U3G DAYS) ENDS ON 23 MAR 
END OF SEASON ON )8 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 211 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 


• STATION VALOVA 


• MEMBER 17064 






m 

LATITUDE 

40 

39 • 

LONOITUDC 

29 16 • 

ELEVATION 

2 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

%AJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

B9 

86 

76 

30 

43 

34 

24 

22 

37 

79 

74 

123 

761 

TEMP AVERAGE 

6 I 

6 6 

7 6 

11 7 

16 4 

20 3 

22 9 

22 B 

19 3 

13 9 

12 3 

B 9 

14 3 

TEMP MEAN MAX 

9 3 

10 3 

12 0 

16 1 

20 7 

24 9 

27 3 

27 3 

24 0 

20 7 

16 7 

12 1 

18 4 

TEMP MEAN MIN 

2 7 

3 3 

4 1 

7 3 

11 6 

13 0 

17 2 

17 3 

14 3 

11 7 

8 6 

3 3 

9 9 

TEMP MEAN DAY 

7. 2 

8 1 

9 3 

13 4 

17 8 

21 7 

24 0 

24 0 

20 9 

17 7 

14 0 

9 9 

13 7 

TEMP MN NIGHT 

5 2 

6 0 

7 0 

10 6 

14 7 

18 2 

20 2 

20 1 

17 1 

13 9 

10 6 

7 0 

12 3 

VAPOUR PRESS 

7 4 

7 3 

8 2 

10 6 

14 4 

18 0 

20 6 

20 4 

17 l 

14 0 

11 4 

8 B 

ia 8 

WIND SPEED 2M 

2 0 

1 9 

1 3 

1 0 

o e 

0 8 

0 B 

1 0 

0 9 

1 1 

l 4 

1 9 

1 2 

5LNSH INF X 

46 

47 

31 

56 

64 

74 

81 

83 

74 

63 

37 

46 

62 

TOT RADIATION 

134 

212 

302 

403 

304 

307 

610 

360 

426 

296 

194 

13B 

366 

evapotransp 

13 

24 

42 

63 

99 

126 

143 

129 

79 

43 

19 

14 

800 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 117 INTERN DAYS 37 WET DAYS 191 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 4 SEP 

BEGIN HUMID ON 25 SEP 

HUMID PERIOD 11*1 DAYS) ENDS ON 4 APR 
END OF SEASON ON 10 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 248 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

GOLCUH 



• NUMBER 

17063 







• 

LATITUDE 

40 

40 • 

LONGITUDE 

29 30 

• ELEVATION 

16 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

94 

71 

67 

40 

33 

29 

22 

2 3 

60 

32 

71 

93 

663 

TEMP AVERAGE 

6 3 

6 8 

7 4 

11 4 

16 3 

20 9 

23 0 

23 8 

19 3 

13 7 

11 4 

8 4 

14 3 

TEMP MEAN MAX 

10 2 

10 6 

11 9 

16 4 

21 9 

26 B 

30 1 

30 1 

25 5 

21 2 

13 9 

12 3 

19 4 

TEMP MEAN MIN 

2 9 

2 9 

3 9 

7 0 

11 6 

13 3 

17 9 

IB 4 

14 Li 

11 3 

8 0 

4 g 

9 9 

TFHP MEAN DAY 

7 9 

B 2 

9 4 

13 4 

in fe 

23 2 

26 1 

26 3 

22 0 

17 9 

13 2 

9 9 

16 3 

TEMP MN NIGHT 

3 7 

3 B 

6 8 

10 3 

13 1 

19 1 

21 3 

21 7 

17 7 

13 9 

9 9 

6 6 

12 8 

VAPOUR PRESS 

3 8 

3 7 

6 1 

7 5 

10 9 

13 6 

14 7 

14 9 

12 5 

10 4 

8 2 

6 6 

9 7 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 3 

2 1 

2 0 

» 7 

1 8 

1 8 

1 8 

t 7 

1 7 

1 7 

i a 

l 9 

SUNSHINE X 

43 

46 

44 

30 

39 

70 

79 

78 

67 

62 

49 

48 

38 

TOT RADIATION 

I«B 

209 

276 

377 

478 

363 

600 

333 

398 

287 

177 

142 

349 

EVAPOTRANSP 

27 

39 

36 

83 

114 

144 

170 

148 

93 

60 

32 

24 

992 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 12* INTERN DAYS 90 WET DAYS 146 

• SEASON NR 1 

SEASON BEG INS ON 3 SEP 
END OF SEASON ON 2 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 29 DAYS 
•SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 17 OCT 

BEGIN HUMID ON 30 OCT 

HUMID PERIOD C 1 46 DAYS) ENDS ON 23 MAR 
END OF SEASON ON 12 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 207 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 



• 

STATION 

HOCAELI 


• NUMBER 

17066 







« 

LATITUDE 

40 

46 * 

LONGITUDE 

29 34 

• ELEVATION 

76 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

89 

63 

68 

46 

43 

49 

48 

28 

67 

69 

72 

103 

763 

TEMP AVERAGE 

5 B 

5 e 

7 9 

12 3 

17 3 

21 0 

23 2 

23 4 

19 0 

13 0 

12 4 

0 3 

14 4 

TEM*> NEAN MA* 

9 2 

9 6 

12 6 

IB 0 

23 0 

27 0 

29 2 

29. 7 

23 9 

21 1 

17 0 

11. 0 

19 3 

TEMP NEAN NIN 

2 3 

2 6 

3 B 

7 4 

ll 9 

13 3 

17 B 

IB. 1 

13 1 

11 0 

■ 1 

3 0 

10 0 

TEMP NEAN DAY 

7 1 

7 4 

9 B 

14 6 

19 3 

23 3 

23 3 

23 9 

22 3 

IB 0 

14 2 

9 3 

16 4 

TEMP NN NIGHT 

3 0 

3 3 

7 0 

11 2 

IS 6 

19 | 

21 2 

21 3 

18 0 

14 1 

10 0 

6 6 

12 9 

VAPOUR PRESS 

7 0 

7 0 

7 7 

10 0 

13 6 

16 7 

19 0 

19 3 

16 2 

13 3 

30 B 

8 3 

12 4 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 4 

1 3 

1 7 

1 3 

1 4 

1 3 

1 4 

1 1 

1 1 

1 3 

1 4 

1 4 

5’JNSHIlsC X 

33 

29 

34 

47 

33 

62 

73 

76 

62 

«0 

41 

33 

49 

TOT RADIATION 

120 

164 

240 

363 

437 

521 

367 

323 

377 

244 

139 

115 

322 

EVAPOTRANSP 16 22 A3 72 103 

TYPE OF HUNID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 127 INTERM DAYS 47 WET DAYS 

« SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 SEP 

BEGIN HUMID ON 20 SEP 

HUMID PERIOD <191 DAYS) ENDS ON 30 MAR 
END OP SEASON ON 27 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 238 DAYS 

126 

191 

147 

132 

79 

44 

23 

15 

824 


COUNTRY TURKEY 




ft 

STATION 

OEYVE 



• NUMBER 

17068 







ft 

LATITUDE 

40 

31 • 

LONGITUDE : 

30 19 

• ELEVATION 

lOO M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

78 

82 

64 

31 

30 

39 

23 

17 

37 

46 

62 

B3 

632 

TEMP AVERAGE 

4 1 

6 2 

7 9 

12 7 

17 2 

21 2 

23 2 

22 9 

19 B 

13 2 

11 o 

7. 6 

14 1 

TEMP MEAN HA* 

B 2 

11 1 

13 0 

IB 9 

23 2 

27 3 

26 B 

2B 9 

23 B 

21 1 

17 l 

11 6 

19 6 

TEM» MEAN WIN 

0 9 

2 3 

3 9 

7 6 

11 6 

13 0 

17 B 

17 1 

14 3 

10 1 

6 3 

4 4 

9 3 

TEMP MEAN DAY 

5 9 

B 3 

10 1 

15 3 

19 6 

23 4 

23 2 

23 0 

22 0 

17 4 

13 4 

9 1 

16 2 

TEMP MN NIGHT 

3 7 

5 6 

7 2 

11 6 

15 6 

19 0 

21 1 

20 4 

17 4 

12 8 

8 9 

6 1 

12. 3 

VAPOUR PRESS 

7 2 

7 6 

0 0 

10 3 

13 0 

16 0 

10 3 

10 3 

: v n 

12 9 

lO 3 

e 3 


WIND SPEED rrt 

1 4 

1 3 

1 8 

1 3 

1 6 

1 3 

2 3 

2 0 

1 3 

1 4 

0 7 

1 0 

1 3 

SUNSHINE X 

46 

48 

40 

36 

64 

74 

84 

83 

70 

70 

60 

43 

63 

TOI RADIATION 

133 

213 

291 

403 

303 

3B7 

626 

369 

442 

312 

202 

133 

370 

EVAPOTRANSP 

6 

20 

43 

74 

111 

142 

167 

144 

91 

47 

13 

7 

867 

TYPE OF HUHID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 136 

INTERM DAYS 

66 

WET DAYS 

163 









• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 SEP 

BEGIN HUMID ON 16 OCT 

HUN ID PERIOD C 163 DAYS) ENDS ON 26 MAR 
END OF SEASON ON 9 NAY 
TOTAL LENGTH OP SEASON IS 229 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




« 

STATION 

ADAPAZAR I 


* NUMBER 

17069 







• 

LATITUDE 

40 

47 • 

LONGITUDE 

30 23 

• ELEVATION 

30 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU© 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

92 

80 

80 

61 

44 

39 

44 

36 

63 

63 

74 

100 

798 

TEMP AVERAGE 

3 7 

6 7 

8 1 

12 7 

17 0 

20 6 

22 8 

22 7 

18 9 

14 6 

12 0 

8 4 

14 2 

TEMP MEAN MAX 

9 6 

11 0 

13 0 

18 7 

23 0 

26 9 

28 9 

29 4 

25 7 

20 8 

17 4 

12 1 

19 7 

TEMP MEAN MIN 

2 1 

2 9 

3 7 

7 6 

11 6 

14 6 

16 7 

16 3 

13 0 

9 6 

7 3 

3 1 

9 3 

TEMP MEAN DAY 

7 2 

0 4 

10 1 

13 2 

19 4 

23 0 

24 9 

23 2 

21 3 

17 0 

14 0 

9 7 

16 3 

TEMP MN NI ONT 

4 9 

6 0 

7. 1 

11 3 

13 4 

IB 7 

20 3 

20 1 

16 4 

12 3 

9 9 

6 7 

12 3 

VAPOUR PRESS 

7 3 

7 3 

B 0 

10 3 

13 9 

16 9 

18 9 

19 0 

13 7 

12 3 

10 3 

8 1 

12 4 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 4 

1 2 

1 1 

1 0 

1 0 

1 1 

0 9 

0 7 

0 6 

0 0 

1. 3 

1 . 0 

SUNSHINE X 

44 

43 

44 

30 

38 

63 

74 

7B 

69 

38 

33 

43 

37 

TOT RADIATION 

130 

206 

276 

377 

473 

337 

373 

333 

403 

274 

105 

132 

344 

EVAPOTRANSP 

11 

23 

42 

68 

100 

123 

142 

126 

76 

39 

18 

13 

783 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DA VS 118 INTERM DAYS 47 WET DAYS 200 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 31 AUG 

BEGIN HUMID ON 22 SEP 

HUMID PERIOD <200 DAYS) ENDS ON 10 APR 
END OF SEASON ON 3 MAY 
TOTAL LENCTH OF SEASON 18 247 DAYS 


COUNTRY TURKEY * STATION : BOLU ♦ NUMBER : 17070 






• 

LATITUDE 

40 

44 • 

LONOXTUDE : 

31 36 • 

ELEVATION 

742 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

34 

4B 

4B 

34 

32 

27 

18 

30 

36 

48 

37 

330 

TEMP AVERAOE 

0 0 

0 9 

4 1 

9 2 

13 9 

17. 1 

19 6 

19 8 

13 8 

11 7 

7 1 

2 8 

10 2 

TEMP MEAN MAX 

4 0 

6 0 

10 0 

13 B 

20 6 

23. 7 

26 6 

27 2 

23 3 

10 9 

13 0 

7 3 

16 4 

TEMP MEAN MIN 

-4. 6 

-3. 3 

-1 3 

2 6 

7 0 

9 3 

11 2 

11 6 

8 3 

3 3 

2 0 

-1 7 

3 9 

TEMP MEAN DAY 

1 . B 

3 0 

6 4 

11 6 

16 3 

19 2 

21 6 

22 1 

18 4 

14 4 

9 3 

4 4 

12 4 

TEMP MN NIGHT 

•1. o 

0 1 

2 7 

7 3 

116 

14 1 

13 8 

13 9 

12 3 

8 8 

4 7 

0 3 

7 7 

VAPOUR PRESS 

3 1 

3 3 

3 9 

7 9 

11 3 

14 0 

13 1 

14 6 

12 2 

9 9 

7 7 

6 1 

9 6 

WIND SPEED SM 

1 0 

1 1 

1 3 

! 4 

1 1 

1 . 1 

1 2 

1 2 

1 0 

0 8 

0 9 

0 9 

1 1 

SUNSHINE X 

26 

29 

34 

44 

31 

60 

70 

74 

39 

32 

39 

26 

47 

TOT RADIATION 

113 

164 

240 

330 

437 

310 

331 

316 

366 

236 

133 

103 

314 

EVAPOTRANSP 

8 

13 

36 

63 

91 

110 

133 

123 

71 

30 

13 

7 

710 


TYPE Of HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DA VS 100 INTERM DAYS 103 WET DAYS 162 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 20 SEP 

BEGIN HUMID ON 17 OCT 

HUMID PERIOD <162 DAYS) ENDS ON 28 MAR 
END OF SEASON ON 12 JUNE 
TOTAL LENQTM OF SEASON IS 263 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

DUZCE 



• NUMBER 

17071 







• 

LATITUDE 

40 

55 • 

LONGITUDE : 

31 12 

* ELEVATION 

120 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

SOB 

B4 

83 

57 

57 

71 

45 

41 

62 

69 

79 

89 

845 

TEMP AVERAGE 

3 2 

5 3 

7 4 

12 4 

16 5 

20 5 

22 4 

21 9 

18 6 

14 1 

10 4 

7 2 

13 3 

TEMP MEAN MAX 

7 5 

10 7 

13 0 

IB 9 

23 0 

27 2 

29 0 

29 0 

25 9 

20 9 

16 8 

11. 4 

19 4 

TEMP MEAN MIN 

-0 4 

1 1 

3 3 

7 0 

11 2 

14 3 

16 2 

15 7 

13 1 

9 1 

5 7 

3. 6 

e 3 

TEMP MEAN DAY 

5 0 

7 7 

9 9 

15 1 

19 2 

23 1 

24 9 

24 6 

21 7 

16 9 

13 0 

8 7 

15 B 

TEMP MN NIGHT 

2 6 

4 8 

6 B 

It 2 

15 2 

18 5 

20 0 

19 4 

16 5 

12 0 

B 4 

5 4 

It 7 

VAPOUR PRESS 

6 7 

7 0 

7 9 

10 2 

13 8 

16 3 

ie 3 

IB 0 

15 4 

12 3 

10 0 

8 1 

12 0 

WIND SPEED 2M 

0 4 

0 3 

0 4 

0 4 

0 4 

0 4 

0 6 

0 4 

0 4 

0 2 

0 t 

0 3 

0 4 

SUNSHINE X 

45 

51 

50 

58 

64 

75 

BO 

82 

74 

64 

61 

46 

63 

TOT RADIATION 

151 

222 

297 

413 

504 

593 

605 

554 

425 

292 

202 

137 

366 

EVAPOTRANSP 

3 

15 

36 

66 

97 

125 

140 

120 

74 

36 

10 

4 

726 


TVPE OF HLT1I0 SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAVS 63 INTfcRM DAYS 104 WET DAYS 19B 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 AUG 

BEGIN HUMID ON 22 SFP 

MJHID PERIOD <198 DAYS) ENDS ON 8 APR 
END OF SEASON ON 28 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 302 DAYS 


COUNTRY TURKEY 


STATION KA3TAM0NU 


NUMBER 17074 


• LATITUDE 41 22 • LONGITUDE : 33 46 • ELEVATION 799 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

32 

27 

35 

53 

69 

70 

24 

24 

29 

31 

23 

32 

449 

TEMP AVERAGE 

-1 2 

0 4 

4 0 

9 4 

14 4 

17 6 

20 3 

20 0 

15 6 

10 B 

5 5 

1 O 

9 B 

TEMP MEAN MAX 

3 1 

5 5 

10 2 

16 2 

21 2 

24 5 

27 6 

87 ^ 

23 7 

IB 4 

11 2 

5. 1 

16 2 

TEMP MEAN MIN 

-5 2 

-3 9 

-l 3 

3 0 

7 6 

10 2 

11 8 

1 t 7 

8 5 

4 9 

1 1 

-2. 6 

3 B 

TEMP MEAN DAY 

0 5 

2 5 

6 6 

12 0 

16 9 

19 9 

22 5 

22 6 

10 7 

13 8 

7 a 

2 5 

12 2 

TEMP MN NIOHT 

“2 0 

-0 3 

? 9 

7 7 

12 2 

14 8 

16 5 

16 2 

12 6 

8 2 

3 5 

“0 B 

7 6 

VAPOUR PRESS 

4 6 

5 O 

5 7 

7 4 

10 6 

12. 6 

13. 3 

12. 9 

lO. 7 

9 l 

7 9 

5 6 

B U 

WIND SPEED 2M 

o e 

1 0 

1 1 

1 1 

1 0 

0 9 

0. 8 

0. 8 

o. a 

0 7 

0 8 

0. 6 

0 9 

SUNSHINE X 

29 

37 

39 

47 

53 

62 

74 

77 

63 

57 

46 

2B 

51 

TOT RADIATION 

131 

197 

275 

3BO 

462 

529 

568 

522 

383 

274 

175 

115 

334 

EVAPOTRANSP 

9 

16 

40 

68 

10O 

lie 

135 

120 

74 

36 

9 

6 

731 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 92 INTfcRM DAYS 137 WET DAYS 136 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 25 SEP 

BEGIN HUMID ON 20 OCT 

HIP1ID PERIOD <136 DAYS) ENDS ON 5 MAR 
END OF SEASON ON 25 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 273 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

BQ7HURT 


• NUMBER 

17077 







• 

LATITUDE 

41 

38 • 

LONGITUDE 

34 02 

• ELEVATION 

167 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

133 

114 

106 

34 

61 

60 

36 

61 

108 

114 

130 

1B0 

1217 

TEMP AVERAGE 

3 6 

6 1 

t 3 

11 4 

13 6 

19 3 

21 6 

21 3 

18 3 

14 6 

12 9 

9 2 

13 7 

TEMP MEAN MAX 

9 1 

9 6 

11 1 

13 4 

19 4 

23 4 

23 3 

23 3 

22 3 

18 4 

16 7 

12 3 

17 4 

TEMP MEAN MIN 

3 1 

3 2 

4 4 

B 1 

12 2 

13 B 

17 B 

17 9 

13 2 

119 

10 1 

6. 4 

10 3 

TEMP MEAN DAY 

7 2 

7 6 

9 0 

13 1 

17 1 

21 0 

23 0 

23 0 

19 9 

16 2 

14 3 

10 4 

13. 2 

TEMP MN NIGHT 

3 4 

3 6 

6 9 

10 7 

14 6 

IB 3 

20 1 

20 0 

17 1 

13 3 

11 7 

7 8 

13 6 

VAPOUR PRESS 

6 8 

6 e 

7 6 

9 B 

13 3 

16 7 

19 0 

19 1 

1 3 7 

12 B 

10 7 

8 3 

12 2 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 1 

2 1 

2 I 

1 B 

1 9 

2 0 

2 1 

2 0 

2 I 

2 2 

2 2 

3 i 

SUNSHINE X 

46 

46 

40 

34 

38 

66 

73 

77 

69 

61 

36 

46 

39 

TOT RADIATION 

147 

202 

203 

392 

472 

343 

37B 

327 

400 

276 

184 

131 

343 

evapotransp 

17 

26 

46 

72 

99 

123 

142 

127 

61 

46 

27 

IB 

B26 


TVPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 71 1NTERM DAYS 91 WET DAYS 213 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 9 AUG 

BEGIN HUMID ON 3 SFP 

MUHID PFQJOD <213 DAYS) ENDS ON 4 APR 
END OF SEASON ON 9 JUNE 
TDTAL LENGTH OF SEASON IS 294 DAYS 


COUNTRY TURKEY • STATION MERZIFDN * NUMBER 17082 






» 

LATITUDE 

40 

31 • 

LONOITUDE 

33 33 • 

ELEVATION 

343 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRFC1PITATIDN 

33 

32 

36 

39 

38 

43 

12 

10 

19 

23 

30 

34 

373 

TFMP AVERACE 

1 2 

2 6 

3 3 

11 1 

13 B 

19 2 

21 4 

21 4 

17 9 

13 3 

0 0 

3 2 

11 7 

TEMP MEAN MAX 

4 9 

6 7 

10 6 

17 2 

22 1 

23 3 

26 0 

28 3 

24 3 

19 6 

13 3 

7 1 

17 3 

TEMP MEAN MIN 

-2 5 

-1 5 

0 4 

4 9 

9 3 

12 2 

14 2 

14 4 

11 0 

7. 5 

3 5 

-0 3 

6 1 

TEMP MEAN DAY 

2 6 

4 1 

7 4 

13 3 

IB 0 

21 2 

23 3 

23 7 

20 0 

IS 5 

10 0 

4 3 

13 7 

TEMP MN NIGHT 

0 3 

l 6 

4 1 

9 3 

13 6 

16 3 

IB 3 

18 3 

14 6 

10 3 

3 9 

1 3 

9 3 

VAP01A» PRESS 

5 3 

5. 6 

6 2 

7 9 

10 B 

12 B 

13 9 

13 8 

11 2 

9 3 

7 7 

6 6 

9 2 

WIND SPEED 2M 

l 4 

1 7 

2 0 

2 4 

2 2 

2 3 

2 9 

2 9 

2 4 

1 6 

l 2 

1 2 

2 0 

SUNSHINE X 

31 

31 

34 

43 

37 

67 

70 

79 

67 

39 

31 

32 

33 

TOT RADIATION 

138 

»ee 

263 

373 

400 

351 

366 

532 

399 

2B3 

188 

125 

342 

evapotransp 

13 

23 

46 

86 

121 

1 48 

177 

161 

107 

36 

19 

B 

967 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 202 INTERM DAYS 43 WET DAYS 118 

* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 21 OCT 

BEGIN HUMID ON 4 NOV 

HUMID PERIOD < t 18 DAYS» ENDS ON 2 MAR 
END OF SEASON ON 2 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 163 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY • STATION : CORUM • NUMBER : 17004 






• 

LATITUDE 

40 

33 • 

LONGITUDE 

34 SB • 

ELEVATION 

837 M 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

VUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

40 

32 

38 

40 

60 

49 

16 

10 

19 

23 

31 

42 

400 

TEMP AVERAGE 

-0 4 

1 0 

4 7 

10 6 

13 3 

18 7 

21 3 

21 2 

17 1 

12 1 

6 8 

2 1 

10 9 

TEMP MEAN MAX 

4 I 

6 0 

lO 8 

17 4 

22 2 

23 8 

2' H B 

29 3 

23 1 

20 0 

13 4 

6. 6 

17 3 

TEMP MEAN MIN 

-4 4 

-3 3 

-1 0 

3 6 

7 7 

10 2 

12 3 

12 6 

9 2 

5 2 

1 3 

1 8 

4 6 

TEMP MEAN DAY 

1 4 

3 0 

7 1 

13 0 

17 6 

20 8 

23 3 

23 8 

19 B 

13 0 

9 4 

3 0 

13, 3 

TEMP MN NIGHT 

-1 2 

0 1 

3 3 

8 3 

12 6 

15 2 

17 4 

17 3 

13 3 

0 9 

4 4 

2 9 

8 6 

VAPOUR PRESS 

4 9 

3 1 

3 B 

7 6 

10 6 

12 1 

12 8 

12 6 

10 3 

0 4 

7 2 

5 9 

B 6 

HIND SPEED 2M 

1 0 

1 3 

1 3 

i e 

1 6 

1 8 

2 3 

2 5 

2 0 

1 3 

1 0 

0 9 

1 6 

5UNSHINE X 

43 

47 

51 

56 

60 

70 

83 

B4 

70 

60 

37 

46 

62 

TOT RADIATION 

153 

212 

302 

405 

484 

565 

621 

363 

442 

306 

195 

139 

366 

EVAPOTRANSP 

5 

16 

42 

70 

114 

146 

192 

173 

107 

32 

14 

2 

943 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 1 59 INTERM DAYS 75 NET DAYS 131 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON IB OCT 

BEGIN HUMID ON I NDV 

HUMID PERIOD (131 DAYS) ENDS ON 12 MAR 
END OF SEASON ON 17 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 181 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 2B APR 
END OF SEASON ON 23 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 23 DAYS 

COUNTRY TURKEY * STATION CANK1R1 ♦ NUMBER : 17006 






• 

LATITUDE 

40 

36 • 

LONGITUDE 

33 37 • 

ELEVATION 

731 M 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

VUE 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PWtciPITATION 

47 

43 

42 

37 

36 

46 

12 

1 3 

13 

14 

24 

49 

398 

TEMP AVERAGE 

0 2 

0 9 

3 3 

11 3 

16 2 

20 0 

23 3 

22 9 

17 6 

11 6 

6 2 

2 0 

11 3 

TEMP MEAN MAX 

3 9 

3 3 

lO 9 

17 B 

22 B 

26 6 

30 3 

31 0 

23 9 

20 1 

13 0 

6 0 

17 B 

TEMP MEAN MIN 

-3 3 

-3 2 

-0 2 

4 6 

9 1 

11 B 

13 B 

13 6 

9 3 

4 6 

l 1 

-1 3 

3 0 

TEMP MEAN DAY 

1 6 

2 6 

7 4 

13 6 

IB 4 

21 9 

23 t 

23 3 

20 4 

14 9 

9 0 

3 3 

13 6 

TEMP MN NIGHT 

-0 7 

0 0 

3 9 

9 3 

13 7 

16 6 

IB 8 

18 4 

13 B 

0 4 

4 0 

0 4 

0 9 

VAPOUR PRESS 

5 0 

3 1 

6 0 

7 9 

10 9 

12 0 

13 9 

13 3 

11 2 

a 6 

7 O 

6 1 

9 O 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 1 

1 4 

1 4 

1 3 

1 3 

1 3 

1 3 

1 1 

0 8 

0 0 

0 8 

1 . 1 

SUNSHINE X 

48 

30 

S3 

39 

62 

73 

87 

89 

81 

74 

62 

46 

63 

TOT RADIATION 

138 

220 

316 

418 

494 

381 

643 

389 

434 

324 

203 

138 

370 

EVAPOTRANSP 

3 

13 

44 

70 

113 

142 

173 

133 

93 

40 

11 

1 

872 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 162 INTERN DAYS 33 WET DAYS 130 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 OCT 

BEGIN HUMID ON 4 NOV 

HUMID PERIOD <130 DAYS) ENDS ON 14 MAR 
END OF 8EA30N ON 6 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 167 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 1 MAY 
END OF SEASON ON 17 MAY 
TOTAL. LENGTH of SEASON IS 16 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : TURKEY • STATION CUBIM • NUMBER .17089 






• 

LATITUDE 

40 

14 ♦ 

LONGITUDE 

33. 02 « 

ELEVATION : 

940 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

59 

50 

44 

35 

39 

37 

13 

0 

19 

23 

34 

66 

449 

TEMP AVERAGE 

HD 9 

-0 3 

4 9 

9 6 

14 2 

17 9 

20 7 

20 1 

15 8 

10 1 

3 B 

2 2 

10 0 

TEMP MEAN MAX 

3 6 

4 6 

10. 8 

16 4 

20 9 

25 0 

28 1 

2 

24 5 

18 9 

12 8 

6 0 

16 6 

TEMP MEAN MIN 

-5 4 

-5 1 

-1 0 

3 1 

7 0 

10 1 

12 4 

12 4 

8 6 

3 3 

0 6 

-0 9 

3 8 

TEMP MEAN DAY 

0 8 

1 5 

7 1 

12 2 

16 5 

20 2 

23 0 

23 0 

19 2 

13 7 

8 7 

3 7 

1? 3 

TEMP MN NIGHT 

-2 0 

-1 4 

3 3 

7 8 

11 7 

14 9 

17 1 

16 0 

12 9 

7 3 

3 6 

0 7 

7 7 

VAPOUR PRESS 

4 6 

4 0 

5 9 

7 3 

10 1 

12 3 

13 2 

12 0 

10. 3 

7 8 

6 9 

3 9 

0 3 

WIND SPEED 2M 

0 4 

0 5 

0 6 

0 6 

0 4 

0 4 

0 4 

0 3 

0 2 

0 3 

0 2 

0 3 

0 4 

SUNSHINE X 

51 

50 

56 

65 

68 

78 

87 

91 

84 

79 

64 

47 

66 

TOT RADIATION 

166 

222 

321 

447 

526 

609 

643 

599 

467 

340 

212 

142 

391 

EVAPOTRANSP 

3 

12 

30 

60 

90 

122 

140 

120 

71 

34 

7 

1 

714 


TYPE OF HUH] D SEA80N SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 143 INTERN DAYS 73 MET DAYS 149 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 OCT 

BEGIN HUMID ON 22 OCT 

HUMID PERIOD (149 DAYS! ENDS ON 20 MAR 
END OF 9EA80N ON 14 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 191 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 28 APR 
END OF SEASON ON 29 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 31 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




♦ 

STATION 

S I VAS 



♦ NUMBER 

17090 







• 

LATITUDE 

39. 

43 t 

LONGITUDE 

37 01 

• ELEVATION 

1283 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PREC 1PITAT10N 

42 

39 

42 

33 

30 

33 

6 

3 

16 

29 

36 

43 

406 

TEMP AVERAGE 

-4 0 

-2 7 

1 7 

8 3 

13 2 

16 6 

19 4 

19 7 

13 3 

10 3 

4 7 

-1 2 

8 3 

TEMP MEAN MAX 

0 3 

1 7 

6 9 

14 3 

19 7 

13 6 

27 2 

28 1 

23 9 

10 2 

10 B 

3 3 

14 0 

TEMP MEAN MIN 

-B 1 

-6 9 

-3 2 

2 1 

6 1 

8 3 

10 4 

lO 3 

7 0 

3 3 

-0 3 

-4 9 

2 0 

TEMP MEAN DAY 

•2 4 

-1 0 

3 7 

10 6 

13 4 

12 0 

21 8 

22 3 

18 3 

13 2 

f o 

0 3 

10 1 

I2V MN NIOHT 

-4 9 

-3 7 

0 3 

6 3 

10 7 

10 1 

13 4 

13 4 

11 6 

7 0 

2. 3 

-3 0 

3 7 

VAPOUR PRESS 

3 9 

4 2 

5. 1 

6 8 

8 9 

10 4 

It 3 

10 9 

8 8 

7 4 

6 2 

4 7 

7 4 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 4 

! B 

1 9 

1 6 

1 3 

l 7 

1 6 

1 3 

1 1 

1 1 

1 1 

1 3 

SUNSHINE X 

28 

32 

38 

48 

50 

73 

06 

06 

75 

62 

47 

23 

33 

TOT RADIATION 

124 

177 

259 

371 

474 

592 

637 

377 

433 

293 

179 

102 

352 

EVAPOTRANSP 

7 

13 

36 

70 

106 

127 

163 

140 

92 

43 

13 

7 

029 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 139 INTFRM DAYS 75 WET DAYS 151 

• SEA90N NR l 

SEASON BEGINS ON 8 OCT 

BEGIN HUMID ON 24 OCV 

HUMID PERIOD 0 51 DAYS! ENDS ON 24 MAP 
END OF SEASON ON ?2 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 226 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

7ARA 



* NUMBER 

17091 







• 

LATITUDE 

39 

33 • 

LONGITUDE : 

37 46 

• ELEVATION 

1348 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

\AJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

63 

66 

37 

77 

82 

32 

7 

7 

21 

34 

44 

69 

379 

TEMP AVERAGE 

-2 3 

-2 4 

2. 6 

B 2 

13 2 

16 3 

18 9 

18 9 

14 9 

4 4 

3 6 

0. 3 

B 6 

TEMP MEAN MAX 

l 3 

3 4 

7 3 

14 2 

19 3 

22 9 

26 1 

26 8 

23 2 

16 8 

11 3 

4 1 

14 7 

TEMP MEAN MIN 

-6 0 

-6 7 

-I 7 

2 7 

6 6 

8 1 

10 8 

10 6 

6 8 

3 3 

0 9 

-2. 8 

2. 7 

TEMP MEAN DAY 

-0 9 

-0 5 

4 5 

10 6 

13 4 

18 2 

21 1 

21 3 

17 B 

12 3 

7 8 

1 8 

10 B 

TEMP MN NIGHT 

-3 2 

-3 3 

1 6 

6 a 

10 9 

12 9 

13 4 

13 1 

11. 2 

6 e 

3 4 

-1. 2 

6 4 

VAPOUR PRESS 

3 9 

4 0 

3 2 

6 6 

B 9 

10 3 

11 3 

11. 3 

9 2 

7 3 

6 2 

4 B 

7 4 

MIND SPEED 2M 

1 4 

1 1 

1 3 

S 3 

1 4 

1 3 

1 B 

1. 7 

1. 2 

t. 2 

1 . 1 

1 2 

1. 4 

SUNSHINF X 

34 

34 

34 

60 

61 

74 

91 

91 

83 

72 

61 

36 

68 

TOT RADIATION 

176 

236 

317 

426 

490 

367 

664 

601 

466 

323 

209 

162 

38B 

FVAPOTRANSP 

7 

14 

39 

71 

104 

129 

164 

147 

88 

40 

13 

3 

821 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS t!6 INTERN DAYS 62 WET DAYS 1B7 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 OCT 

BEGIN HUMID ON 19 OCT 

HUMID PERIOD (187 DAYS) ENDS ON 24 APR 
END OF SEASON ON 6 JLNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 249 DAYS 


COUNTRY TURKEY * STATION : ER2 INCAN • NUMBER 17092 






• 

LATITUDE 

39 

44 • 

L0N01TUDE 

39 30 • 

ELEVATION 

1213 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

31 

40 

48 

33 

32 

10 

6 

14 

34 

33 

33 

364 

TEMP AVERAGE 

-3 7 

-2 0 

P 9 

10 2 

13 7 

19 9 

23 8 

24 3 

19 3 

12 4 

5 9 

-0 7 

10 7 

TEMP MEAN MAX 

1 0 

2 6 

8 1 

16 0 

22 2 

26 8 

31 1 

32 0 

27 0 

19 8 

11 7 

3 9 

16 B 

TEMP MEAN NIN 

-B 0 

-6 3 

-1 9 

4 0 

0 5 

116 

15 0 

15 0 

10 6 

5 4 

1 0 

-4 3 

4 2 

TEMP MEAN DAY 

-1. 0 

-0 2 

4 9 

12 2 

17 8 

21 9 

25 9 

26 4 

21 6 

15 0 

8 1 

a. o 

12 7 

TEMP MN NIGHT 

-4 6 

-2 9 

1 0 

0 3 

13 1 

16 5 

19 B 

19 8 

15 0 

9 0 

3 6 

-2 5 

0 1 

VAPOUR press 

3 7 

4 0 

3 1 

7 1 

9 4 

112 

12. 6 

12 0 

9 » 

7 9 

6 4 

4 5 

7 8 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 2 

1 7 

1 7 

1 3 

1 7 

2 0 

1 9 

1 4 

1 0 

0 9 

1 0 

1 4 

SUNSHINE X 

33 

37 

39 

47 

38 

71 

81 

82 

77 

63 

30 

37 

36 

TOT RADIATION 

134 

190 

262 

366 

474 

370 

611 

337 

443 

296 

1B3 

128 

331 

EVAPOTRANSP 

B 

16 

40 

73 

116 

134 

194 

178 

HO 

31 

16 

6 

964 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 130 INTERN DAYS 72 WET DAYS 143 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON B OCT 

BEGIN HUMID ON 24 OCT 

HUMID PERIOD (143 DAYS) ENDS ON 16 MAR 
END OF SEASON ON 11 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON 15 213 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 



* 

STATION 

ERZURUM 


• NUMBER 

17096 







• 

LATITUDE 

39 

99 • 

LONGITUDE 

41 16 

• elevation 

1756 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SET* 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

29 

29 

37 

92 

73 

93 

20 

10 

25 

46 

35 

23 

444 

TEMP AVERAGE 

-8 6 

-6 9 

-3 1 

9 0 

10 9 

19 0 

19 1 

19 6 

15 0 

7 9 

1 8 

-5 2 

9 9 

TEMP MEAN MAX 

-4 0 

-2 3 

1 4 

9 9 

16 6 

21 1 

29 8 

26 6 

22 0 

14 6 

6 0 

0 7 

11 6 

TEMP MEAN MIN - 

-12 9 

-11 2 

-7 4 

0 2 

9 0 

8 1 

11 0 

12 0 

7 7 

2 7 

-2 3 

-0 8 

0 4 

TEMP MEAN DAY 

-6 8 

-9 1 

-1 4 

6 0 

12 9 

16 9 

21 3 

2 i e 

17 3 

10 7 

3 7 

-2. 5 

0 0 

TEMP MN NIGHT 

-9 5 

-7 0 

-A 2 

3 6 

0 9 

12 3 

16 0 

16 1 

11 6 

5. 7 

-0 1 

-6 5 

3 e 

VAPOUR PRESS 

2 7 

3 0 

3 9 

7 1 

7 9 

9 1 

10 6 

9 7 

7 6 

6 2 

5 1 

3 4 

6. 3 

WIND SPEED 2M 

1 7 

2 0 

2 0 

2 6 

2 6 

2. 4 

2 6 

2 4 

2 3 

2 2 

2 0 

1 6 

2 2 

SUNSHINE X 

36 

49 

44 

90 

96 

71 

BO 

B2 

77 

66 

53 

3B 

30 

TOT RADIATION 

139 

212 

200 

300 

474 

970 

609 

597 

442 

309 

191 

129 

337 

EVAPOTRANSP 

9 

12 

20 

96 

109 

133 

167 

157 

106 

40 

15 

4 

836 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 110 

INTERM DAYS 

71 

WET DAYS 

176 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

30 SEP 












BEGIN 

HUMID 

ON 19 OCT 











HUMID 

PERIOD 

(176 DAYS> ENDS ON 

9 APR 









END OF SEASON ON 

4 JUNE 












TOTAL. LENGTH OF 

SEASON 

IS 247 

DAYS 












COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

KARS 



« NUMBER 

1 7090 







» 

LATITUDE 

40 

36 * 

LONGITUDE 

43 05 

• ELEVATION 

1775 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

26 

30 

32 

40 

07 

05 

59 

47 

30 

39 

29 

24 

536 

TEMP AVERAGE - 

12 0 

-10 0 

-4 5 

4 4 

10 3 

13 6 

17 3 

17 4 

13 3 

7 0 

0 6 

-7 8 

4 1 

TEMP MEAN MAX 

-6 0 

-3 5 

1 5 

10 3 

16 8 

20 7 

■14 I 

25 8 

21 9 

15 0 

6 7 

-2 2 

11 0 

TEMP MEAN MIN - 

17 6 

-15 7 

-10 2 

-1 4 

3 6 

6 3 

9 6 

9 2 

4 7 

-0 3 

-4 6 

-12 9 

-2 5 

TEMP MEAN DAY 

-9 7 

-7 4 

-2 2 

6 6 

12 6 

16 1 

19 9 

20 3 

16 2 

9 0 

2 8 

-9 8 

6 6 

TEMP MN NIGHT - 

13 3 

-11 1 

-0 9 

2 8 

0. 0 

10 9 

14 1 

13 6 

9 3 

3 5 

-2 0 

-10 4 

1 6 

VAPOUR PRESS 

2 0 

2 4 

3 6 

5 8 

8 3 

10 1 

12 1 

11 2 

B 4 

6 4 

5 1 

3 0 

6 5 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 4 

1 4 

2 1 

2 0 

1 7 

I 7 

1 7 

1 6 

1 4 

1 3 

1 . 1 

1 5 

SUNSHINE X 

36 

37 

44 

41 

92 

61 

68 

75 

71 

97 

45 

34 

52 

TOT RADIATION 

135 

186 

277 

336 

442 

515 

940 

521 

414 

272 

169 

117 

327 

EVAPOTRANSP 

4 

9 

24 

96 

90 

112 

134 

129 

79 

36 

9 

1 

679 


TYPE OF HUH ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 02 INTERN DAYS 119 MET DAYS 160 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 SEP 

BEGIN HUMID ON 12 OCT 

HUMID PERIOD (160 DAYS) ENDS ON 29 MAR 
END Of SEASON ON 6 JULY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 203 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY • STATION D1VRIGI • NUMBER : 17101 






* 

LATITUDE 

39 

22 » 

LONGITUDE 

38 08 * 

ELEVATION 

1250 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

37 

37 

39 

49 

50 

20 

4 

2 

16 

27 

36 

43 

360 

TEMP AVERAGE 

-1 8 

-0 B 

4 0 

10 5 

15 4 

19 6 

23 3 

23 4 

19 0 

12 5 

7 0 

1 4 

11 2 

TEMP MEAN MAX 

1 9 

3 4 

? 1 

16 0 

21 3 

26 4 

30 7 

31 0 

26 4 

19 3 

12 0 

4 . 3 

16 8 

TEMP MEAN MIN 

-4 2 

-3 8 

0 7 

4 9 

9 0 

12 0 

15 0 

13 0 

11 0 

6 4 

2 3 

-1 7 

5 5 

'TEMP MEAN DAY 

-0 0 

1 1 

6 4 

12 5 

17 4 

2 ) 0 

M A 

23 8 

21 3 

13 0 

8 7 

2 3 

13 2 

TFM» MN NIGHT 

-1 9 

-1 l 

3 0 

0 0 

13 1 

16 6 

19 7 

19 5 

15 2 

9 6 

4 7 

-0 3 

9 0 

VAPOUR PRE5S 

4 3 

4 6 

5 9 

6 3 

9 0 

11 5 

12 9 

13 0 

10 2 

e 4 

7 0 

5 4 

8 3 

HIND SPEED 2M 

2 8 

t 9 

2 2 

2 2 

19 

1 0 

1 8 

1 0 

1 9 

1 8 

l 9 

2 2 

2 0 

8 JN8H1ME 

44 

46 

51 

56 

50 

n 

88 

91 

02 

69 

58 

45 

63 

TOT RADIATION 

150 

216 

309 

400 

474 

570 

640 

602 

464 

316 

205 

144 

376 

EVAPQTRANSP 

11 

17 

47 

80 

116 

150 

185 

169 

117 

37 

21 

9 

907 


TYRE OP HUTHO SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 161 INTERM DAV5 78 WET DAYS 126 

• SEA50N NR I 

SEASON DEC INS ON 16 OCT 

DEGIN HUMID ON 2 NOV 

HUMID PERIOD <126 DAYS) ENDS ON 8 MAH 
END OP SEASON ON 8 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 204 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

COKCEADA 


• NUMBER 

17110 







• 

LATITUDE 

40 

It • 

LONGITUDE 

25 54 

• ELEVATION 

72 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

prf:. IP 3 TAT ION 

147 

104 

79 

38 

29 

25 

10 

6 

29 

57 

90 

138 

760 

TEMP AVERAGE 

6 6 

7 6 

o e 

13 2 

17 9 

21 6 

24 0 

23 U 

20 6 

15 8 

1? 0 

9 3 

15 2 

TFHP MEAN MAX 

9 5 

10 9 

11 7 

17 0 

22 2 

26 5 

20 9 

28 7 

25 1 

14 4 

16 0 

12 0 

19 0 

TEMP MEAN MIN 

3 9 

4 9 

6 0 

9 9 

13 8 

17 2 

19 9 

20 1 

17 3 

12 7 

10 4 

6 8 

11 9 

TEMP MEAN DAY 

7 7 

9 0 

9 9 

14 a 

19 5 

23 5 

26 0 

22 9 

22 3 

17 1 

14 1 

10 2 

16 7 

TEMP Mf> Nl 

6 O 

7 2 

a l 

12 4 

16 6 

20 2 

22 6 

22 5 

19 4 

14 4 

11 8 

8 0 

14 1 

VAPOUR PRESS 

B 1 

B 6 

8 7 

It 2 

14 2 

16 4 

IB 0 

17 6 

1* 1 

13 4 

12 2 

9 6 

13. e 

WIND SPEED 2H 

4 1 

3 6 

3. 6 

3 3 

2 3 

2 2 

2 8 

? 5 

3 0 

3 5 

2 7 

3 7 

3 1 

SUNSHINE X 

4? 

49 

53 

64 

73 

81 

93 

81 

82 

69 

54 

46 

66 

TOT RADIATION 

148 

219 

310 

442 

552 

625 

675 

551 

459 

310 

190 

140 

385 

EVAPOTRANSP 

20 

2© 

56 

89 

127 

155 

180 

156 

112 

64 

24 

19 

1038 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

Dflv DAYS 17S JNTERM DAYS 31 WEI DAYS 159 

• SEASON NR 1 

SEASON DEC INS ON 2 OCT 

DEO IN HUMID ON 18 OCT 

HUMID PERIOD <159 DAYS) ENDS ON 26 MAR 
END OF SEASON ON 10 APR 
TOTAL LENGTH OP SEASON IS 190 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY • STATION IPSALA • NUMBER 17111 






• 

LATITUDE 

40 

99 ♦ 

LONGITUDE 

26 23 • 

ELEVATION 

10 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

09 

67 

66 

38 

39 

33 

21 

9 

40 

30 

69 

116 

6P3 

TEMP AVERAGE 

3 » 

9 2 

7 9 

12 a 

17 0 

22 0 

24 2 

23 6 

19 0 

14 4 

10 9 

6 6 

14 0 

TEMP MEAN MA* 

6 4 

9 3 

11 9 

ia 3 

23 a 

2B 9 

30 B 

30 7 

26 a 

20 6 

19 B 

9 9 

19 4 

TEMP MEAN MIN 

-0 5 

2 0 

3 7 

7 6 

11 7 

19 1 

16 7 

16 3 

13 2 

9 1 

6 6 

3 4 

8 7 

TEMP MEAN DAY 

4 2 

7 0 

9 3 

14 9 

20 0 

24. 2 

26 2 

26 0 

22 3 

16 7 

12 7 

7 7 

19 9 

TEMP MN NIGHT 

2 1 

4 0 

6 7 

tl 4 

19 8 

19 4 

20 9 

20 3 

16 9 

11 9 

B B 

4 9 

12 0 

VAPOUR PRESS 

6 7 

0 0 

0 0 

11 4 

14 6 

17 4 

19 4 

19 9 

16 B 

13 2 

11 6 

8 8 

13 0 

WIND SPEED 2M 

3 3 

2 9 

3 1 

2 7 

2 9 

2 4 

2 9 

2 0 

2 2 

2 9 

2 6 

3 1 

2 6 

SUNSHINE X 

46 

30 

90 

98 

64 

69 

83 

04 

70 

66 

93 

44 

62 

TOT RADIATION 

133 

219 

297 

413 

904 

999 

621 

964 

441 

298 

183 

134 

366 

FVAPOTRANSR 

12 

16 

42 

70 

123 

199 

106 

159 

99 

40 

19 

6 

933 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 162 INTFRM DAYS 44 MET DAYS IS* 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 SEP 

BEGIN HUMID ON 21 OCT 

HUMID PERIOD 4 I 99 DAYS! ENDS ON 2* MAR 
END OF SEASON ON J3 APR 
TOT AC LENGTH OF SEASON IS 1*2 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

CANAKKALE 


♦ NUMBER 

17112 







» 

LATITUDE 

40 

08 • 

LONGITUDE 

26 24 

♦ ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

•AIN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

103 

73 

71 

43 

33 

23 

14 

9 

29 

92 

94 

107 

633 

TEMP AVERACE 

6 0 

6 1 

7 8 

12 t 

17 a 

21 8 

24 6 

24 7 

20 7 

16 0 

12 1 

8 3 

14 B 

'EHP MEAN MAX 

9 3 

10 0 

12 2 

17 0 

22 4 

27 3 

30 4 

30 6 

26 3 

20 9 

16 1 

11 7 

19 3 

TEMP MEAN MIN 

2 9 

2 7 

3 8 

7 4 

11 9 

13 1 

18 2 

18 6 

13 3 

It 7 

8 7 

3 2 

10 1 

TEtTP MEAN DAY 

7 3 

7 7 

9 9 

14 0 

19 | 

23 4 

26 4 

26 7 

22 7 

17 8 

13 6 

9 9 

16 3 

TEMP MN NIGHT 

3 3 

3 3 

6 9 

10 0 

13 4 

19 0 

21 0 

22 0 

18 3 

14 0 

10 3 

6 7 

13 0 

VAPDJR PRESS 

7 4 

7 3 

8 0 

10 2 

13 B 

16 3 

10 8 

10 0 

15 7 

13 3 

11 3 

9 1 

13 3 

WIND SPEED 2M 

3 7 

4 1 

3 6 

3 2 

2 7 

2 9 

3 2 

3 3 

3 2 

3 2 

3 3 

3 8 

3. 3 

SUNSHINE X 

36 

43 

43 

99 

69 

7B 

86 

88 

73 

39 

48 

37 

60 

TO T RADIATION 

136 

203 

282 

419 

331 

609 

637 

903 

431 

200 

177 

124 

368 

EVAPOTRANSP 

24 

31 

94 

89 

124 

167 

197 

179 

114 

63 

29 

19 

1086 


TYRE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS |72 INTERM DAYS 06 WET DAYS 197 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 4 OCT 

BEGIN ►KJMID ON 20 OCT 

HUMID PERIOD < 197 DAYS l ENDS ON 26 MAR 
END OF SEASON ON IS APR 
TOT AC CENQTH OF SEASON IS 193 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 


• STATION BAND1RMA 


NUMBER 17113 






• 

LATITUDE 

40 

19 • 

LONGITUDE 

27 38 ♦ 

ELEVATION 

31 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

96 

92 

6B 

31 

33 

26 

9 

11 

33 

62 

89 

129 

701 

TEMP AVERACE 

3 4 

6 3 

7 6 

11 9 

16 6 

21 0 

23 3 

23 8 

20 4 

13 9 

11 8 

8 2 

14 4 

TEMP MEAN MAX 

8 6 

10 3 

11 8 

16 6 

21 3 

23 7 

28 0 

28 4 

23 0 

20 4 

16 2 

11 a 

IB 7 

TEMP MEAN MIN 

2 2 

2 7 

3 0 

7 6 

11 7 

15 9 

19 2 

19 5 

16 2 

11 9 

7 B 

4 7 

10 3 

TEMP MEAN DAY 

6 6 

7 9 

9 3 

13 a 

IB 2 

22 6 

25 1 

23 5 

22 1 

17 3 

13 4 

9 4 

13 9 

TEMP MN NIGHT 

4 6 

3 6 

6 7 

10 8 

14 9 

19 l 

21 8 

22 0 

18 6 

14 0 

9 8 

6. 4 

12 9 

VAPOUR PRESS 

7 7 

7 8 

8 2 

10 3 

14 1 

17 2 

19 3 

19 7 

16 8 

13 6 

11 3 

9 0 

12 9 

WIND SPEED 2M 

3 9 

3 8 

4 | 

3 2 

2 9 

3 2 

4 3 

4 3 

4 2 

3 7 

2 9 

3. 4 

3 7 

SUNSHINE * 

43 

48 

49 

38 

64 

73 

87 

87 

79 

64 

32 

46 

63 

TOT RADIATION 

130 

216 

293 

414 

303 

392 

643 

379 

447 

294 

183 

139 

372 

EYAPDTPANSP 

13 

28 

33 

81 

116 

134 

192 

176 

118 

64 

23 

16 

103B 


TVPE OF HUMID SEASON SEA50N WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 157 INTFRM DAYS 49 WET DAYS 139 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 SEP 

BEGIN HUMID ON 16 OCT 

HUMID PERIOD <139 DAYS) ENDS ON 24 MAR 
END DF SEASON 04 23 APR 

TOTAL LENGTH OF SEASON IS 208 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

BUR 5 A 



♦ NUMBER 

17116 







• 

LATITUDE 

40 

11 ♦ 

LONGITUDE 

29 04 

• ELEVATION 

100 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

91 

74 

71 

60 

44 

27 

12 

18 

37 

32 

78 

111 

673 

TEMP AVERAGE 

5 3 

5 9 

8 0 

12 6 

17 3 

21 6 

24 2 

23 9 

19 7 

15 3 

11 4 

7 3 

14 4 

TEMP MEAN MAX 

9 2 

10 3 

13 4 

18 6 

23 5 

20 0 

30 6 

30 9 

27 0 

22 2 

16 6 

It 7 

20 2 

TEMP MEAN MlN 

1 Q 

2 0 

3 4 

6 9 

11 3 

14 3 

16 7 

16 B 

13 3 

10 0 

7 1 

3 fi 

9 0 

TEMP MEAN DAY 

6 9 

7 7 

10 2 

14 9 

19 6 

23 7 

26 1 

26 3 

22. 3 

18 1 

13 4 

9 0 

16 3 

TEMP MN NIGHT 

4 6 

5 1 

7 l 

11 1 

13 4 

18 9 

20 ■ 

20 7 

17. 0 

13 0 

9 4 

3 7 

12. 4 

VAPOUR PRESS 

6 8 

6 9 

7 6 

9 9 

13 6 

13 9 

17 I 

17 1 

16 7 

12 3 

10 l 

7 0 

it e 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 3 

2 1 

1 8 

1 3 

l 7 

2 2 

2 2 

1 8 

1 6 

1 8 

2 3 

2 O 

SUNSHINE X 

31 

34 

38 

47 

57 

69 

78 

88 

60 

34 

42 

32 

33 

TOT RADIATION 

126 

179 

236 

364 

468 

339 

394 

385 

403 

264 

163 

115 

340 

EVAP0TRAN5P 

21 

28 

49 

73 

106 

146 

179 

171 

91 

33 

23 

21 

967 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 136 INTFRM DAYS 39 WET DAYS 170 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 20 SEP 

BEGIN HUMID ON 16 OCT 

HUMID PERIOD <170 DAYS) ENDS ON 4 APR 
END OF SEASON ON 7 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 229 DAYS 


Copyrighted material 



COUNT* V TURKEY • STATION BEVPAZARI • NUMBER : 17131 


♦ LATITUDE 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

35 

46 

46 

33 

42 

TEMP AVERAGE 

1 a 

2 9 

7 2 

12 3 

16 9 

TEMP MEAN MAI 

5 2 

6 3 

12 0 

17 8 

22 6 

TEMP MEAN MIN 

-1 0 

-0 2 

? 7 

7 0 

11 2 

TCMP MEAN DAY 

3 2 

4 4 

9 1 

14 4 

19 0 

TEMP MN NIGHT 

t 3 

2. 3 

6 1 

to e 

13 0 

VAPOUR PRESS 

5 5 

3 9 

6 2 

7 6 

10 3 

WIND SPEED 2M 

t ? 

! 3 

! 4 

l 4 

1 2 

SUNSHINE * 

49 

47 

54 

61 

65 

TQT RADIATION 

162 

214 

314 

428 

310 

EVAPOTRAN5P 

8 

18 

50 

04 

115 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 

DRy DAYS 203 

• SEASON NR 

INTFRM DAYS 

1 

38 

WET 

DAYS 


SEASON BEGINS ON 22 OCT 

BEGIN HUMID ON 9 NtlV 

HUMID PERIOD 1124 DAYS) ENDS ON 13 MAR 
END OF SEASON ON 2 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 162 DAYS 


40 

10 • 

LONGITUDE 

31 36 # 

ELEVAT I ON 

68? H 

JUN 

JW- 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

27 

15 

e 

14 

19 

24 

61 

390 

21 0 

34 D 

24 2 

ao a 

14 3 

9 2 

4 7 

13 ? 

27 0 

30 4 

30 3 

26 4 

ao a 

13 9 

7 7 

10 4 

14 7 

17 2 

17 2 

13 8 

8 9 

3 1 

2 1 

0 ? 

23 1 

26 1 

26 1 

22 2 

16 3 

10 9 

3 8 

15 1 

18 7 

21 1 

20 9 

17 2 

11 7 

7 2 

3 4 

11 3 

11 6 

12 3 

11 9 

10 1 

8 2 

7 6 

6 6 

B 6 

1 1 

I 3 

1 2 

1 1 

0 8 

0 8 

1 2 

1 2 

73 

06 

90 

83 

77 

64 

46 

66 

381 

637 

594 

463 

333 

212 

140 

383 

140 

170 

13? 

97 

49 

16 

7 

906 


124 


COUNTRY TURKEY 


STATION ESKISEHIR 


NUMBER 17124 






• 

LATITUOE 

39 

47 4 

LONGITUDE 

30 34 4 

ELEVATION 

703 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

41 

38 

36 

33 

46 

37 

13 

3 

19 

23 

30 

4B 

369 

TEMP AVERAGE 

«O 2 

1 0 

4 3 

10 1 

13 1 

IB 7 

21 3 

21 4 

16 9 

12 0 

6 9 

2 3 

10 B 

TEMP MEAN MAI 

3 8 

3 7 

10 7 

17 1 

22 0 

23 9 

28 9 

29 3 

23 2 

20 2 

13 0 

6 4 

17 3 

TEMP MEAN MIN 

-4 0 

-3 6 

-1 2 

3 2 

7 8 

10 9 

13 2 

13 2 

9 1 

4 9 

1 3 

-1 6 

4 4 

TKNP MEAN DAY 

I 3 

2 8 

6 9 

12 7 

17 3 

21 1 

23 B 

24 0 

19 9 

13 1 

9 l 

3 7 

S3. 2 

TEMP MN NIGHT 

-I 1 

-0 1 

3 2 

6 1 

12 6 

13 7 

17 9 

17 7 

13 3 

0 7 

4 3 

0 3 

B 4 

VAPOUR PRESS 

5 2 

5 3 

5 9 

7 3 

10 3 

12 4 

13 2 

1? 9 

10 9 

9 0 

7 3 

6 2 

B 9 

WIND SPEED 2M 

2 I 

2 2 

2 4 

2 3 

2 0 

2 0 

2 2 

2 2 

1 7 

1 4 

1 3 

2 0 

2 O 

SUNSHINE X 

29 

34 

43 

31 

61 

73 

83 

83 

74 

61 

43 

2B 

36 

TOT RADIATION 

126 

182 

277 

384 

490 

301 

621 

372 

431 

290 

174 

111 

333 

CVAPOTRANSP 

9 

17 

46 

79 

120 

147 

101 

169 

101 

47 

18 

8 

942 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DR y DAYS 197 INTFRM DAYS 44 WET DAYS 124 

* SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 16 OCT 

BEGIN HUMID ON 3 NOV 

HUMID PERIOD <124 DAYS) ENDS ON 7 MAP 
END OF SEASON ON 2 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 168 DAYS 
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COUNTRY TURKEY • STATION ESEN0OCA • NUMBER : 17128 

• LATITUDE 40 07 • LONCITUOE 32 39 ♦ ELEVATION 933 M 



VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

44 

33 

38 

26 

30 

84 

14 

8 

22 

18 

10 

39 

436 

TEMP AVERACE 

•1 0 

-1 0 

3 B 

9 2 

14 5 

IB 2 

2i e 

21 9 

16. 2 

10 9 

3 4 

1 . 8 

10 1 

TEMP MEAN MAX 

3 9 

4 0 

10 0 

16 6 

20 0 

23 2 

29 1 

29 6 

24 4 

16 9 

13 0 

6 7 

16 B 

TEMP MEAN MIN 

-3 3 

-6 0 

-1 3 

2 7 

6 9 

10 3 

12 7 

12 6 

7 8 

3 1 

-O 3 

-2 1 

3 4 

TEMP MEAN DAY 

I 0 

o e 

6 4 

12 2 

16 4 

20 4 

23 0 

24 0 

10 9 

13 6 

8 4 

3 7 

12 3 

TEMP MN NIGHT 

•i e 

-2 2 

2 7 

7 6 

11 6 

13 1 

17 6 

17 3 

12 3 

7 0 

2 e 

-0 0 

7 3 

VAPOUR PRESS 

4 9 

4 0 

5 B 

7 3 

10. 6 

12 2 

12 2 

12 1 

9 9 

7. 7 

6 7 

6 0 

0 3 

WIND SPEED 2M 

! 4 

1 7 

? 1 

2. 0 

I. 7 

1 6 

2 0 

2 0 

1. 6 

1 3 

1 2 

1 3 

I 7 

SUNSHINE X 

32 

32 

39 

30 

37 

63 

BO 

B3 

74 

66 

31 

26 

33 

TOT RADIATION 

129 

174 

260 

370 

46B 

337 

603 

370 

427 

301 

103 

104 

343 

EVAPOTRANSP 

7 

14 

41 

73 

103 

133 

182 

169 

90 

43 

14 

6 

007 


TYPE OF HUMIC SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 168 INTERN DAYS 76 WET DAYS 121 

• SEASON NR 1 

SFA5DN BEGINS ON 22 OCT 

BEGIN HUMID ON 12 NOV 

HUMID PERIOD (121 DAYS) ENDS ON 13 MAR 
END OF SEASON ON 31 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 160 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 21 MAY 
END OF SEASON ON 27 JUtC 
total length of season is 37 days 


COUNTRY TURKEY • STATION ANKARA -CENTRAL • NUMBER : 17130 

• LATITUDE 39 37 • LONGITUDE 32 33 • ELEVATION 094 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

39 

33 

33 

38 

31 

31 

12 

0 

18 

23 

20 

47 

365 

TEMP AVERACE 

-0 1 

0 9 

3 0 

11 1 

16 0 

20 0 

23 2 

23 3 

18 4 

12 9 

7 7 

2 3 

11 7 

TEMP MEAN MAX 

4 1 

3 4 

10 7 

17 4 

22 4 

56 B 

30 1 

30 4 

53 7 

20 1 

13 4 

6 4 

17 7 

TEMP MEAN MIN 

-3 7 

-3 2 

-O 3 

4 3 

9 4 

15 3 

13 2 

13 4 

11 1 

6 6 

2 7 

-1 I 

3 8 

TEMP MK AN DAV 

l 6 

2 7 

7 2 

13 3 

18 3 

22 2 

23 3 

23 3 

20 9 

13. 6 

9 8 

3 8 

13 8 

TEMP MN NIGHT 

-0 8 

0 1 

3 7 

9 1 

13 B 

17 1 

19 6 

19 6 

15 1 

9 9 

3 3 

0 7 

9 4 

VAPOUR PRESS 

5 0 

5 2 

3 7 

7 2 

9 9 

11 3 

11. 6 

110 

9 2 

8 1 

7 3 

6 0 

0 t 

WIND SPEED 2M 

2 1 

2 4 

2 3 

2 4 

2 0 

2 2 

2 3 

2 4 

2 1 

2 1 

2 0 

2 1 

2 2 

SUNSHIhC X 

33 

37 

46 

33 

63 

74 

83 

87 

70 

66 

33 

33 

59 

TOT RADIATION 

137 

190 

206 

393 

300 

307 

632 

301 

446 

303 

191 

120 

364 

EVAPOTRANSP 

10 

20 

51 

00 

124 

164 

200 

182 

110 

66 

23 

10 

1056 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 209 INTERM DAYS 43 WET DAYS 111 

* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 OCT 

BEGIN HUMID ON 11 NOV 

HUMID PERIOD (111 DAYS) ENDS ON 2 MAR 
END OF SEASON ON 31 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 136 DAYS 
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COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

TOKAT 



• NUMBER 

17131 







• 

LATITUDE 

40 

18 * 

LONGITUDE 

36 34 

♦ ELEVATION 

60B M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

31 

44 

46 

30 

37 

44 

11 

1 1 

23 

29 

42 

49 

437 

TEMP AVERAGE 

3 7 

4 1 

7 3 

13 3 

16 3 

19 9 

22 0 

22 0 

18 3 

13 3 

6 6 

4 7 

12 7 

TEMP MEAN MAX 

6 B 

0 8 

12 9 

18 0 

23 2 

27 0 

28 7 

29 4 

23 B 

20 7 

14 4 

a 8 

18 7 

TEMP MEAN MIN -0 9 

0 1 

3 7 

6 3 

9 9 

13 2 

13 3 

15 2 

11 7 

7 8 

4 2 

1 4 

7 2 

TEMP MEAN DAY 

4 4 

6 1 

? 7 

14 3 

19 0 

22 6 

24 3 

,-4 - 

21 I 

16 4 

lO 9 

6 3 

13 0 

TEMP HN NIGHT 

3 0 

3 4 

6 4 

10 4 

14 4 

17 7 

19 2 

19 2 

15 5 

11 0 

6 7 

3 1 

10 7 

VAPOUR press 

5 4 

3 6 

6 6 

6 6 

11 7 

ftl 6 

14 7 

14 7 

12 4 

10 1 

8 3 

6 4 

9 9 

WIND SPEED 2M 

3 3 

3 1 

2 2 

2 2 

2 0 

1 9 

2 1 

2 0 

1 B 

1 4 

i 3 

1 9 

1 9 

SUNSHINE X 

47 

40 

30 

37 

62 

73 

79 

81 

77 

66 

58 

40 

62 

TOT RADIATION 

130 

216 

299 

410 

494 

301 

600 

330 

439 

301 

198 

143 

366 

EVAPOTRANSP 

16 

27 

54 

06 

121 

147 

167 

133 

102 

30 

17 

11 

931 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 134 INTERM DAYS 81 WET DAYS : 130 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 OCT 

BEGIN HUMID ON 28 0C1 

HUMID PERIOD (130 DAYS) ENDS ON 7 MAR 
END OF SEA50N ON 11 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 211 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

MESUOZVE 


• NUMBER 

17132 







• 

LATITUDE 

40 

28 • 

LONGITUDE 

37 46 

♦ ELEVATION 

1030 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

61 

56 

56 

40 

70 

37 

11 

0 

26 

40 

48 

59 

320 

TEMP AVERAGE 

-1 0 

0 2 

3 4 

7. 9 

12 4 

15 3 

17 3 

17 4 

14 2 

9 8 

3 8 

2 0 

8 7 

TEMP MEAN MAX 

4 6 

6 2 

9 3 

14 9 

19 3 

v a 

23 8 

24 0 

22 3 

17 e 

13 6 

7 2 

13 3 

TEMP MEAN MIN 

-3 9 

-3 1 

-1. 7 

1 9 

3 9 

8 3 

10 4 

10 5 

7 6 

3 0 

0 2 

-2 6 

2 8 

TEMP MEAN DAY 

1 3 

2 6 

6 0 

10 6 

15 2 

17 9 

19 3 

20 1 

17 4 

13 1 

9 1 

□ 9 

11 4 

TEMP MN NIGHT 

-1 9 

-0 8 

2 4 

6 5 

10 3 

13 0 

14 4 

14 3 

11 6 

7 2 

3 4 

— 0 3 

6 7 

VAPOUR PRESS 

4 3 

4 5 

5 4 

6 9 

9 6 

11 6 

13 0 

ia a 

10 6 

8 3 

6 6 

5 2 

B ? 

WIND SPEED 2M 

0 7 

0 3 

0 8 

0 0 

0 8 

0 7 

1 1 

0 8 

0 7 

0 4 

0 2 

0 3 

0 7 

SUNSHINE X 

50 

53 

50 

34 

57 

63 

71 

74 

70 

60 

39 

40 

59 

TOT RADIATION 

163 

229 

299 

396 

468 

337 

337 

316 

410 

282 

200 

142 

350 

EVAPOTRANSP 

5 

14 

36 

61 

90 

106 

122 

107 

68 

32 

9 

3 

653 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 112 INTERN DAYS 79 WËT DAYS 174 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 SEP 

BEGIN HUMID ON 9 OCT 

HUMID PERIOD (174 DAYS) ENDS ON 1 APR 
END OF SEASON ON 2 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 233 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




« 

STATION 

OR DU 



• NUMBER 

17133 







• 

LATITUDE 

40 

59 ♦ 

LONGITUDE : 

37 52 

• ELEVATION 

4 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

132 

114 

116 

74 

54 

64 

79 

76 

112 

112 

131 

133 

1197 

TEMP AVER ACE 

6 6 

6 7 

7 9 

11 1 

15 4 

19 6 

21 B 

21 7 

19 1 

15 0 

12 3 

9 7 

13 9 

TEMP MEAN HAi 

10 8 

11 3 

11 6 

15 0 

IB 5 

23 1 

25 3 

25 5 

23 2 

19 5 

16 9 

13 9 

17 9 

TEMP MEAN MIN 

3 5 

3 6 

5 1 

7 7 

12 1 

15 6 

IB 1 

10 4 

15 B 

110 

9 0 

6 4 

10 6 

TEMP MEAN DAY 

8 5 

8 9 

9 5 

12 7 

16 5 

20 7 

23 0 

23 2 

20 ■ 

16 9 

14 2 

11 3 

15 5 

TEMP MN NIGHT 

6 3 

6 5 

7 5 

10 3 

14 2 

18 0 

20 2 

20 4 

17 a 

13 7 

10 9 

8 1 

12 e 

VAPOUR PRESS 

7 0 

7 3 

8 4 

10 4 

14 3 

17 6 

20 3 

20 6 

17 5 

13. 6 

10 0 

8 4 

13 0 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 5 

l 5 

1 3 

1 4 

1 5 

1 7 

1 7 

1 6 

1 5 

1 4 

1 5 

1 5 

'• 

40 

51 

46 

50 

54 

65 

66 

64 

62 

60 

58 

51 

56 

TOT RADIATION 

157 

222 

203 

377 

452 

537 

530 

467 

377 

280 

195 

146 

335 

EVAPOTRANS-P 

18 

23 

41 

62 

90 

119 

130 

112 

76 

43 

21 

16 

751 


Tvpe OF MUM id SEASON SEASON WITHOUT DRV PERIOD 
DRY DAYS 0 IMTËIM DAYS 131 WET DAYS 234 

BEGIN HUMID ON 31 AUG 

HUMID PERIOD <234 DAYS) ENDS DN 22 APR 


COUNTRY TURKEY • STATION OIRESUN * NUMBER ; 17134 






» 

LAT ! TUDE 

40 

55 * 

LONGITUDE 

38 24 » 

ELEVATION 

38 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

138 

120 

102 

76 

61 

69 

03 

95 

136 

147 

149 

122 

129B 

TEMP AVERAGE 

7 2 

7 0 

7 8 

10 9 

19 4 

19 7 

22 2 

22 5 

19 4 

15 9 

12 7 

9. 5 

14 2 

TEMP MEAN MAX 

10 B 

10 9 

11 8 

14 8 

le e 

23 1 

25 5 

26 2 

23 3 

20 0 

16 7 

13 3 

17 9 

TEMP MEAN MIN 

4 3 

4 0 

4 9 

8 0 

12 4 

16 3 

19 1 

19 5 

16 6 

13 2 

9 9 

6 6 

11. 2 

TEMP MEAN DAY 

8 7 

9 7 

9 6 

12 6 

16 8 

20 9 

23 4 

24. 0 

21 1 

17 7 

14 4 

11 0 

15 B 

TEMP MN NIGHT 

6 e 

6 6 

7 4 

10 4 

14 5 

18 5 

21 0 

21 4 

18 4 

14 9 

11 5 

B 2 

13 3 

VAPOUR PRESS 

7 2 

7 2 

7 9 

10 1 

14 1 

10 1 

21 1 

21 1 

18 1 

14 3 

11 1 

8 3 

13 2 

MIND SPEED 2M 

1 0 

1 1 

1. 0 

0 8 

0. 7 

O 8 

0 8 

0 8 

0 8 

0 7 

0 6 

» 0 

0 8 


46 

46 

46 

47 

53 

63 

60 

60 

38 

M 

54 

50 

53 

TOT RADIATION 

153 

209 

203 

363 

447 

526 

497 

448 

361 

274 

187 

144 

324 

EVAPOTRANSP 

14 

23 

40 

58 

86 

1 12 

119 

106 

70 

40 

17 

12 

697 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITHOUT DRY PERIOD 
DRV DAYS O INTERN DAYS 116 WET DAYS P49 

BEGIN HUMID ON 22 AUC 

►4JM1D PERIOD <249 DAYS) ENDS ON 2B APR 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

GUMUSHANE 


• NUMBER 

17139 







• 

LATITUDE 

40 27 • 

LONGITUDE 

39 27 

• ELEVATION 

1219 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

29 

39 

34 

72 

44 

13 

12 

24 

40 

42 

33 

433 

TEMP AVERAGE 

-0 4 

0 0 

4 2 

9 3 

14 3 

17 2 

19 8 

20 0 

16 3 

10 7 

6 4 

1 7 

10 0 

TEMP MEAN MAX 

3 9 

3 4 

9 9 

16 7 

21 8 

23 t 

27 8 

28 2 

24 7 

18 6 

12 0 

3 1 

16 6 

TEMP MEAN MIN 

-3 8 

-4 4 

-0 3 

3 9 

B 4 

10 6 

13 6 

13 6 

9 9 

3 4 

2 0 

-1 4 

4 a 

TEMP MEAN DAY 

1 3 

2 3 

6 7 

12 7 

17 3 

20 3 

23 2 

23 4 

19 8 

14 1 

8 6 

2 9 

t2 e 

TEMP MN NIGHT 

-0 9 

-0 7 

3 4 

8 4 

12 9 

13 3 

17 8 

17 7 

13 9 

8 7 

4 4 

0 1 

0 4 

VAPOUR PRESS 

A 1 

4 1 

5 1 

6 8 

9 3 

10 B 

12 8 

12 3 

10 2 

8 0 

6 3 

A 9 

7 9 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

o e 

0 7 

0 8 

0 8 

1 0 

0 a 

0. 6 

0 4 

0 4 

0 6 

0 8 

SUNSHINE X 

30 

38 

34 

38 

61 

70 

77 

7B 

72 

63 

62 

32 

63 

TOT RADIATION 

163 

242 

313 

414 

489 

363 

309 

336 

41B 

297 

206 

130 

363 

EVAROTRANSP 

9 

18 

40 

67 

101 

121 

139 

120 

73 

36 

11 

3 

740 


type op humid season season with dry period 

DRV DAYS 117 INTERM DAYS 96 WET DAYS 132 
• SEA50N NR I 

SEASON BEGINS ON 27 SEP 

BECIN HUMID ON 12 OCT 

HUMID PERIOD <152 DAYS) ENDS ON 13 MAR 
END OP SEASON ON 2 UUNE 
TOTAL LENGTH Of SEASON IS 240 DAYS 


CCXJNTRV TURKEY 




• 

STATION 

TUNC ELI 


* NUMBER 

17140 







• 

LATITUDE 

39 

06 ♦ 

LONGITUDE 

39 32 

♦ ELEVATION 

979 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1B2 

130 

137 

129 

93 

30 

3 

2 

13 

38 

126 

179 

1102 

TEMP AVERAGE 

-2 2 

-1 2 

3 3 

1 1 8 

17 1 

22 3 

26 9 

26 2 

21 0 

13 8 

7 3 

1 7 

12 3 

TEMP MEAN MAX 

2 6 

4 4 

10 7 

18 2 

24 1 

30 1 

34 9 

33 1 

30 3 

22 2 

13 a 

6 0 

19 4 

TEMP MEAN MIN 

-6 0 

-5 3 

0 9 

5 6 

9 8 

13 B 

17 9 

16 9 

12 3 

7 1 

2 7 

-1 2 

6 2 

TEMP MEAN DAY 

-0 l 

1 3 

7 6 

14 2 

19 6 

24 9 

29 4 

29 1 

24 4 

17 1 

10 1 

3 6 

15 1 

TEMP MN NIGHT 

-2 e 

-i a 

4 3 

10 1 

14 6 

19 1 

23 0 

22 0 

17 3 

10 9 

3 4 

0 3 

10 2 

VAPOUR PRESS 

4 2 

4 3 

5 7 

7 0 

9 6 

10 1 

10 3 

10 0 

9 0 

9 7 

7 6 

5 4 

7 7 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 2 

P I 

2 1 

1 3 

1 3 

1 3 

1 2 

1 0 

1 . 0 

o a 

t 3 

1 3 

SUNSHINE X 

47 

48 

30 

37 

62 

81 

93 

94 

07 

72 

36 

30 

67 

TD7 RADIATION 

163 

223 

303 

413 

493 

623 

673 

617 

405 

327 

206 

134 

391 

EVAPOTRANSP 

7 

16 

31 

94 

124 

169 

196 

170 

109 

36 

14 

6 

1012 


TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 129 INTERM DAYS 34 WET DAYS 202 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 4 OCT 

BECIN hftJMIQ ON 13 OCT 

HUMID PERIOD <202 DAYS) ENDS ON 3 MAY 
END OF SEASON ON 28 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 236 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY 

TURKEY 

• STATION 

BAVBURT 

• NUMBER 

: 17141 



* LATITUDE 

40 16 ♦ 

LONGITUDE : 40 15 

♦ ELEVATION 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

precipitation 

25 

29 

38 

57 

69 

TEMP AVERAGE 

-6 0 

-4 e 

-0 1 

6 6 

11 9 

TEMP MEAN MAX 

-0 P 

1 0 

5 3 

12 7 

18 4 

TEMP MEAN MIN 

-JO 2 

-9 4 

-4 3 

1 5 

6 0 

TENP «EAN DA> 

-3 e 

-2 3 

2 3 

9 2 

14 5 

TEMP MN NIGHT 

-6 6 

-5 5 

-0 0 

5 5 

10 2 

VAPOUR PRESS 

3 3 

3 5 

4 6 

6 0 

0 1 

WIND SPEED 2M 

2 0 

1 0 

? 2 

2 4 

2 0 

OUNBHlNt 

S4 

59 

57 

60 

62 

TOT RADIATION 

172 

246 

325 

424 

494 

EVAPOTRANSP 

4 

12 

36 

73 

107 

TYPE OF MJfllD 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 

DRV DAYS 122 

JNTFRM DAYS 

91 

WET 

DAYS 

• SEASON NR 

1 






SEASON BEGINS ÜN 1 ÜCT 

BEGIN HUMID CN IB OCT 

HUMID PERIOD (192 DA VS) ENDS ON 19 MAR 
END OF SEASON ON 1 JUNE 
TOTAL LENGTH OF 5EASQN 15 243 DAY 5 


JUN 

JW- 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

92 

25 

16 

23 

39 

34 

27 

434 

15 3 

18 7 

18 4 

14 0 

B 7 

3 8 

-2 3 

7 0 

22 4 

26 5 

26 8 

22 8 

16 6 

10 0 

2 3 

13 t 

8 2 

10 8 

10 6 

6 8 

3 0 

-0 6 

-5 9 

1 4 

17 9 

21 4 

21 5 

17 5 

12 0 

6 4 

-0 5 

9 7 

12 e 

15 5 

15 1 

11 1 

6 4 

2 0 

-4 0 

5 1 

9 6 

10 6 

9 8 

7 8 

6 6 

9 6 

4 2 

6 6 

1 9 

1 0 

1 7 

1. 6 

I. 7 

1 9 

1 9 

1 9 

75 

79 

87 

83 

72 

62 

53 

67 

592 

600 

5 BO 

463 

319 

207 

152 

381 

135 

196 

145 

92 

44 

14 

3 

821 


152 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

BAR IK AM IS 


• NUMBER 

17142 







• 

LATITUDE 

40 

IB • 

LONGITUDE 

42 31 

♦ ELEVATION 

2092 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

*AJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

36 

42 

52 

99 

79 

71 

52 

33 

31 

44 

42 

36 

577 

TEMP AVERAGE 

-B 9 

-B a 

-4 I 

2 4 

7 7 

1) 6 

15 0 

15 0 

10 4 

4 1 

-0 2 

-6 3 

3 2 

TEMP MEAN MAI 

-3 1 

-1 6 

1 4 

B 5 

14 5 

19 6 

23 4 

24 4 

20 0 

12 6 

6 6 

-0 6 

10 5 

TEMP MEAN KIN - 

13 9 

14 7 

-9 B 

-3 l 

1 3 

3 6 

6 9 

6 2 

2 3 

-2 2 

-5 l 

-ll 2 

-3 3 

TEMP MEAN DAY 

-6 5 

-5 7 

-2 1 

4 8 

10 3 

14 9 

IB 1 

IB 4 

14 1 

7 6 

2 6 

-4 2 

6 0 

TEMP MN NIGHT 

-9 S 

*9 7 

-5 7 

1 0 

9 7 

B B 

11 B 

11 3 

7 1 

l 5 

-2 3 

-B 7 

0 9 

VAPOUR press 

2 9 

2 8 

3 B 

9 7 

7 B 

9 7 

11 B 

11 0 

a i 

6 O 

4 9 

3 4 

6 9 

WIND SPEED 2M 

I 9 

1 9 

1 9 

1 9 

1 0 

I 9 

1 9 

1 7 

1 5 

1 5 

l 4 

1 7 

1 h 

SUNSHINE X 

94 

60 

5B 

9B 

55 

66 

70 

75 

75 

70 

62 

57 

63 

TOT RADIATION 

172 

24B 

32B 

414 

450 

543 

551 

521 

431 

313 

207 

159 

362 

EVAPOTRANSP 

0 

B 

26 

92 

60 

100 

126 

115 

66 

30 

6 

0 

609 


TVPE OF HUN ID SEA50N SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 78 INTV RM DAYS 64 WET DAYS 223 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 10 SEP 

BEGIN HUMID ON 4 CK 1 

HUMID PERIOD i 223 DAVS> ENDS ON 15 MAY 
END OF SEASON ON 2 JULY 
TOTAL »_ENGTH OF SEASON IS 287 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

TQRTUM 



• NUMBER 

17143 







• 

latitude 

40 

IB • 

LONGITUDE 

41 34 

• ELEVATION 

1330 n 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

28 

24 

40 

30 

67 

62 

33 

23 

19 

32 

30 

24 

436 

TEMP AVERAGE -3 4 

-2 2 

1 6 

7 2 

12 4 

16 1 

19 6 

19 5 

15 3 

9 3 

3 0 

-0 6 

0 3 

TEMP MEAN MAX 

t 2 

2 6 

6 6 

12 9 

ie 0 

20 2 

27 2 

27 3 

23 2 

16 0 

10 8 

3 0 

14 3 

TEMP MEAN MIN 

7 5 

-6 7 

-2 6 

1 0 

6 2 

9 0 

12 1 

11 9 

0 3 

3 6 

0 4 

-4 6 

2 6 

TEMP MEAN PAY 

1 3 

-0 3 

3 7 

9 4 

14 0 

18 7 

22 3 

22 2 

16 3 

12 4 

7 3 

0 9 

10 7 

TFMP MM SIGHT 

4 2 

-3 2 

0 0 

5 7 

10 4 

13 6 

16 6 

16 2 

12 3 

6. 9 

2 9 

•2 8 

6 3 

VAPOUR PRi 

3 4 

3 3 

4 6 

3 0 

8. 0 

9 . 6 

11 4 

tO 7 

0 2 

6 3 

3 4 

4 1 

6 0 

HIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

1 I 

1. 1 

0 0 

0. 0 

0 B 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 8 

0 9 

SUNSHINE X 

64 

60 

62 

64 

67 

74 

79 

83 

B3 

79 

69 

67 

72 

TOT RADIATION 

194 

271 

340 

447 

323 

909 

391 

349 

433 

333 

223 

178 

391 

Evapotransp 

3 

13 

30 

69 

100 

120 

136 

1 IB 

76 

36 

11 

0 

724 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 103 INTE RM DAYS 107 WET DAYS 133 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 OCT 

BEGIN HUMID ON IB OCT 

HUMID PERIOD 1153 DAYS» ENDS ON 20 MAR 
END OF SEASON ON 10 JUNE 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 260 DAYS 


COUNTRY TURKEY • STATION BOZCAADA • NUMBER : 17145 

• LATITUDE 39 40 • LONGITUDE 26 02 • ELEVATION 10 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

103 

97 

66 

39 

47 

22 

3 

3 

29 

39 

69 

161 

602 

TEMP AVERAGE 

7 3 

9 2 

9 8 

14 0 

10 6 

21 9 

22 9 

23 4 

20 ? 

16 2 

13 3 

10 3 

13 6 

TEMP MEAN MAX 

10 3 

12 2 

12 B 

17 6 

22 3 

23 6 

26 4 

26 8 

24 2 

19 0 

16 2 

12 0 

10 9 

TEMP MEAN MIN 

5 0 

6 4 


11 0 

13 2 

10 3 

19 3 

20 0 

17 / 

13 6 

10 0 

B 0 

12 7 

TEMP MEAN DAY 

0 a 

10 4 

11 0 

13 3 

M 0 

23 3 

24 2 

24 6 

22 1 

17 2 

14 4 

11 2 

16 V 

TEMP MN NIGHT 

7 1 

R 6 

9 2 

13 3 

17 6 

20 7 

21 6 

21 9 

19 3 

14 9 

12 1 

9 1 

14 6 

VAPOUR PRESS 

0 0 

9 0 

10 0 

12 7 

16 4 

19 4 

20 2 

21 1 

19 9 

14 B 

12 9 

10 4 

14 6 

HIND SPEED 2M 

6 0 

6 l 

9 6 

4 6 

a. 4 

3 2 

4 0 

3 0 

4 2 

3 2 

4 9 


4 9 

5UNSHINF X 

49 

32 

57 

64 

77 

01 

93 

93 

03 

74 

62 

30 

70 

TOT RADIATION 

166 

231 

320 

444 

373 

623 

6B6 

620 

473 

330 

212 

131 

403 

evapotransp 

20 

37 

62 

93 

133 

13B 

1B7 

167 

113 

70 

32 

34 

1116 


Type of humid season season mith dry period 

dry DAYS 190 INTFRM DAYS 37 NET DAYS 138 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 DCT 

3ECIN HUMID ON 30 OCT 

HUMID PERIOD 1130 DAYS» ENDS ON 17 MAR 
END OF SEASON ON 6 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 173 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




« 

STATION 

BAYRAM1C 


* NUMBER 

17146 







• 

LATITUDE 

39 

47 • 

LONGITUDE : 

26 33 

• ELEVATION 

70 n 


JAN 
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TYPE OP MURID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY Days 172 INTERN DAYS 39 MET DAYS 134 

• SEASON NS l 

SEASON BEGINS ON 13 OCT 

3EGÎN HUH ID ON 25 OCT 

HUMID PERIOD 1154 DAYS! ENDS ON 2B MAR 
END Of SEASON ON 1*4 APR 
TOTAL LENGTH OP SEASON IS 193 DAYS 
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PRECIPITATION 
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TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS IBB INTFRM DAYS 36 MET DAYS 141 

♦ SEASON NS i 

SEASON BEC1NS DN J0 OCT 

BEGIN HUMID ON 20 OCT 

HUMID PERIOD (141 DAYS) ENDS ON ]0 MAR 
END OF SEASON DN | 3 APR 
TOTAL. LENGTH OF SEASON IS 177 DAYS 
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TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 1 75 1NTERM DAYS 33 MET DAYS 137 

« SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 8 OCT 

BEGIN HUMID ON 20 0C1 

l*JHI D PERIOD 4 13? DAYS) ENDS ON 26 MAR 
END OF SEASON ON 16 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 190 DAYS 
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TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 17B INTfcRM DAYS 30 MET DAYS 149 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 OCT 

BEGIN HUMID ON 23 OCT 

HUMID PERIOD 4149 DAYS) ENDS ON 23 MAR 
END OF 5EA5ÜN ON JR APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON 15 107 DAYS 
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T vPE OF HlMID SEASON SEASON WITH D «V PERIOD 

DRV DAYS 171 INTfcRM DAYS A3 UET DAYS 131 

• SEASON MR 1 

SEASON DEC I NS ON 0 OCT 

BEGIN HUMID ON 21 OCT 

HUMID PERIDI' 1131 DAYS > ENDS ON 21 MAR 
END OF SEASON ON 20 APR 
TOTAL LENGTH QF SEASON 15 194 DAYS 
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TYPE OF HUMID SEASON SEASON UITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 138 INTFRM DAYS 60 MET DAYS 167 

« SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 SEP 

BEGIN HUHID ON 16 0C1 

HUMID PERIOD (167 DAYS» ENDS ON 1 APR 
END OF SEASON DN 12 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 227 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY • STATION KUTAHYA • NUMBER 17192 

♦ LATITUDE 39 24 ♦ LONGITUDE 29 50 ♦ ELEVATION : 969 « 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUE 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

72 

66 

90 

45 

60 

39 

19 

12 

23 

36 

48 

77 

555 

TEMP AVERAGE 

0 3 

1 4 

4 9 

9 7 

14 4 

17 9 

20 4 

20 9 

16 2 

11 0 

7 2 

2 7 

10 6 

ÎLMP MEAN MAX 

4 4 

5 B 

V 9 

19 0 

20 7 

24 3 

27 4 

2B 0 

23 9 

10 9 

12 8 

6 7 

16 5 

TEHP ME AN MIN 

-3 7 

-2 9 

-O 9 

3 2 

7 4 

10 1 

12 2 

12 2 

8 3 

4 9 

2 1 

-l 4 

4 3 

TEMP MEAN DAY 

1 0 

3 1 

6 9 

11 0 

16 9 

19 8 

22 9 

22 8 

IB 7 

14 2 

9 2 

3. 9 

12 6 

TEMP MN NIGHT 

-O 7 

O 4 

3 O 

7 7 

11 0 

14 7 

16 7 

16 6 

12 5 

0 4 

4 7 

0 9 

8 0 

VAPOUR PRESS 

9 2 

5 3 

9 7 

7 4 

10 2 

12 2 

13 0 

12 6 

10 6 

0 9 

7- 6 

6 1 

0 7 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 9 

1 7 

1 9 

l 3 

t l 

t 2 

t t 

1 1 

0 8 

1 0 

1 2 

1 2 

SUNSHINE X 

31 

34 

41 

90 

97 

67 

78 

01 

67 

54 

40 

27 

92 

TOT RADIATION 

131 

103 

271 

300 

469 

540 

994 

553 

403 

270 

164 

no 

340 

EVAPOTPANS*» 

9 

18 

43 

71 

103 

124 

148 

133 

04 

41 

17 

9 

BOO 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 126 INTERN DAYS 79 WET DAYS 160 

• SEASON NR I 

SEASON BEC I NS ON 1 OCT 

BEGIN HUMID ON 18 OCT 

HUMID PERIOD 1160 DAYS) ENDS ON 27 MAR 
END OF StASUN ON i»U MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 239 DAYS 
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TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY CAYS 13B INTERN DAYS 61 WET DAYS 166 

• SEASON NR 1 

SEASON DEGINS ON 9 OCT 

DEG IN HUMID ON 22 OCT 

HUMID PFRIOD <166 DAYS) ENDS ON 6 APR 
END OF SEASON ON 20 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 227 DAYS 
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TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 183 INTERM DAYS 54 WET DAYS 123 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON IB OCT 

BEGIN HUMID ON 14 NO V 

HUMID PERIOD < 123 DAYS» ENDS ON 17 MAR 
END OF SEASON ON 1 0 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 102 DAYS 
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2 3 

2 7 

2 3 

1 9 

2 0 

1 4 

2 1 

2 I 

SUNSHINE X 

48 

53 

5B 

63 

68 

77 

B9 

93 

B9 

77 

66 

90 

69 

TOT RADIATION 

166 

239 

333 

440 

926 

603 

694 

611 

476 

341 

223 

193 

397 

evapotransp 

7 

IB 

46 

80 

116 

146 

183 

167 

101 

97 

18 

6 

949 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 197 INTERM DAYS 39 WET DAYS 129 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 20 OCT 

BEGIN HUMID ON 5 NUV 

HUMID PERIOD 1129 DAYS) ENDS ON 14 MAR 
END OF SEASON ON 6 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 16B DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY • STATION POLATLI • NUMBER : 17136 






• 

LATITUDE 

39 

33 • 

LONGITUDE : 

32 OB • 

ELEVATION 

873 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PMEC IP 1 TaT ION 

39 

3B 

41 

36 

40 

29 

11 

4 

14 

20 

32 

44 

348 

TEMP AVERAGE 

0 9 

1 7 

3 9 

10 B 

13 3 

19 6 

22 3 

22 8 

18 5 

12 6 

8 1 

3 3 

11 9 

TEMP MEAN MAX 

3 O 

6 3 

11 6 

16 1 

21 0 

26 2 

29 2 

29 8 

25 6 

19 1 

13 3 

7 1 

17 6 

TEMP MEAN MIN 

-2 0 

-2 3 

1 3 

3 4 

9 3 

12 6 

13 1 

IS 2 

11 9 

7 1 

4 0 

0 6 

6 5 

TEMP MEAN DAY 

2 a 

3 7 

B 4 

12 7 

17 3 

21 9 

24 6 

23 0 

21 1 

15 1 

10 3 

4 9 

14 0 

TEMP HN NIGHT 

0 6 

1 0 

5 2 

9 2 

13 3 

17 0 

19 3 

19 3 

IS 6 

10 1 

6 3 

2 1 

9 9 

VAPGLff PRE5S 

3 3 

3 4 

6 3 

7 6 

10 0 

11 0 

12 4 

11 3 

9 8 

7. e 

7 3 

6 4 

0 4 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 7 

1 7 

1 6 

1. 6 

1 9 

2. 2 

1 8 

i. 4 

1 6 

2 0 

1 7 

1. 7 

SUNSHINE X 

43 

56 

53 

61 

70 

79 

91 

93 

B7 

77 

62 

44 

68 

TOT RADIATION 

155 

243 

322 

431 

537 

614 

664 

611 

4B4 

340 

213 

141 

396 

EVAPOTRANSP 

0 

10 

47 

80 

117 

134 

191 

166 

102 

33 

24 

e 

9/0 


TvPE Of HUMID SEASON season with dry period 

DRV DAYS 190 INTERM DAYS 43 WET DAYS 122 

« SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 OCT 

BEGIN HUMID ON B NOV 

MJMID PERIOD <122 DAYS» ENDS ON 10 MAR 
END OF SEASON ON 6 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 167 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




» 

STATION 

POLATLI DUC 


• NUMBER 

17137 







* 

LATITUDE 

39 

10 ♦ 

LONGITUDE 

32 09 

• ELEVATION 

873 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

■AIN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

46 

40 

60 

43 

43 

36 

13 

4 

19 

23 

23 

51 

403 

TFMP A^ERAGF 

0 6 

1 4 

3 4 

10 6 

15 3 

19 2 

22 4 

22 3 

17 3 

12 7 

8 0 

3 7 

11 6 

TEMP MEAN MAX 

4 8 

6 1 

11 0 

16 6 

21 6 

25 6 

29 1 

29 4 

24 7 

19 4 

14 1 

7 7 

17 3 

TEMP mean MIN 

•3 3 

-2 7 

0 3 

4 2 

y 4 

11 3 

13 7 

13 4 

9 e 

6 2 

2 8 

O 4 

3 4 

TEMP MEAN DAY 

2 2 

3 3 

7 6 

12 7 

17 4 

21 1 

24 1 

24 2 

19 8 

13 0 

10. 3 

5 2 

13 6 

TEMP MN NIGHT 

-0 3 

0 6 

4 2 

8 6 

12 B 

16 0 

ie 3 

17 9 

13 9 

9 3 

3 6 

2 1 

9 1 

VAPOUR PRESS 

5 6 

5 6 

6 7 

7 9 

10 B 

12 6 

12 4 

12 2 

10 7 

B 8 

7 Q 

6 9 

9 0 

WIND SPEED 2M 

2 5 

2 6 

? 5 

2 2 

1 7 

1 7 

2 2 

1 8 

1 4 

1 3 

1 6 

2 B 

2. 0 

SUNSHINE X 

40 

44 

46 

34 

61 

73 

0V 

93 

93 

71 

SB 

43 

64 

TOT RADIATION 

150 

212 

290 

399 

490 

381 

654 

612 

309 

323 

206 

141 

381 

evapotrangp 

0 

19 

46 

00 

114 

143 

193 

167 

100 

33 

20 

B 

733 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 182 INTERM DAYS 40 WET DAYS 135 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 OCT 

BEGIN HUMID ON ID NOV 

HUMID PERIOD <133 DAYS) ENDS ON 20 MAR 
END OF SEASON ON )8 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 1 B3 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

ET1MESCUT 


• NUMBER 

17150 







• 

LATITUDE 

39 

57 • 

LONGITUDE 

34 41 

* ELEVATION 

BOB M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

44 

42 

40 

30 

46 

32 

14 

6 

10 

19 

27 

40 

374 

TEMP AUERACF 

-0 5 

t 2 

5 5 

10 4 

15 3 

19 3 

22 e 

22 6 

17 6 

11 0 

6 9 

2 1 

t 1 2 

TEMP MEAN MA* 

4 0 

6 6 

11 9 

17 4 

22 6 

27 0 

30 5 

31 l 

26 7 

21 3 

13 e 

6 9 

10 4 

TCMP MEAN MIN 

-5 0 

-3 5 

-0 5 

3 1 

7 3 

9 9 

12 0 

12 4 

7 5 

3. 1 

0 0 

-2 1 

3. 7 

TEMP MEAN DAY- 

1 7 

3 4 

0 0 

12 9 

17 7 

21 5 

24 B 

25 0 

20 4 

15 2 

9 1 

3 8 

13. 6 

TEMP MN NIGHT 

-1 3 

0 3 

4 0 

a 2 

12 4 

15 4 

18 1 

17 6 

12 7 

7 6 

3 4 

0. 0 

8 2 

VAPOUR PRESS 

4 8 

5 2 

6 1 

7 4 

10 4 

11 9 

12 5 

12 2 

10 0 

8 1 

7 2 

5 9 

8 5 

HIND 5PEFD 2H 

1 1 

1 1 

S. 1 

1 3 

i 1 

0 8 

! 1 

0 9 

0 0 

0. 7 

0 6 

1 1 

1 0 

SUNSHINE X 

50 

47 

55 

60 

62 

74 

07 

72 

05 

74 

50 

45 

66 

TOT RADIATION 

160 

217 

320 

426 

495 

507 

643 

605 

474 

329 

202 

142 

3B4 

Evapotransp 

6 

16 

43 

75 

ill 

134 

16B 

146 

91 

42 

13 

4 

049 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 186 INTERN DAYS 4B WET DAYS 131 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 18 OCT 

BEGIN HUMID ON 2 NDV 

HUMID PERIOD (131 DAYS) ENDS ON 13 MAR 
END OF SEASON ON 15 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 179 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

Y02CAT 



• NUMBER 

17159 







« 

LATITUDE 

39 

50 ♦ 

LONGITUDE 

34 49 

« ELEVATION 

1290 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

67 

62 

70 

51 

66 

44 

9 

7 

15 

25 

44 

7B 

53B 

TEMP AVERAGE 

-1 8 

-1 1 

2 5 

8 2 

13 0 

16 6 

19 2 

19 4 

15 3 

10 2 

5 5 

1 1 

9 0 

TEMP MEAN MA* 

1 9 

2 9 

7 4 

13 6 

10 6 

22 1 

25 4 

26 0 

21 9 

16. 7 

11 0 

4 7 

14 3 

TEMP MEAN MIN 

-5 3 

'4 9 

-1 0 

2 7 

7 3 

10 1 

12 4 

12 5 

8 9 

4 8 

1 2 

-2 1 

3 0 

TEMP MEAN DAY 

-o 4 

0 4 

4 5 

10 2 

15 0 

16 3 

21 2 

21 6 

17. 6 

12. 7 

7 7 

2. 4 

10 9 

TEMP MN NIGHT 

-2 6 

-2 0 

1 6 

6 6 

11 1 

14 0 

16 3 

16 3 

12 4 

7 8 

3 6 

-0 5 

7 0 

VAPOUR PRESS 

4 4 

4 5 

5 4 

6 8 

9 1 

11 1 

12 1 

11 6 

9 5 

7 6 

6 7 

5 3 

7 G 

WIND SPEED 2H 

2 O 

2 0 

2 2 

2 2 

2 0 

2 l 

3 u 

3 5 

1 9 

i y 

1 A 

2 O 

3 1 

SLN5HINE 7. 

45 

50 

51 

57 

63 

74 

B9 

71 

83 

73 

60 

50 

65 

TOT RADIATION 

15B 

226 

306 

412 

500 

507 

653 

601 

467 

327 

207 

151 

303 

evapotransp 

0 

16 

40 

75 

107 

131 

168 

154 

91 

47 

15 

6 

058 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 137 INTERN DAYS 74 WET DAYS 154 

• SEASON NR l 

SEASON BEGINS CN 14 OCT 

BEGIN HUMID ON 28 OCT 

HUMID PERIOD (154 DAY3> ENDS ON 31 MAR 
END OF SEASON ON 30 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 220 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 


• STATION KIRSEHIR 


• NUMBER : 171 AO 






• 

LATITUDE 

39 

00 * 

LONGITUDE 

34 10 ♦ 

ELEVATION 

993 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

39 

41 

33 

46 

33 

3 

4 

12 

22 

31 

31 

369 

TEMP AVERAGE 

-0 l 

1 4 

4 8 

10 6 

13 6 

19 7 

23 0 

22 S 

17 9 

12 1 

6 3 

2 2 

11. 4 

TEMP MEAN MAX 

4 0 

6 3 

11 0 

17 3 

22 3 

26 2 

29 6 

30 l 

23 8 

20 3 

13 6 

7 3 

17 9 

TEMP MEAN MIN 

-4 3 

-3 3 

-0 9 

3 0 

0 2 

11 9 

13 0 

14 9 

10 2 

3 0 

1 0 

-1 9 

4 9 

TEMP MEAN DAV 

1 9 

3 3 

7 2 

13 0 

17 0 

21 6 

24 9 

23 1 

20 7 

13 2 

9 4 

4 2 

13 7 

TEMP MN NIGHT 

-1. 0 

0 3 

3 4 

0 6 

12 9 

16 3 

19 4 

19 2 

14 4 

0. 0 

4. 1 

0 3 

0 9 

VAP OUR PRESS 

3 0 

9. 2 

3 e 

7 4 

10 t 

11 7 

12 3 

12. 3 

10 0 

0 6 

7 0 

3 9 

8 5 

WIND SPEED 2M 

1 l 

1. 3 

1 3 

1 6 

1 3 

1 3 

2 1 

1. 7 

1 4 

l 1 

0 0 

0 9 

1 . 4 

SUNSHINE X 

33 

37 

41 

35 

63 

72 

S3 

86 

93 

63 

34 

34 

60 

TOT RADIATION 

140 

192 

271 

390 

300 

373 

621 

370 

316 

299 

197 

124 

367 

EVAPOTRANSP 

B 

18 

43 

77 

116 

143 

183 

163 

106 

46 

13 

6 

920 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 191 INTERN DAYS 40 WET DAYS : 134 

* SEASON N» I 

SEASON BEGINS ON 16 OCT 

BE01N HUMID ON 31 OCT 

HUMID PERIOD 4134 DAYS 1 ENDS ON 14 MAR 
END OF SEASON ON S APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 174 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




* 

STATION 

KELES 



♦ NUMBER 

17161 







• 

LATITUDE 

39 34 • 

LONGITUDE 

29 13 

• ELEVATION 

1000 M 

- 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

127 

123 

81 

BB 

74 

33 

14 

11 

42 

20 

69 

149 

833 

TEMP AVERAGE 

0 1 

1 9 

3 6 

9 0 

13 4 

16 4 

18 9 

19 0 

13 3 

11 0 

7 7 

2 8 

9 9 

TEMP MEAN MAX 

4 1 

7 0 

9 0 

14 9 

19 3 

22 8 

23 7 

26 7 

22 9 

17 8 

13 3 

6 4 

13 B 

TEMP MEAN MIN 

-3 4 

-2 0 

-0 3 

3 9 

7 3 

10 0 

12 1 

12 3 

9 8 

6 2 

3 8 

-0 3 

4 9 

TEMP MEAN DAY 

1 7 

4 5 

6 0 

11 4 

15 7 

18 7 

21 3 

22 0 

16 6 

13 9 

10 1 

4 1 

12 3 

TEMP MN NIGHT 

-O 6 

1 4 

3 0 

7 8 

11 3 

14 | 

16 2 

16 3 

13 3 

9 1 

6 1 

1 3 

0 3 

VAPOUR PRESS 

3 3 

3 3 

3 9 

7 8 

10 1 

12 0 

12 9 

12 6 

It 0 

9 0 

7 4 

6 3 

0 0 

WIND SPEED 2M 

1 7 

1 6 

1 7 

1 7 

1 7 

1 3 

1 0 

1 8 

l 4 

1 3 

1 2 

1 B 

1 6 

SUNSHINE X 

40 

48 

31 

33 

66 

74 

66 

89 

01 

71 

60 

42 

63 

TOT RADIATION 

I4B 

220 

306 

393 

316 

307 

637 

391 

430 

320 

207 

136 

377 

EVAPOTRANSP 

7 

18 

39 

68 

104 

124 

131 

140 

83 

44 

17 

6 

001 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 123 INTERM DAYS 37 WET DAYS 103 

• SEASON NR 1 

SEASON BEG I NS ON 12 SEP 
END OF SEASON ON 30 SEP 
TOTAL LENGTH OF SEASON 18 10 DAYS 

• SEASON NR 2 

SEASON BE 01 NS ON 20 OCT 

BEOIN HWID ON 29 OCT 

HUMID PERIOD (103 DAYS > ENDS ON 30 APR 
END OF SEASON ON 30 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 222 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 


♦ STATION GEMEREK 


* NUMBER 17162 






• 

LATITUDE 

39 

10 • 

LONGITUDE 

36 03 • 

ELEVATION 

1171 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

47 

39 

40 

49 

44 

36 

3 

7 

14 

20 

31 

32 

304 

TEMP AVERAGE 

-2 3 

-1 7 

4 3 

9 1 

13 B 

17 8 

20 7 

20 6 

16 2 

10 6 

3 6 

0 9 

9 6 

TEMP MEAN MAX 

2 B 

4 0 

10 4 

16 3 

ai a 

25 3 

28 8 

29 2 

25 1 

19 1 

12 7 

3 5 

16 7 

TEMP MEAN N1N 

-7 1 

-7 0 

-1 1 

2 3 

3 6 

8 3 

10 1 

10 4 

6 6 

2 6 

— 0 3 

-3. 1 

2 3 

TEMP MEAN DAY 

-0 3 

0 5 

6 B 

11 9 

16 2 

19 9 

22 7 

23 0 

19 0 

13 6 

8 2 

2 6 

12 0 

TEP9* MN NIGHT 

-3 4 

-2 9 

3 1 

7 2 

10 0 

13 B 

13 7 

13 7 

11 6 

6 7 

2 7 

-I. 0 

6 7 

VAPOUR PRESS 

4 2 

4 3 

5 6 

6 7 

9 0 

10 5 

11. 0 

10 4 

8 4 

7 0 

6 2 

5. 1 

7. 4 

WIND SPEED 2N 

2 0 

1 9 

2 2 

2 3 

2 2 

2 0 

2 4 

2 2 

1. 7 

1 6 

1 3 

1. 8 

2 0 

SUNSHINE X 

53 

50 

50 

50 

63 

74 

91 

91 

83 

73 

60 

30 

67 

TOT RADIATION 

177 

220 

304 

410 

500 

366 

664 

602 

477 

330 

210 

134 

387 

EVAPOTRANSP 

7 

16 

46 

81 

126 

133 

196 

174 

109 

30 

17 

7 

984 


Type of hun id season season WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 173 INTERN DAYS 63 WET DAYS 125 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BE© I NS ON 20 OCT 

BE© IN HUMID ON 4 NOV 

HUMID PERIOD <123 DAYS) ENDS ON 9 MAR 
END OF 5EA5DN ON 28 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 190 DAYS 


COUNTRY 

TURKEY 

* STATION 

CEYLANPINAR • 

NUMBER 17163 




* LATITUDE 

39 33 « LONGITUDE 

36 30 • ELEVATION 

398 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

74 

47 

44 

39 

23 

2 

0 

0 

2 

20 

27 

32 

330 

TEMP AVERAGE 

6 0 

7 3 

11 1 

16 2 

22 6 

28 9 

32 3 

31 4 

23 B 

19 2 

12 6 

7 8 

18 4 

TEMP MEAN MAX 

11 3 

13 7 

18 2 

24 2 

30 8 

37 2 

41 ! 

41 0 

36 1 

28 9 

21 0 

13 8 

26 4 

TEMP MEAN MIN 

1 3 

1 3 

4 2 

e o 

12 7 

l- a 

20 6 

20 0 

14 3 

9 8 

3 3 

2 4 

9 a 

TEMP MEAN DAY 

8 1 

9 B 

13 e 

19 1 

23 0 

30 8 

34 3 

34 | 

29 0 

22 3 

13 7 

9 9 

21 0 

TEMP MN NIGHT 

3 1 

6 1 

9 3 

13 7 

18 0 

23 7 

26 7 

23 9 

20 3 

14 3 

9 1 

3 1 

14 9 

VAPOUR PDCSR 

7 O 

7 1 

6 2 

lO 3 

1 1 0 

12 4 

is e 

13 B 

1 1 2 

9. 6 

0 3 

7. 3 

10. 1 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 1 

1 1 

1. 3 

l 4 

2 0 

2 0 

1 9 

1 3 

o. a 

0 6 

0 8 

1 3 

SUNSH I NE X 

30 

33 

38 

64 

74 

94 

96 

96 

93 

79 

69 

37 

74 

TOT RADIATION 

173 

246 

340 

449 

334 

673 

666 

602 

496 

340 

228 

168 

411 

EVAPOTRANSP 

14 

26 

37 

103 

163 

229 

231 

221 

134 

69 

24 

9 

1302 


TYPE of humid season season with dry period 

DRY DAYS 207 INTERN DAYS 4« WET DAYS 114 
• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 27 OCT 

BEOIN HUNID ON 13 NOV 

HUMID PERIOD <114 DAYS) ENDS ON 7 NAR 
END OF SEASON ON 3 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 1 3B DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 


• STATION : KAR AROSE 


• NUMBER : 17164 


♦ LATITUDE 37 43 ♦ LONGITUDE 43 03 • ELEVATION 1632 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

30 

49 

36 

67 

63 

43 

2B 

12 

17 

30 

45 

47 

529 

TEMP AVERAGE -10 0 

-9 2 

-4 0 

S 3 

12 4 

16 6 

21 0 

21. 0 

13 9 

8 8 

2 1 

-6 9 

6 I 

TEMP MEAN MAX 

-3 4 

-3 9 

0 7 

10 B 

10 7 

24 0 

28 6 

29 B 

23 2 

16 B 

8 3 

-2 3 

12 6 

TEMP MEAN MIN -14 6 

-14 0 

-B 6 

0 1 

3 2 

7 9 

11 4 

10 9 

6 1 

1. 2 

-3. 2 

-11 1 

-0 7 

TEMP MEAN DAY 

-8 3 

-7 l 

-2 2 

7 4 

14 4 

18 9 

23 0 

23 6 

18 9 

11 3 

4 4 

-3 4 

B 3 

TEMP MN NIGHT 

-11 1 

-10 2 

>5 2 

3 9 

9 7 

13 1 

16 3 

16 2 

11 3 

3 1 

-0 4 

-9 1 

3 3 

VAPOUR PRESS 

2 6 

3 0 

4 0 

6 3 

9 1 

10 9 

12 6 

11. 7 

9 0 

6 9 

3. 3 

3 4 

7 1 

HIND SPEED 2N 

0 7 

0 6 

0 8 

1 1 

1 2 

1 1 

1 2 

1 1 

1 0 

o e 

0 B 

0 6 

0 9 

SUNSHINE X 

46 

49 

32 

37 

62 

77 

B3 

B7 

B6 

70 

62 

50 

63 

TOT RADIATION 

160 

223 

310 

412 

493 

603 

621 

3B1 

479 

318 

212 

152 

381 

EVAPOTRANSP 

O 

6 

23 

3B 

99 

131 

137 

140 

09 

37 

8 

0 

740 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 123 

INTERM DAYS 

43 

WET 

DAYS 

197 








• SEASON NR 

1 













SEASON BECINS ON i 

?9 SEP 












BEGIN 

HUMID ON B OCT 











KJHID 

PERIOD 

< 1 97 DAYS 1 ENDS ON 

23 APR 









END OP SEASON ON 

29 MAY 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 242 

DAYS 












COUNTRY TURKEY 



# 

STATION 

1C0IR 



* NUMBER 

17165 







# 

LATITUDE 

39 

36 ♦ 

LONGITUDE ; 

44 02 

♦ ELEVATION 

B3B M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

19 

14 

18 

30 

43 

34 

15 

1 1 

12 

21 

19 

15 

233 

TCHP AVERAGE 

-2 7 

-O 7 

5 8 

12 2 

17 4 

20 6 

24 0 

23 3 

18 5 

U 3 

3 B 

-1 1 

11 2 

TEMP MEAN MAX 

2 2 

5 6 

12 3 

18 6 

23 0 

29 0 

32 5 

32 4 

28 1 

20 6 

12 7 

4 3 

18 6 

TEMP MEAN MIN 

-0 1 

*6 4 

-0 6 

5 3 

10 1 

13 1 

16 6 

15 8 

10 9 

4 B 

0 1 

-3 0 

4 7 

temp mean DAY 

-1 1 

1 8 

8 2 

14 4 

20 3 

23 9 

27 3 

27 0 

22 4 

13 3 

e 4 

1 3 

14 1 

TEMP MN NIGHT 

-4 2 

-» 9 

4 1 

10 0 

13 1 

18 2 

21 3 

20 4 

13 6 

B 7 

3 2 

-2 a 

9 0 

VAPOUR PRESS 

3 8 

4 l 

3 5 

8 6 

11 8 

14 2 

16 8 

16 2 

12 9 

9 3 

6. 9 

4 7 

9 6 

WIND SPEED 2M 

0. 6 

0 8 

1 1 

1 0 

0 8 

1 0 

0 9 

0 8 

0 7 

0 3 

0 5 

0 4 

0 0 

SUNSHINE X 

52 

60 

58 

50 

64 

73 

B3 

87 

87 

72 

62 

34 

68 

TOT RADIATION 

179 

23B 

339 

426 

311 

507 

609 

366 

470 

322 

215 

163 

307 

EVAPOTRANSP 

6 

16 

48 

80 

114 

139 

157 

137 

66 

37 

11 

0 

831 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 










DRV DAYS 223 INTERM DAYS 33 WET DAYS 107 
• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 11 OCT 

BEGIN HUMID ON 20 OCT 

HUMID PERIOD i 107 DAV3 > ENDS ON 12 FEB 
END OF SEASON ON 28 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IB 140 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 



• 

STATION 

DOGUBEYAZIT 


• NUMBER 

17166 







• 

LATITUDE 

39. 31 • 

LONGITUDE 

44 08 

• ELEVATION : 

1383 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

vAJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

IB 

17 

20 

33 

4P 

47 

26 

IB 

20 

29 

13 

14 

306 

TEMP AVERAGE 

~3 2 

-4 7 

1 9 

7 3 

1J ? 

17 7 

21 B 

22 0 

16 7 

9 9 

4 e 

-1 6 

B 7 

TEMP MEAN MAX 

0 2 

: 0 

7 0 

13 4 

19 B 

24 3 

2B 3 

29 l 

23 7 

16 6 

11 0 

2 3 

14 7 

TEMP MEAN MIN 

-9 2 

-9 2 

-2 4 

2 7 

7 6 

10 3 

14 2 

14 0 

9 4 

4 3 

-0 1 

-5 2 

3 0 

TEMP MEAN DAY 

-2 B 

-2 2 

4 0 

10 0 

13 9 

19 9 

23 7 

24 1 

19 0 

12 3 

7 3 

-0 2 

10 9 

TEMP MN NIGHT 

-3 7 

-3 4 

! 0 

6 3 

11 7 

13 0 

IB 4 

IB 2 

13 3 

7 4 

2 6 

-3. 4 

6 6 

VAPOUR PRESS 

3 3 

3 4 

4 7 

6 6 

B 9 

10 3 

12 0 

11 3 

B 9 

7 3 

3. 9 

4 1 

7 2 

WIND SPEED 2M 

2 1 

1 5 

2 2 

2 4 

2 3 

2 5 

2 6 

2. 6 

2. 0 

1 8 

1 6 

1 9 

? 1 

SUNSHINE X 

61 

62 

60 

3B 

64 

73 

62 

84 

83 

71 

65 

30 

68 

TOT RADIATION 

193 

264 

347 

427 

311 

378 

604 

333 

438 

321 

222 

171 

Kfl 

EVAPOTRANSP 

6 

14 

46 

73 

122 

131 

163 

173 

104 

47 

17 

6 

946 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRV PERIOD 









DRY DAYS 216 

INTFRM DAYS 

56 

WET DAYS 

93 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

7 OCT 












BEGIN 

HUMID ON 19 NOV 











HUMID 

PERIOD 

< 93 DAYS) ENDS ON 

20 FEB 









END OF SEASON ON 

3 MAR 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 149 1 

DAYS 












COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

DIL-ICDIR 


* NUMBER 

17167 







• 

LATITUDE 

39 

47 • 

LONGITUDE 

44 33 

• ELEVATION 

B24 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

20 

16 

20 

37 

39 

27 

9 

9 

? 

19 

24 

16 

243 

TFMP AVERAGE 

-2 1 

0 t 

6 6 

13 0 

19 0 

23 0 

27 0 

26 4 

21 0 

13 7 

7 t 

0 7 

13 0 

TEMP MEAN MAY 

2 e 

5 6 

13 0 

19 4 

23 7 

30 2 

34 0 

33 6 

20 7 

21 4 

13 6 

3 4 

19 4 

TEMP MEAN MIN 

-6 6 

-3 1 

0 6 

6 4 

11. 3 

14 7 

18 4 

17. B 

12. 6 

6 6 

1 1 

-3 7 

6 2 

TEMP MEAN DAY 

-0 2 

2 2 

9. 1 

13 3 

21 2 

23 L! 

28 9 

28 4 

23 4 

16 4 

9 4 

2 3 

IS 1 

TEMP MN NIGHT 

-3 1 

-1 1 

5 1 

11 0 

16 3 

19 7 

23 1 

22 2 

17 0 

10 3 

4 2 

-1 3 

10 3 

VAPOUR press 

4 0 

4 3 

3 6 

B 4 

11. 0 

12. 7 

13 0 

13 4 

12 2 

9 2 

7 0 

4 9 

9 I 

WIND SPEED 2M 

0 B 

O B 

1 2 

1 3 

1 1 

1 2 

1 3 

1 2 

1 0 

D ■ 

0 6 

0 6 

I 0 

SUNSHINE X 

32 

39 

36 

36 

64 

74 

83 

03 

83 

71 

63 

32 

66 

TOT RADIATION 

179 

236 

334 

419 

311 

383 

609 

331 

457 

320 

217 

161 

383 

EVAPOTRANSP 

7 

17 

52 

66 

129 

157 

1B3 

159 

103 

30 

14 

4 

961 


TYPE Of HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 234 INTERM DAYS 29 WET DAYS 102 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2| OCT 

BEGIN HUMID ON 3 NOV 

HUMID PERIOD <102 DAVS> ENDS ON 13 FEB 
END Of SEASON ON I MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 131 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




• 

STATION : 

BITLI5 



• NUMBER 

17160 







• 

LATITUDE 

38 

22 • 

LONGITUDE 

42 06 

• ELEVATION 

1559 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

wXJN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

180 

156 

141 

107 

65 

19 

5 

3 

14 

50 

97 

130 

975 

TEMP AVERAGE 

-2 4 

— 1 . 8 

2 0 

7 2 

13 7 

ie l 

22 2 

22 2 

17 1 

10 2 

5 5 

“0 6 

9 4 

TEMP MEAN MAX 

0 9 

2 1 

6 2 

12 1 

19 6 

25 2 

29 9 

30 5 

25 4 

17 5 

11 1 

3 3 

15 3 

TEMP MEAN MIN 

-6 5 

-5 5 

-0 9 

2 7 

7 4 

it. 2 

15. 4 

14 0 

10 7 

5 8 

t. 6 

-3. 9 

4 4 

TEMP MEAN DAY 

-1 4 

-0 3 

4 0 

9 1 

15 7 

20 7 

25 2 

25 4 

20 6 

13 6 

7 9 

0 9 

118 

TEMP MN NIGHT 

-3 7 

-2 6 

1 7 

6 0 

11 5 

15 7 

19 7 

19 2 

14 7 

8 7 

4 0 

-2 2 

7. 7 

VAPOUR PRESS 

4 2 

4 3 

5 3 

7 l 

9 5 

10 9 

12 B 

12 8 

10 3 

8 8 

6 7 

4 8 

8 1 

WIND SPEED 2M 

I a 

2 0 

1 9 

1 7 

1 5 

1 B 

1 8 

1 5 

: a 

1 3 

1 3 

1. 5 

1 7 

SUNSHINE X 

51 

53 

53 

56 

60 

07 

95 

95 

07 

72 

60 

52 

69 

TOT RADIATION 

179 

242 

320 

411 

527 

657 

686 

624 

490 

333 

217 

164 

404 

EVAPOTRANSP 

0 

17 

39 

66 

no 

151 

180 

150 

104 

42 

15 

4 

094 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 134 INTFRM DAYS 28 WET DAYS 203 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 1 OCT 

BEGIN HUMID ON 10 OCT 

HUMID PERIOD < 203 DAYS» ENDS ON 1 MAY 

END OF SEASON ON SO MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 231 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

ERCIS 



♦ NUMBER 

17169 







• 

LATITUDE 

38 

50 ♦ 

LONGITUDE 

43 18 

• ELEVATION 

1775 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

41 

41 

47 

75 

66 

31 

14 

4 

20 

49 

4B 

54 

490 

TEMP AVERAGE 

-4 3 

-4 4 

o a 

6 7 

12 9 

17 1 

21 9 

21 4 

15 4 

9 0 

4. 1 

-l 5 

8 3 

TEMP MEAN MAX 

0 6 

1 3 

5 6 

n a 

IB 6 

23 8 

29 2 

29 4 

23 6 

16 0 

10 5 

3 4 

14 5 

temp mean min 

-8 6 

-9 2 

-3 2 

2. 0 

6 9 

9 8 

14 6 

14 2 

8 5 

3 7 

-1 0 

-5 3 

2 7 

TEMP MEAN DAY 

-2 3 

-2 0 

2 8 

0 7 

14 9 

19 3 

24 5 

24 4 

18 6 

119 

6 6 

0 4 

10 7 

TEMP MN NIGHT 

-5 l 

-5 2 

0 0 

5 5 

10 B 

14 3 

19 0 

18 5 

12 6 

6 6 

1 8 

-3 2 

6 3 

VAPOLR PRESS 

3 5 

3 4 

4 6 

6 5 

9. 0 

10 2 

11 4 

It e 

9 0 

7. 6 

5 8 

4 3 

7. 3 

WIND SPEED 2M 

0 8 

o e 

1 1 

1 2 

1 1 

1. 1 

1 3 

1 1 

0 7 

0 7 

0 4 

0 6 

0 9 

SUN5HINE X 

54 

60 

62 

62 

70 

03 

91 

90 

05 

69 

63 

54 

70 

TOT RADIATION 

103 

259 

352 

438 

538 

636 

664 

598 

400 

321 

221 

165 

405 

EVAPOTRANSP 

5 

13 

37 

65 

103 

134 

165 

142 

82 

37 

10 

2 

795 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 125 INTERM DAYS 40 WET DAYS 200 

• SEASON NR ] 

SEASON DEO I NS ON 20 SEP 

DECIN HUMID ON 8 OCT 

HUMID PERIOD «200 DAYS» ENDS ON 26 APR 
END OF SEASON ON 26 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 240 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

VAN 



♦ NUMBER : 

17170 







• 

LATITUDE 

30 

27 • 

LONGITUDE : 

43 19 

• ELEVATION 

1667 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

32 

33 

42 

36 

M 

: 9 

4 

3 

14 

44 

43 

32 

360 

TEMP AVERAGE 

-3 6 

-3 3 

0 3 

7 0 

13 0 

10 0 

22 2 

21 8 

17 1 

10 4 

4 7 

•0 9 

0 9 

TEMP MEAN MAX 

1 6 

2 2 

3 6 

12 3 

18 8 

24 2 

20 6 

28 9 

24 B 

17 3 

10 7 

4 2 

14 9 

TEMP MEAN M2N 

-8 2 

-0 0 

-4 2 

1 6 

6 3 

9 0 

13 9 

13 9 

9 9 

4. 9 

0 3 

-3 2 

2 9 

TEMF MEAN DAY 

-1 3 

-1 0 

2 3 

9 1 

14 e 

19 6 

23 8 

24 0 

19 9 

13 1 

7 2 

1 0 

11 0 

TEMP MN NIGHT 

-4 3 

-4 2 

-0 6 

3 4 

10 5 

14 4 

10 3 

10 1 

14 0 

8 O 

2 9 

-2 9 

6 6 

VAPOUR PRESS 

3 3 

3 6 

4 6 

6 4 

e 5 

10 5 

11 0 

io a 

0 4 

7 3 

5 9 

4 2 

7 1 

MIND SPEED 2M 

1 3 

1 4 

1 3 

l 4 

l 3 

l t 

1 2 

1 2 

1 4 

1 3 

1. 4 

1 3 

1 3 

5UNSNINE X 

45 

40 

43 

54 

64 

70 

02 

79 

70 

57 

33 

47 

60 

TOT RADIATION 

166 

226 

290 

402 

506 

600 

616 

343 

420 

203 

200 

134 

366 

evapotransp 

10 

16 

34 

66 

105 

135 

130 

130 

96 

46 

10 

0 

030 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 146 INTERN DAYS 46 WET DAYS 173 

« SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 OCT 

BEGIN HUMID ON 15 OCT 

HUMID PERIOD C 1 73 DAYS) ENDS ON 6 APR 
END OF SEASON ON 9 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 219 DAYS 


COUNTRY TURKEY • STATION BA8KALE • NUMBER 17171 

• LATITUDE 30 03 • LONGITUDE 44 01 • ELEVATION 3400 M 

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUC SEP OCT NOV DEC YEAR 

PRECIPITATION 47 43 69 103 100 42 20 9 15 39 43 38 

TEMP AVERAGE -70 -66 -I 7 34 99 14 7 19 0 19 5 14 4 73 22 -42 

TEMP MEAN MAX -2 7 -1 2 3 0 0 0 15 1 20 5 25 0 23 9 21 0 13 0 7 3 0 3 

TEMP MEAN MIN -Il 1 '10 1 -54 -14 47 06 12 6 13 0 02 26 -16 -74 

TEMP MEAN DAY -54 -40 03 50 110 16 7 2l 0 21 7 16 6 93 43 -23 

TEMP MN NIGHT -00 -68 -24 19 03 12 4 163 16 6 117 32 06 -33 

VAPOUR PRESS 26 26 40 31 69 02 10 O 93 75 64 43 3. 2 

WIND SPEED 2M 0 9 0 3 0 0 0 0 1 3 1 3 I 3 1. 3 1.3 0 9 0 6 0 6 

SUNSHINE % 65 63 61 37 63 01 07 88 06 70 70 62 

TOT RADIATION 210 272 331 416 312 624 643 390 407 320 242 103 

EVAPOTRANSP 4 12 33 36 96 124 143 131 83 37 11 2 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 
DRY DAYS 119 1NTFRM DAYS 29 WET DAYS 217 
♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 1 OCT 

BEGIN HUMID ON 13 OCT 

HUMID PERIOD <217 DAYS) ENDS ON 10 MAY 
END OF SEASON ON 4 JUNE 
TOTAL LENGTH of SEASON 18 246 DAYS 


Copyrighted material 


367 

3 8 
11 3 

1 1 
8 O 

4 2 

5 9 
1 0 

71 

403 

736 



COUNTRY TURKEY 



• 

STATION 

DIKXLI 



• NUMBER 

17180 







• 

LATITUDE 

39 

03 # 

LONGITUDE : 

29 52 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

150 

95 

64 

39 

27 

7 

2 

2 

8 

43 

92 

139 

668 

TEMP AVERAGE 

7 9 

0 9 

10 1 

14 3 

19 0 

23 5 

25 7 

25 4 

21 7 

17 2 

13 7 

10 1 

16 5 

TEMP MEAN MAX 

11 6 

13. 1 

14 7 

19 1 

23 4 

20 0 

30 0 

30 6 

26 0 

22 2 

18 2 

13 8 

21 0 

TEMP MEAN MIN 

4 5 

5 1 

5 9 

9 7 

14 1 

10 1 

20 0 

19. 9 

16 0 

13 0 

10 0 

6 7 

12 0 

TEMP MEAN DAY 

9 4 

10 6 

11 9 

16 1 

20 4 

24 G 

27 3 

27 1 

23 5 

19 1 

13 4 

11 4 

10 1 

TEMP MN NIGHT 

7 2 

8 1 

? 1 

13 0 

17 2 

21 3 

23 2 

22 9 

19 3 

13 3 

ia o 

8 4 

14 0 

VAPOUR PRESS 

B 4 

8 4 

8 9 

11 8 

15. 5 

18 3 

19 2 

19 8 

17 4 

14 3 

12 3 

9 7 

13 7 

MIND SPEED 2M 

2 3 

2. 3 

2 1 

2 0 

2 0 

2. 2 

2 2 

2. 1 

2 0 

1 9 

1. 9 

2 2 

2 1 

SUNSHINE X 

54 

39 

62 

70 

75 

88 

94 

94 

92 

78 

64 

57 

74 

TOT RADIATION 

1 BO 

254 

349 

473 

363 

663 

680 

617 

306 

346 

220 

160 

4 1 B 

EVAPOTRANSP 

18 

32 

57 

88 

129 

171 

191 

160 

111 

60 

26 

16 

1067 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 100 

INTERM DAYS 

33 

WET DAYS 

149 








♦ SEASON NR 

1 













SEASON DEO INS ON 

10 OCT 












BEGIN 

HUMID 

ON 21 OCT 











HUMID 

PERIOD 

<149 DAYS) ENDS ON 

19 MAR 









END OF SEASON ON 

SO APR 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 182 

DAYS 












COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

SINIAV 



* NUMBER 

17181 







• 

LATITUDE 

39 05 • 

LONGITUDE 

20 39 

♦ ELEVATION 

850 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

AIL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PREC IP 1 T AT X ON 

140 

119 

93 

63 

33 

26 

14 

10 

23 

49 

86 

168 

043 

TEMP AVERAGE 

2 3 

3 5 

6 2 

10 7 

13 4 

19 3 

21 8 

21 8 

17 4 

12 0 

8 9 

5 l 

12 0 

TEMP MEAN MAX 

6 4 

7 0 

n 3 

16 3 

21 4 

23 7 

28 9 

29 7 

23 3 

19 6 

13 3 

0 3 

18 0 

TEMP MEAN MIN 

-1 5 

-0 5 

1 2 

4 6 

0 0 

10 0 

12 4 

12. 3 

9 2 

6 0 

3 9 

1 a 

5 7 

TEMP MEAN DAY 

3 9 

5 2 

e l 

12 7 

17 1 

20 9 

23 6 

24 0 

20 1 

13 0 

11 3 

6 2 

14 O 

TEMP MN NIGHT 

1 5 

2 6 

4 9 

0 0 

12 5 

1 5 6 

17 3 

17 2 

13 6 

9 4 

6 7 

3 4 


VAPOUR PRESS 

5 9 

6 1 

6 6 

0 4 

11 2 

13 3 

1 4 4 

14 1 

11 7 

9 9 

8 3 

7 1 

9 7 

WIND SPEED 2M 

1 G 

i e 

1 7 

! 6 

1 3 

1 3 

1 4 

1 3 

1 1 

1 2 

1 3 

i 9 

1. 3 

5UNSNINE X 

50 

52 

54 

38 

64 

71 

83 

89 

82 

72 

64 

48 

66 

TOT RADIATION 

171 

234 

319 

418 

306 

570 

632 

392 

463 

327 

220 

131 

384 

EVAPOTRANSP 

9 

21 

47 

73 

110 

136 

166 

149 

93 

46 

18 

9 

879 

TYPE OF MIP1ID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 140 

INTERM DAYS 

50 

WET DAYS 

175 








• SEASON NR 

1 














SEASON BE© INS ON 1 OCT 

BEGIN HUMID ON IS OCT 

HUMID PERIOD 4179 DAYS) ENDS ON 0 APR 
END OF SEASON ON 14 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IB 225 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

MAN ISA 



• NUMBER 

17182 







♦ 

LATITUDE 

30 

42 « 

LONGITUDE 

27 26 

* ELEVATION 

71 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

123 

111 

73 

30 

43 

14 

7 

3 

16 

31 

91 

143 

737 

TEMP AVERAGE 

6 0 

7 B 

10 3 

13 0 

20 0 

24 9 

27. 7 

27 3 

23 0 

17 6 

12 4 

0 3 

16 B 

TEMP MEAN MAX 

10 0 

12 3 

15 9 

21 4 

26 7 

31 7 

34 7 

34 B 

30 6 

24 6 

17 9 

12 6 

22 a 

TEMP MEAN MIN 

2 9 

3 4 

4 7 

0 1 

12 4 

16 3 

19 0 

19 0 

13. 0 

10 B 

7 4 

4 3 

10 3 

TEMP MEAN DAY 

0 3 

9 6 

12 4 

17 2 

22 2 

26 B 

29 6 

29 6 

23 3 

20 0 

14 4 

9 B 

18 S 

TEMP MN NIGHT 

5 9 

6 B 

B B 

12 B 

17 2 

21 3 

23 7 

23 4 

19 3 

14 3 

10 0 

6 3 

14 1 

VAPOUR press 

7 e 

7 0 

0 3 

10 1 

12 9 

14 0 

13 B 

13 3 

13 6 

12. 2 

11 2 

S 7 

116 

WIND SPEED 2M 

1 0 

2 0 

2 0 

1 B 

1 3 

1 7 

1 9 

1 9 

1. 7 

1. 4 

1 3 

1 5 

1.7 

5UNSHINE X 

33 

42 

31 

32 

39 

70 

B7 

OB 

34 

60 

46 

32 

37 

TOT RADIATION 

139 

210 

311 

392 

480 

60B 

643 

309 

334 

293 

183 

124 

361 

EVAPOTRANSP 

ie 

30 

60 

93 

134 

104 

216 

197 

122 

67 

23 

16 

1162 


TYPE OF HUH ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 163 INTERN DAYS 49 WET DAYS 151 

• SEASON MS 1 

SEASON BEGINS DN 7 OCT 

KOIM MUM1 D ON 21 OCT 

HUH ID PERIOD (151 DAYS» ENDS ON 21 MAR 
END OF SEASON ON 23 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 200 DAYS 


COUNTRY TURKEY 


• STATION AHHISAR 


• NUMBER 17 J04 






• 

LATITUDE 

38 

33 ♦ 

LONGITUDE 

27 31 • 

ELEVATION 

93 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5£P 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

no 

07 

67 

46 

37 

14 

4 

4 

11 

38 

71 

120 

609 

TFMP AVERAGE 

6 2 

7 5 

9 5 

14 5 

19 7 

24 3 

26 7 

26 4 

22 2 

16 8 

IS 9 

0 1 

16 1 

TEMP MEAN 

10 7 

12 7 

15 4 

21 3 

26 7 

31 2 

33 8 

34 l 

30 2 

24 3 

IB 2 

12 9 

22 6 

TEMP MEAN NIN 

1 B 

a 4 

3 3 

7 3 

11 3 

13 0 

10 2 

18 0 

14 4 

t. 9 

6 3 

3. 6 

? 4 

TEMP MEAN DAY 

7 9 

9 4 

11 6 

16 9 

2i e 

26 3 

20 7 

20 0 

23 0 

19 3 

14 2 

9 7 

18 3 

TEMP MN NIGHT 

5 1 

6 3 

7 B 

12 2 

16 4 

20 0 

22 9 

22 5 

18 7 

13 3 

9 2 

5 8 

13 4 

VAPOUR PRESS 

7 7 

7 e 

Q 3 

10 2 

13 4 

15 2 

16 7 

16 6 

14 3 

13 3 

tO B 

e 0 

11 8 

WIND SPEED 2M 

1 3 

l 4 

1 6 

1 3 

1 2 

1 3 

1 9 

1 B 

1 4 

1 1 

0 7 

0 9 

1. 3 

SUNSHINE X 

30 

36 

58 

63 

68 

83 

93 

93 

90 

74 

62 

33 

71 

TOT RADIATION 

173 

240 

337 

443 

327 

636 

606 

623 

301 

337 

219 

163 

400 

EVAPOTRANSP 

12 

26 

34 

90 

133 

170 

214 

193 

122 

62 

IB 

7 

nit 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAY9 179 INTERM DAYS 37 WET DAYS 149 

• SEASON NR 1 

SEA5QN BEGINS ON 12 OCT 

BEGIN HUMID DN 24 OCT 

HUMID PERIOD 1149 DAYS) ENDS ON 22 MAR 
END OF SEASON ON 16 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 1 BA DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY • STATION USAK • NUMBER 171 88 

• LATITUDE 38 40 • L0N01TUDC 29 25 * ELEVATION 919 M 



VAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

74 

67 

60 

39 

54 

23 

4 

9 

16 

36 

33 

86 

525 

TEMP AVERAOE 

2 0 

2 7 

5 3 

10. 6 

13 6 

00 o 

23 3 

23 7 

IB 7 

13 1 

e 2 

4 1 

12 3 

TEMP MEAN MAY 

6 4 

7 5 

11 1 

16 9 

21 8 

26 3 

30 1 

30 7 

26 1 

20 4 

14 2 

8 8 

18 4 

TEMP MEAN MIN 

-1 6 

-1. 2 

0. 3 

4 2 

8 3 

11 6 

14 0 

14 3 

10. 9 

7 0 

3. 8 

0 8 

6 1 

TEMP MEAN DAY 

3 9 

4 0 

7. 7 

12 9 

17 6 

21 6 

24 9 

23 4 

21 1 

13 9 

10 7 

6 1 

14 4 

TEMP NIGHT 

1 4 

2 1 

4 2 

8 7 

12 9 

16 3 

18 8 

19 l 

13 0 

10 4 

6 4 

2 7 

9 8 

VAPOUR PRESS 

a 7 

5 0 

6 2 

7 9 

10 7 

12 9 

12 0 

12 1 

10 6 

9 0 

8 0 

6 7 

9 0 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 1 

2 3 

2 3 

2. 0 

2 2 

2 3 

2 2 

2 0 

1. B 

» 6 

1 6 

2 1 

SUNSHINE X 

41 

44 

48 

35 

62 

73 

83 

B9 

81 

68 

36 

41 

62 

TOT RADIATION 

156 

216 

300 

406 

496 

392 

632 

394 

463 

319 

206 

141 

377 

EVAPOTRANSP 

13 

2? 

49 

82 

121 

160 

209 

190 

119 

61 

21 

10 

1037 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 1184 INTERN DAYS 33 WET DAYS 140 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 12 OCT 

BEGIN HUMID ON 26 OCT 

HUMID PERIOD <140 DAYS) ENDS ON 23 MAR 
END OF SEASON ON J 1 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 181 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

AFYON 



• NUMBER 

17190 







• 

LATITUDE 

38 

43 * 

LONGITUDE 

30 32 

* ELEVATION 

1034 M 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

43 

30 

43 

42 

53 

3B 

19 

7 

21 

33 

28 

43 

414 

TEMP AVERAGE 

0 3 

1 5 

4 8 

10 4 

15 1 

18 9 

22 0 

22 1 

17 4 

12 2 

7 l 

2 9 

11 2 

TEMP MEAN MAY 

4 4 

6 0 

10 3 

16 4 

21 2 

25 6 

29 3 

29 0 

25 1 

19 6 

13 1 

6 0 

17 3 

TEMP MEAN MIN 

-3 9 

-2 9 

-0 7 

3 5 

7 3 

10 2 

12 3 

12 3 

8 6 

4 7 

1 4 

-1 7 

4 3 

TEMP MEAN DAY 

1 0 

3 2 

6 e 

12 3 

16 8 

20 7 

23 9 

24 1 

19 7 

14 6 

9 2 

3 9 

13 1 

r EMP HN NIGHT 

-0 8 

0 4 

3 3 

a l 

12 1 

13. 2 

17 3 

17 4 

13 1 

8 4 

4 3 

0 3 

8 3 

vapour mas 

9 2 

3 4 

3. 8 

7 3 

9 8 

113 

12 0 

11 3 

9 ? 

a 4 

7 2 

6 0 

8 3 

HIND SPEED 2M 

1 9 

2 0 

2 3 

2 2 

1 7 

1 7 

1 9 

1 9 

1, 6 

1 4 

l 3 

2 0 

I 8 

SUNSHINE X 

33 

39 

43 

33 

62 

74 

82 

83 

74 

61 

49 

32 

38 

TOT RADIATION 

139 

201 

289 

406 

496 

386 

616 

374 

436 

296 

190 

124 

363 

EVAPOTRANSP 

11 

20 

49 

83 

117 

149 

183 

170 

107 

31 

21 

11 

972 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 146 INTERN DAYS 88 WET DAYS 131 

• SEASON NR I 

SEASON SCO INS ON 5 OCT 

BEGIN HUMID ON 26 OCT 

HUMID PERIOD < 5 DAYS I ENDS ON 31 OCT 

BEGIN HUMID ON 6 NOV 

HUMID PERIOD <126 DAYS ) ENDS ON 12 MAR 
END OF SEASON ON 12 NAY 
TOTAL LENOTW OF SEASON IS 219 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 


• STATION NEV5EH1R 

• LATITUDE 30 35 


LONGITUDE 


NUMBER : 17192 
34 40 • ELEVATION 


1260 n 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

40 

42 

46 

45 

53 

TEMP AVERAGE 

0 3 

1 3 

4 9 

9 8 

14 6 

TEMP MEAN MAX 

4 3 

5 7 

V 9 

15 5 

20 6 

TEMP MEAN MIN 

-3 0 

-3 3 

0 4 

4 4 

0 3 

TEMP MEAN DAY 

2 0 

2 9 

6 9 

12 0 

16 B 

TEMP MN NIGHT 

-0 3 

0 1 

3 9 

B 3 

12 3 

VAPOUR PRESS 

4 7 

4 8 

5 4 

6 5 

B 6 

WIND SPEED 2M 

3 3 

2 7 

2 7 

2 6 

2 0 

5UNSMINE X 

54 

50 

52 

58 

63 

TOT RADIATION 

164 

233 

316 

420 

501 

EVAPOTRANSP 

17 

26 

56 

89 

121 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 

DRY DAYS 196 

INTERM DAYS 

56 

WET 

DAYS 

♦ SEASON NR 

1 





SEASON BEGINS ON 

2B OCT 




BEGIN 

HUMID 

ON 13 NOV 



HUMID 

PERIOD 

<113 DAYS) ENDS ON 

6 MAR 

END OF SEASON ON 

15 APR 




TOTAL LENOTH OF 

SEASON 

IS 169 ! 

DAYS 




JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

30 

4 

1 

12 

18 

29 

49 

387 

IB 2 

21 1 

20 9 

16 2 

11 6 

7 9 

3 6 

10 9 

24 2 

27 7 

28 0 

23 3 

17 9 

13 1 

7 5 

16 3 

10 9 

12 2 

12 0 

8 6 

3 8 

4 3 

0 2 

5 1 

19 9 

22 7 

22 B 

18 5 

13 8 

10 2 

5 0 

12 8 

13 2 

16 B 

16 3 

12 6 

8 0 

6 6 

2 0 

8 6 

9 9 

10 1 

9 3 

0 2 

7 4 

6. 6 

3 5 

7 3 

1 B 

1 9 

1 0 

1 3 

1 0 

1. 9 

2 7 

2 2 

74 

91 

93 

86 

74 

63 

33 

68 

386 

664 

614 

483 

336 

223 

163 

394 

143 

182 

163 

100 

38 

27 

ie 

1002 


113 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

AKSEHIR 


• NUMBER 

17193 







» 

LATITUDE 

38 

21 • 

LONGITUDE 

31 23 

• ELEVATION 

1070 W 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

JUN 

UJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

94 

00 

84 

67 

71 

30 

16 

9 

28 

44 

36 

02 

681 

TEMP AVERAGE 

1 2 

2 3 

5 6 

11 2 

16 0 

19 7 

22 4 

22 7 

10 4 

12 0 

0 7 

3 B 

12 1 

TEMF MEAN MAX 

3 3 

7 2 

10 7 

17 0 

21 9 

23 9 

29 2 

29 8 

23 4 

19 2 

14 1 

7 9 

17 B 

TEMP MEAN MIN 

-2 9 

-2 t 

0 4 

3 1 

9 4 

12 4 

14 3 

14 4 

11 0 

6 7 

3 3 

0 2 

6 0 

TEMP MEAN DAY 

2 7 

4 3 

7 4 

13 2 

17 9 

21 6 

24 4 

24 8 

20 7 

13 0 

10 3 

3 3 

14 0 

TEMP MN NIGHT 

0 2 

1 4 

4 1 

9 3 

13 6 

16 8 

18 8 

10 7 

14 9 

9 9 

6 0 

2 1 

9 6 

VAPOUR PRESS 

5 4 

3 7 

6 0 

7 3 

10 2 

12 0 

12 3 

11 a 

tO 3 

9 O 

7 0 

6 1 

0 7 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

1 4 

l 3 

1 2 

1 1 

1 0 

0 9 

0 9 

0 0 

1 . 0 

1 1 

1 1 

SUNSM I NE X 

30 

33 

34 

61 

63 

73 

80 

91 

03 

67 

62 

32 

67 

TGÎ RADIATION 

177 

242 

324 

434 

301 

392 

648 

604 

474 

317 

222 

164 

392 

EVAPOTRANSP 

9 

19 

47 

B2 

1 12 

137 

139 

144 

93 

47 

19 

0 

076 


type of humid season season with dry period 

DRV DAYS 121 INTFRM DAYS 75 WET DAYS 169 
• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 29 SEP 

BEGIN HUMID ON 17 CO 

HUMID PERIOD «169 DAYS) ENDS ON 4 APR 
END OF SEASON ON 31 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 244 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY • STATION : CINANDEVLI • NUMBER 17194 






• 

LATITUDE 

38 

40 ♦ 

LONGITUDE 

32 37 ♦ 

ELEVATION 

969 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

130 

101 

127 

93 

44 

1 

0 

0 

1 

19 

73 

12 2 

711 

TEMP AVERAGE 

0 4 

1 2 

2 3 

10 2 

13 0 

19 3 

22 4 

22 0 

17 4 

11 0 

6 3 

2 7 

10 8 

TEMP MEAN MAX 

4 4 

6 4 

11 2 

17 0 

SJ A 

26 1 

29 1 

29 3 

23 2 

16 4 

12 8 

6 8 

17 4 

TEMP MEAN MIN 

-3 2 

-3 4 

0 1 

3 5 

7 7 

11 2 

13 9 

13 7 

9 7 

4 7 

1 2 

-0 9 

4 8 

TEMP MEAN DAY 

2 0 

3 3 

7 7 

12 7 

17 2 

21 3 

24 2 

24 2 

20 1 

13 B 

B 9 

4 2 

13 3 

TEMP MN NIGHT 

-0 4 

0 3 

4 1 

B 3 

12 3 

16 0 

18 4 

IB 1 

13 9 

8 1 

4 1 

I 0 

8 7 

VAPOUR PRESS 

5 4 

5 4 

6 0 

7 4 

9 7 

10 3 

10 3 

10 1 

8 4 

7 4 

7 O 

6 3 

7 8 

WIND SPEED 2M 

0 8 

0 8 

0 9 

0 8 

0 7 

0 9 

0 6 

0 6 

0 7 

0. 7 

0 6 

0 6 

0 7 

5UNSHINE X 

52 

58 

58 

64 

72 

81 

93 

93 

87 

75 

66 

32 

71 

TOT RADIATION 

1 BO 

255 

338 

440 

340 

623 

673 

614 

489 

341 

229 

163 

409 

evapotransp 

5 

15 

33 

73 

109 

140 

133 

134 

90 

43 

12 

2 

809 


TYPE OF MUfllD SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 160 INTERN DAYS 25 WET DAYS 100 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 17 OCT 

BEGIN HUMID ON 25 OCT 

HUMID PERIOD <190 DAYS) ENDS ON 23 APR 
END OF SEASON ON JO MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 205 DAYS 


COUNTRY TURKEY • STATION KAYSERI ♦ NUMBER : 17195 






• 

LATITUDE 

38 

47 * 

LONGITUDE 

33 29 ♦ 

ELEVAT I ON 

1033 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

32 

38 

3B 

49 

45 

45 

8 

4 

17 

18 

2B 

40 

362 

TEMP AVERAGE 

“l 6 

0 1 

4 4 

10 6 

15 3 

19 3 

22 8 

22 3 

17 3 

11 9 

6 0 

1 1 

10 9 

TEMP MEAN MAX 

4 O 

3 9 

10 6 

17 3 

22 7 

27 1 

30 7 

31 O 

26 4 

20 6 

13 3 

6 9 

18 1 

TEMP MEAN MIN 

-6 6 

—3 l 

-1 7 

2 8 

6 9 

9 7 

11 6 

It 2 

7 1 

3 2 

-0 3 

-4 2 

2 9 

TEMP MEAN DAY 

0 7 

2 4 

6 7 

12 7 

17 7 

21 3 

24 3 

24 3 

20 O 

14 8 

0 8 

3. 1 

13 1 

TEMP MN N1CHT 

-2 6 

-1 0 

2 B 

7 9 

12 2 

13 3 

17 3 

16 8 

12 4 

7 6 

3 0 

-1 5 

7 5 

VAPOUR PRESS 

4 3 

4 H 

5 B 

7 6 

10 3 

12 2 

12 7 

18 4 

10 2 

8 3 

6 9 

3 4 

B 3 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 3 

1 9 

2 0 

1 7 

1 3 

1 6 

l 3 

1 3 

1 3 

1 1 

1 3 

1 3 

SUNSHINE X 

37 

39 

41 

50 

59 

74 

B8 

90 

80 

66 

53 

37 

60 

TOT RADIATION 

147 

201 

274 

383 

480 

506 

640 

399 

460 

312 

203 

133 

369 

EVAPDTRAN5P 

8 

18 

44 

79 

120 

150 

182 

161 

101 

48 

16 

7 

934 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

OR Y DAYS 176 INTFRM DAYS 64 WET DAY9 125 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 OCT 

BEGIN HUMID ON 4 NOV 

HUMID PERIOD <125 DAYS I ENDS ON 9 MAR 
END OF SEASON ON 29 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 1B9 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 


STATION AKSARAY 


NUMBER : 17196 






• 

LATITUDE 

38 

23 • 

LONGITUDE 

34 03 t 

ELEVATION 

980 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

42 

39 

42 

41 

44 

31 

3 

4 

11 

22 

31 

47 

337 

TEMP AVERAGE 

0 0 

2 4 

6 0 

11 1 

13 6 

19 4 

22 7 

21 9 

17 3 

12 2 

7 7 

4 0 

11 8 

TEMP MEAN MAX 

3 7 

7 0 

12 6 

17 7 

22 6 

26 8 

30 2 

30 3 

26 6 

20 5 

14 8 

0 8 

ie ; 

TEMP MEAN MIN 

-3 3 

-2 0 

2 1 

3 0 

8 7 

11 9 

15 8 

14 2 

9 0 

5 6 

2 4 

0 1 

3 9 

TEMP MEAN DAY 

2 9 

4 7 

? 3 

13 7 

IB 2 

22 0 

23 3 

25. 0 

21 1 

19 9 

10 6 

5 9 

14 3 

TEMP MN NIGHT 

0 1 

1 7 

5 9 

9 3 

13 3 

16 7 

20 1 

18 7 

14 4 

9 4 

3 5 

2 2 

9 8 

VAPDUR PRESS 

3 2 

3 3 

6 6 

7 B 

10 3 

Il B 

12 9 

13. 0 

10 6 

8 7 

7 3 

6. 3 

8 8 

WIND SPEED 2M 

2 0 

2 2 

2 2 

2 0 

1 8 

1 8 

2 2 

2 0 

i 9 

1 7 

1 3 

1 9 

l 9 

SUN5HINE Z 

35 

30 

30 

66 

74 

83 

93 

93 

91 

83 

67 

34 

73 

TOT RADIATION 

187 

256 

339 

457 

359 

636 

606 

624 

506 

368 

233 

166 

418 

EVAPOTRANSP 

10 

23 

54 

07 

127 

137 

193 

173 

116 

60 

19 

10 

1029 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 193 INTERM DAYS 31 WET DAYS 119 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 22 OCT 

DEGIN KJMID ON 3 NOV 

HUMID PERIOD (119 DAYS) ENDS ON 4 MAR 
END OP SEASDN ON 10 APR 
IOTA*. LENGTH OP SEASON IS 170 days 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

OEVELI 



• NUMBER 

17197 







• 

LATITUDE 

30 

23 • 

LONGITUDE 

33 30 

♦ ELEVATION 

1180 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

UUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

44 

47 

47 

□9 

40 

29 

3 

4 

11 

19 

33 

49 

369 

TEMP AVERAGE 

-O 1 

0 0 

4 e 

10 0 

14 3 

18 7 

22 0 

21 8 

17 2 

11 2 

6 B 

2 1 

10 7 

HP MEAN MAX 

4 0 

4 8 

10 2 

16 2 

20 0 

23 3 

29 0 

29 3 

23 1 

10 2 

13 0 

6 2 

16 B 

TEMP MEAN MIN 

-3 6 

-3 9 

-0 7 

4 4 

7 9 

11 0 

13 1 

13 2 

9 7 

3 7 

2 6 

-1 1 

4 9 

T9 MP MFAN DAY 

1 6 

2 1 

6 8 

12 3 

16 7 

20 7 

23 9 

24 0 

20 0 

14 0 

9 3 

3 7 

13 0 

TEMP MN NIGHT 

-0 8 

-O 6 

3 3 

e 6 

12 2 

13 6 

17 9 

17 7 

13 9 

0 9 

3 2 

0 7 

0 3 

VAPOUR PRESS 

4 e> 

4 3 

5 9 

7 2 

9 6 

11 3 

12 O 

12 4 

10 3 

B 4 

6 9 

5 4 

B 2 

WIND SPEED 2M 

0 9 

1 1 

O 9 

o e 

0 B 

0 7 

0 7 

0 7 

o a 

0 B 

0 0 

0 9 

0 8 

BUN0H 1 NE */. 

32 

60 

57 

64 

70 

79 

94 

94 

88 

74 

63 

34 

71 

TOT RADIATION 

IB 1 

262 

333 

44B 

338 

614 

6BO 

619 

494 

339 

228 

16B 

409 

EVAPOTRANSP 

e 

18 

42 

73 

106 

131 

136 

139 

90 

44 

13 

6 

B2B 


TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 162 INTERN DAYS 43 WET DAYS 140 

• SEASDN NR 1 

SEASDN BEGINS ON IB OCT 

BEGIN HUMID DN 31 OCT 

HUMID PERIOD <140 DAYS) END5 ON 20 MAR 
END OF SEASDN ON 19 APR 
TOTAL LENGTH OP SEASON IS 1B3 DAYS 
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COUNTRY TURKEY • STATION : HUS • NUMBER : I719S 


• LATITUDE 38 44 « LONGITUDE 41 31 • ELEVATION 1283 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

136 

123 

133 

103 

67 

23 

7 

3 

13 

74 

101 

100 

B07 

TEMP AVERAGE 

-6 2 

-3 6 

0 7 

B 3 

14 9 

19 9 

24 7 

24 B 

19 3 

12 0 

3 2 

-2 4 

9 7 

TEMP MEAN MAX 

-2 5 

-1 4 

4 7 

13 2 

20 2 

23 9 

31 2 

31 7 

26 5 

17 9 

9 6 

0 4 

14 8 

TEMP MEAN MIN 

-9 3 

-9 1 

-2 4 

3 0 

9 2 

12 9 

17 2 

17 0 

12. 3 

6 9 

1 7 

-4 B 

4 6 

TEMP MEAN DAY 

-4 6 

-3 e 

2 3 

10 2 

16 7 

21 7 

26 7 

26 9 

21 9 

14 2 

6 9 

-1 4 

11 3 

TEMP MN NIGHT 

-6 0 

-6 2 

0 2 

7 1 

12 9 

17 1 

21 4 

21 1 

16 3 

9 7 

3. 7 

-3 3 

7 7 

VAPOUR PRESS 

3 3 

3 3 

b 1 

7 4 

9 B 

11 4 

12 3 

12 2 

10 4 

0 3 

6 7 

4 4 

7 9 

WIND SPEED 2M 

0 B 

0 6 

1 3 

I. 4 

1. 3 

1 3 

1 3 

! 3 

1 3 

l 1 

0 7 

1 0 

1 2 

SUNSHINE X 

43 

47 

49 

39 

70 

03 

94 

93 

90 

73 

38 

42 

67 

TOT RADIATION 

163 

224 

304 

424 

330 

647 

660 

623 

301 

341 

211 

143 

400 

EVAP0TRAN5P 

3 

10 

32 

69 

114 

130 

182 

167 

10B 

47 

12 

3 

097 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 133 INTERM DAYS 26 WET DAYS 204 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 SEP 

BEGIN HUMID ON 7 OCT 

HUMID PERIOD <204 DAYS) ENDS ON 29 APR 
END OF SEASON ON 20 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 232 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




♦ 

STATION 

c cm sun 


♦ NUMBER : 

17199 







• 

LATITUDE 

3B 

02 • 

LONGITUDE 

36 30 

♦ ELEVATION 

1340 M 


JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

DCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

93 

73 

79 

4B 

36 

23 

3 

7 

16 

33 

63 

97 

397 

te»» AVERAOE 

-2 3 

-1 9 

? B 

B 4 

13 2 

17 B 

21 4 

21. 4 

16 4 

10. 7 

3 4 

O 0 

9 4 

TEMP MEAN MAX 

1 3 

3 4 

8 6 

13 0 

20 3 

23 3 

29 3 

29 B 

23 4 

10 6 

11 9 

4 1 

16 1 

TEMP MEAN MIN 

-6 0 

-6 6 

-1 9 

2 3 

6 2 

8 8 

11 3 

1 1 6 

7 2 

3 7 

0 0 

-3 3 

2 7 

TEMP MEAN DAY 

-i 1 

0 2 

3 3 

no 

13 B 

20 O 

23 7 

23 8 

19 4 

13 6 

7. 9 

1 3 

11 6 

m MN NIGHT 

-3 / 

-2 9 

1 9 

6 B 

10 9 

14 1 

16 9 

16. 7 

12 2 

7 3 

3 0 

-l 7 

6 a 

VAPOUR PRESS 

4 3 

4 7 

3 9 

7 4 

9 7 

11 9 

12 8 


10 3 

B 4 

6 9 

3 2 

8 4 

WIND SPEED 2M 

l a 

l 3 

2 0 

2 3 

2 1 

2 4 

2 8 

2 4 

1 9 

1 B 

1 3 

1 6 

2 0 

SUNSHINE X 

49 

49 

33 

39 

64 

82 

93 

93 

87 

72 

64 

30 

6B 

TOT RADIATION 

176 

232 

321 

426 

307 

630 

606 

624 

491 

334 

228 

161 

401 

EVAPDTRANSP 

3 

13 

39 

76 

113 

162 

207 

179 

109 

49 

13 

4 

973 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 147 INTERM DAYS 37 WET DAYS 161 

* SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 10 OCT 

BEGIN HUMID ON 22 OCT 

HUMID PERIOD <161 DAYS» ENDS ON 1 APR 
END OF SEASON ON 16 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 21B DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 


• STATION KALATYA 


• NUMBER 17200 


• LATITUDE 38 26 * LONGITUDE : 38 05 * ELEVATION B49 H 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

47 

36 

56 

61 

50 

19 

1 

1 

5 

31 

44 

43 

394 

TEMP AVERACE 

-1 l 

0 7 

6 1 

12 7 

10 0 

22 7 

26 7 

26 9 

22 1 

15 2 

B 1 

1. 6 

13 3 

TEMP MEAN MAK 

2 4 

4 6 

10 6 

17 9 

23 7 

29 1 

33 3 

33 4 

28 6 

21 0 

12 6 

4 9 

IB 5 

TEMP MEAN MIN 

-4 3 

-2 B 

1 4 

7. 1 

11 6 

15. 0 

19 3 

19. 4 

15 0 

9 5 

4. 1 

-1. 4 

7 9 

TEMP MEAN DAY 

0 3 

2 3 

7. 7 

14 5 

19 9 

24 e 

28 8 

28 8 

24 1 

17 1 

9 7 

2 8 

15 1 

TEMP NN NIGHT 

-1 0 

-0 0 

4 7 

10 9 

15 a 

20 1 

23 5 

23 3 

18 7 

12 4 

6 2 

0 t 

11 2 

VAPOUR PRESS 

4 6 

4 9 

5. 9 

7 4 

9 3 

10. 0 

10 5 

io i 

8 6 

8 2 

? 5 

5 6 

7 7 

WIND SPEED 2M 

0 6 

0 0 

1 . 1 

1 4 

1 2 

1 1 

1 2 

1 2 

1 1 

0 8 

0 7 

0 6 

1 0 

SUNSHINE X 

36 

40 

45 

50 

69 

00 

90 

92 

03 

69 

54 

30 

62 

TOT RADIATION 

147 

205 

290 

420 

533 

619 

659 

609 

474 

323 

202 

121 

383 

EVAPOTRANSP 

7 

17 

46 

86 

124 

155 

179 

162 

109 

54 

18 

7 

964 


TYPE OF HUH ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS IS*? INTERM DAYS 54 MET DAYS 152 

• SEASON NW 1 

SEASON BEGINS ON 12 OCT 

BEGIN HUMID ON 26 OCT 

HUMID PERIOD 4 1 52 DAYS» ENDS ON 27 MAR 
END OF SEASON ON 6 HAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IB 206 DAYS 


COUNTRY TURKEY • STATION ELBISTAN ♦ NUMBER 17201 






• 

LATITUDE 

38 

12 » 

LONGITUDE 

37 12 # 

ELEVATION 

1150 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

49 

44 

61 

43 

41 

13 

4 

2 

9 

32 

44 

44 

386 

TEMP AVERAGE 

-2 2 

-l 0 

4 9 

10 4 

15 2 

19 6 

22 7 

22 1 

16 9 

10 8 

5 5 

1 2 

10 5 

TEMP MEAN MAI 

3 2 

4 4 

10 7 

17 3 


27 5 

31 6 

31 0 

27 6 

20 3 

12 8 

5 5 

17 9 

TEMP ML AN 

-7 0 

-5 9 

-0 3 

2 6 

6 4 

8 8 

10 6 

10 0 

5 6 

a. 4 

0 3 

-2 4 

2 5 

TEMP MEAN DAY 

-0 0 

1 1 

7 2 

12 6 

17 2 

2» 5 

24 8 

24 7 

20 3 

14 3 

8 4 

2 8 

12 9 

TEMP HN NIGH' 

-3 2 

-2 0 

3 7 

7 8 

11 7 

14 B 

16 9 

16 1 

11 6 

6 9 

3 0 

-0 5 

7 2 

VAPOUR PRESS 

4 9 

5 0 

6 3 

7 7 

10 0 

10 9 

11 5 

11 1 

9 0 

8 2 

7. 0 

5. 0 

6 1 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 3 

1 4 

1 8 

1 5 

1 5 

1 4 

1 3 

1 1 

1 0 

0 9 

i. l 

1 3 

5UN5NINE X 

52 

53 

54 

63 

69 

82 

95 

95 

90 

74 

62 

50 

70 

TOT RADIATION 

102 

243 

324 

444 

533 

630 

686 

624 

503 

340 

222 

161 

408 

EVAPOTRANSP 

2 

13 

43 

81 

123 

159 

182 

150 

99 

44 

13 

3 

920 


TYPE OF HUH ID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 174 INTERM DAYS 32 NET DAYS 159 

• SEASON NR 1 

SEASON BEC1NS ON 8 OCT 

BEGIN HUMID ON 21 OCT 

HUMID PERIOD 1159 DAYS! ENDS ON 29 MAR 
END OF 8EASON ON 17 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 191 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 


STATION ELAZ1C 


• NUMBER : 17202 






• 

LATITUDE 

39 

36 ♦ 

LONGITUDE 

39 17 ♦ 

ELEVATION 

092 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

43 

50 

54 

66 

34 

15 

3 

1 

7 

33 

54 

46 

428 

TEMP AVERAGE 

-1 5 

0 1 

4 5 

11. 7 

17 4 

23 0 

87 8 

27 1 

22 1 

14 B 

7 B 

1 3 

13 0 

TEMP MEAN MAX 

2 1 

4 1 

9 7 

17 2 

23 3 

29 2 

33 B 

33 7 

29 1 

21 2 

12 8 

3 1 

IB 4 

TEMP MEAN MIN 

-4 9 

-3. 3 

0 . 1 

6 4 

11 3 

13 0 

19 7 

19 6 

13 1 

9 0 

3 7 

-1 9 

7 3 

TCMP MEAN DAY 

-0 1 

1 7 

6 7 

13 e 

19 5 

84 f 

29 2 

29 I 

24 3 

17 1 

9. 7 

2 7 

14 9 

TEMP MN NIGHT 

-2 3 

-0 6 

3 6 

10 2 

IS 3 

20 1 

23 9 

88 A 

10 9 

12 1 

6 0 

-0 2 

10 9 

VAPOUR PRESS 

4 3 

4 7 

3 5 

7 2 

8 7 

9 0 

9 9 

7 9 

0 4 

7 8 

7 2 

3 3 

7 2 

WIND SPEED 2M 

I 1 

1 4 

1 6 

1 6 

1 7 

1 8 

2 0 

1 7 

1 4 

l 1 

0 9 

1 0 

1 4 

SUNSHINE X 

31 

41 

45 

34 

67 

01 

87 

09 

03 

70 

30 

20 

61 

TOT RADIATION 

135 

207 

289 

401 

522 

623 

643 

394 

473 

326 

192 

117 

377 

Evapotransp 

9 

18 

45 

83 

129 

173 

210 

181 

116 

60 

19 

0 

1053 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV OAVS 155 INTERM DAYS 39 WET DAYS 151 

• SEASON NA 1 

SEASON BEGINS ON 12 OCT 

BEGIN HUMID ON 26 OCT 

HUMID PERIOD 1151 DAYS) END5 ON 26 MAR 
END OF SEASON ON 10 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IB 210 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

ERGANI 



• NUMBER 

17203 







« 

LATITUDE 

39 

18 • 

LONGITUDE 

39 46 

• ELEVATION 

1100 M 


JAN 

FFB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

136 

116 

07 

93 

33 

6 

1 

2 

3 

38 

83 

143 

767 

TEMP AVERAGE 

2 1 

2 4 

7 5 

13 0 

19 0 

23 3 

29 6 

29 4 

24 3 

16 3 

10 4 

4 3 

13 3 

TEMP MEAN MAX 

3 1 

3 9 

11 6 

17 8 

24 2 

30 B 

33 1 

33 2 

30 2 

21 6 

14 9 

7 6 

20 0 

TEMP MEAN MIN 

-0 4 

-0 6 

3 7 

8 3 

13 4 

19 0 

23 3 

22. 9 

18 5 

11 6 

6 9 

2. 0 

10 7 

TEMP MEAN DAY 

3 4 

3. 8 

9 1 

14 8 

20 0 

27 0 

31 3 

31 2 

26 3 

18 2 

12 2 

3 7 

17 0 

TEMP MN NIGHT 

1 7 

l 8 

6 6 

11 6 

17 0 

22 B 

26 B 

26 4 

21 7 

14 l 

0 9 

3 4 

13 6 

VAPOUR PRESS 

3 7 

3 6 

6 6 

8 2 

10 4 

tl 4 

11 4 

9 3 

7. 9 

B 9 

B fa 

6 B 

8 4 

HIND SPEED 2M 

1 5 

1 2 

1 4 

1 4 

1 3 

1. 7 

2 2 

2 1 

1 3 

0 9 

0 7 

1 0 

1 4 

5UN5HÏNE X 

47 

34 

33 

50 

70 

09 

93 

93 

90 

73 

63 

33 

70 

TOT RADIATION 

171 

245 

329 

421 

338 

66B 

696 

624 

303 

336 

229 

166 

410 

evapotransp 

11 

19 

51 

83 

129 

176 

209 

190 

112 

57 

19 

6 

1064 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 133 INTFRM DAYS 31 WET DAYS 101 

• «MON NR t 

SEASON BEGINS ON 11 OCT 

BEGIN HUMID ON 22 OCT 

HUMID PERIOD C 191 DAYS) ENDS ON 21 APR 
END OF SEASON ON II MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 212 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




♦ 

STATION 

BINCOL 



• NUMBER 

17207 







• 

LATITUDE 

36 

32 • 

LONGITUDE 

40 30 

* ELEVATION 

H77 n 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

149 

133 

147 

115 

01 

IB 

6 

4 

7 

31 

90 

109 

910 

TEMP AVERAGE -1 4 

-1 1 

3 4 

10 6 

16 3 

22 1 

26 7 

26 4 

20 e 

13 9 

7 0 

0 8 

12 1 

TEMP MEAN MAX 

3 1 

4 0 

8 2 

16 2 

22 5 

29 0 

34 0 

34. 1 

28 7 

21 0 

12 8 

5. 1 

18 2 

TEMP MEAN MIN -55 

-5 4 

-1. 5 

5 5 

10 2 

14 4 

18 6 

18 1 

13 0 

7 8 

2 4 

-2 4 

6 3 

TEMP MEAN DAY 

0 4 

1 0 

5 1 

12 B 

IB 6 

24 3 

29 O 

28 9 

23 3 

16 6 

9 3 

2. 6 

14 3 

TEMP MN NIGHT 

2 3 

-1. 9 

2 0 

9 3 

14 3 

19 1 

23 2 

22 6 

17 3 

11 1 

3 0 

-0 6 

9 9 

VAPOUR PRESS 

4 1 

4 2 

3 7 

7 4 

9 4 

10 6 

11 2 

9 0 

e 7 

0 2 

7 3 

5 2 

7 6 

WIND SPEED 2M 

I 3 

1 3 

I 7 

1 0 

1 5 

2 2 

2 3 

2. 2 

1. 0 

1 6 

1 1 

1. 0 

1. 6 

5UN5HINE X 

52 

56 

50 

61 

67 

67 

93 

93 

B9 

78 

66 

33 

72 

TOT RADIATION 

179 

249 

337 

433 

522 

650 

606 

623 

497 

330 

229 

167 

411 

EVAPOTRANSP 

9 

17 

42 

02 

123 

106 

227 

203 

129 

64 

13 

3 

1100 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 137 INTERM DAYS 33 WET DAYS 193 

* SEASON NR I 

SEASON SEC I NS ON 7 OCT 

BEGIN HUMID ON 19 OCT 

HUMID PERIOD «195 DAV8> ENDS ON 2 MAY 
END OF SEASON ON 23 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 220 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

SOL HAN 



• NUMBER 

17208 







• 

LATITUDE 

38 

56 • 

LONGITUDE 

41 04 

• ELEVATION 

1393 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

74 

90 

SB 

B6 

73 

22 

3 

3 

B 

46 

73 

72 

642 

TCn*> AVERAGE 

-3 6 

-3. 7 

2 0 

B B 

14 7 

19 4 

24 4 

24 3 

19 2 

12 0 

3 B 

-0 9 

10 2 

TEMP MEAN MAX 

1 0 

1 4 

6 6 

13 B 

20 B 

26 3 

31 6 

32 2 

26 B 

ie 2 

11 0 

2 9 

16 1 

TEMP MEAN MIN 

-6 3 

-7 e 

-I B 

3 9 

0 7 

11 8 

16 2 

17 0 

12 6 

6 7 

2 1 

-3 6 

4 9 

TEMP MEAN DAY 

-1 4 

-1 3 

3 9 

10 7 

17 0 

2 i e 

26 6 

27 2 

22 1 

14 3 

B 0 

0 7 

12 5 

N I GWT 

-3 7 

-4 3 

1 3 

7 4 

12 7 

16 3 

20 8 

21 3 

16. 3 

9 6 

4 3 

-2 0 

8 4 

VAPOUR PRESS 

3 9 

3 8 

5 1 

7 0 

9 5 

10 2 

11 2 

10 5 

0 9 

8 2 

6 7 

4 8 

7 5 

WIND SPEED 2M 

1 1 

0 6 

1 3 

1 7 

1 4 

1 6 

1 B 

1 3 

1 2 

1 . 1 

0 7 

O 9 

1 3 

SUNSHINE X 

47 

54 

53 

52 

64 

79 

09 

89 

83 

67 

38 

46 

63 

TOT RADIATION 

160 

243 

318 

392 

306 

614 

634 

394 

472 

313 

210 

130 

3B6 

EVAPOTRANSP 

5 

12 

38 

72 

ill 

133 

193 

139 

102 

47 

13 

3 

906 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 132 INTERN DAYS A1 WET DAYS 192 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 4 OCT 

BEGIN HUMID ON 13 OCT 

HUMID PERIOD <192 DAYS) ENDS ON 23 APR 
END OF SEASON ON 23 MAY 
TOTAL LENGTH Of SEASON IS 233 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 



• 

STATION 

S11RT 



• NUMBER 

17210 







« 

latitude 

37. 

36 ♦ 

LONGITUDE 

42 00 

• ELEVATION 

093 H 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUW 

JUL. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

114 

ioe 

109 

106 

66 

9 

1 

I 

4 

48 

87 

94 

749 

TEMP AVERAGE 

2. 3 

4 0 

7 3 

13 3 

19 3 

23 9 

30 3 

30 1 

23 1 

17 8 

10 6 

4 9 

13. 9 

TEMP MEAN MAX 

6 0 

0 2 

12 2 

18 4 

24 9 

31 9 

36 7 

36 6 

31 9 

23 9 

15 3 

a 7 

21 2 

TEMP MEAN MIN 

-1 1 

0 1 

3 1 

8 2 

13 1 

18 3 

23 1 

22 8 

18 3 

12 2 

6 3 

1 4 

10 3 

TEMP MEAN DAY 

3 B 

3 6 

9 3 

13 2 

21 1 

27 6 

32 3 

32 1 

27 4 

20 0 

12 3 

6 2 

17 7 

TEMP MN NIGHT 

1 6 

3 1 

6 4 

11 8 

17 0 

22 e 

27 2 

26 7 

22 0 

13 2 

8 3 

3. 2 

13 8 

VAPOUR PRESS 

3 3 

3 7 

6 6 

8 8 

11 1 

11 3 

12 8 

12 4 

10 7 

9 3 

8 1 

6. 3 

9 1 

WIND SPEED 2N 

10 

1 3 

1 3 

1 4 

1 3 

1 4 

t 4 

1 4 

! 3 

1 1 

1 . 1 

1 0 

1 2 

SUNSHINE % 

43 

33 

51 

40 

66 

80 

80 

B8 

63 

66 

61 

43 

63 

TOT RADIATION 

166 

194 

316 

376 

317 

619 

648 

391 

477 

31B 

224 

130 

383 

ÊVAPOTAANSP 

12 

23 

31 

B1 

127 

174 

199 

179 

124 

63 

23 

12 

1074 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRV PERIOD 









DRV DAVS 144 

INTERM DAYS 

32 

WET DAYS 

189 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

B OCT 












BEGIN 

HUMID ON 21 OCT 











HUMID 

PERIOD 

<189 DAVS) ENDS ON 

28 APR 









END OF SEASON ON 

17 MAY 












TOTAL length of 

SEASON 

IS 221 

DAVS 












COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

MENEMEN 


• NUMBER 

17216 







• 

LATITUDE 

38 

35 « 

lonoitude 

27 03 

• ELEVATION 

20 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DCC 

YEAR 

PRECIPITATION 

102 

114 

68 

49 

40 

3 

1 

1 

24 

43 

64 

106 

627 

TEMP AVERAGE 

7 O 

8 0 

11 1 

14 1 

19 I 

23 0 

26 9 

26 0 

22 4 

17 3 

14 0 

10. 6 

16 8 

TEMP MEAN MAX 

11 O 

12 4 

16 1 

20 1 

23 3 

31 3 

33 4 

33. 1 

30 0 

24 4 

19 3 

14 4 

22 6 

TEMP MEAN M!N 

3 7 

4 3 

6 a 

B 4 

12 0 

17 1 

19 0 

18 4 

13 6 

12 1 

10 0 

7 5 

11 3 

TEMP MEAN DAY 

8 7 

9 9 

13 2 

16 4 

21 2 

26 9 

28 7 

28 3 

23 3 

20 3 

16 3 

12. 1 

10 9 

TEMP MN NIGHT 

6 4 

7 3 

10 2 

12 3 

16 3 

21 7 

23 3 


19 3 

13 2 

12 4 

9 2 

14 7 

VAPOUR PRESS 

7 6 

6 1 

9 2 

10 3 

13 5 

16 2 

17 0 

17 3 

13 3 

13 0 

12 0 

9 4 

12 4 

WIND SPEED 2M 

4 1 

3 0 

3 2 

2 9 

2 3 

2 7 

2 9 

2 9 

2 6 

2 6 

2 8 

4 1 

3 1 

SUNSHINE X 

42 

39 

46 

62 

68 

00 

88 

09 

79 

70 

33 

40 

63 

TOT RADIATION 

139 

202 

293 

439 

327 

619 

648 

394 

437 

326 

204 

140 

384 

EVAPOTRANSP 

31 

38 

67 

99 

143 

203 

232 

206 

137 

78 

36 

37 

1309 


TYPE OF HUH ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAVS 180 INTERM DAYS 49 WET DAYS 136 

* SEASON Hi 1 

SEASON BEGINS ON It OCT 

BEGIN HUMID ON 30 OCT 

HUMID PERIOD 1136 DAYS) ENDS ON 13 HA R 
END OF SEASON ON 14 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 183 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

BOR NOVA 


• NUMBER 

17217 







• 

LATITUDE 

38 

28 • 

LONGITUDE 

27 15 

• ELEVATION 

27 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

123 

113 

70 

4B 

34 

B 

4 

2 

30 

6- 

71 

133 

700 

TEMP AVERAGE 

e 2 

0 B 

11 1 

19 'J 

20 1 

24 7 


27 0 

22 7 

18 3 

13 9 

10 4 

17 3 

TEMP MEAN MAY 

12 0 

13 4 

16 7 

21 3 

26 4 

31 0 

33 B 

33 7 

29 4 

29 4 

19 3 

14 4 

23 3 

TEMP HE AN MIN 

4 3 

4 3 

5 9 

B B 

12 9 

16 9 

20 2 

20 1 

16 3 

12 7 

9 3 

6 6 

11 6 

TEMP MEAN CAV 

9 6 

10 6 

13 3 

17 3 

52 1 

26 3 

29 4 

29 2 

23 1 

23 1 

15 9 

is. e 

19 5 

TEMP HN NIGHT 

7 3 

7 G 

9 B 

13 3 

17 4 

21 4 

24 3 

23 9 

20 0 

16 7 

11 a 

9 3 

13 2 

VAPC1UR PRESS 

8 0 

B 2 

a 8 

10 5 

13 6 

13 B 

17 3 

17 B 

15 6 

13 3 

11 4 

9 4 

15 5 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 2 

P 1 

1 B 

1 5 

1 7 

2 2 

2 0 

1 9 

1 7 

t 5 

1 9 

1 9 

SUNSHINE X 

54 

5H 

62 

63 

71 

97 

93 

93 

91 

79 

64 

36 

73 

TOT RADIATION 

IBS 

256 

333 

433 

343 

638 

606 

624 

306 

351 

226 

175 

41B 

EVAPOTRANSP 

24 

33 

64 

9B 

138 

194 

217 

169 

123 

79 

29 

18 

1196 


TVPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 
DRV DA VS 171 INTtRM DAV5 49 MET DAYS 145 

! 

SEASDN BE SINS DM 2 OCT 

BEGIN HUMID ON 23 OC? 

HUMID PERIOD « 145 DAYS» ENDS ON 17 MAR 
END OF SEASON ON J4 APR 
TOTAL LCNGTH Of 5CASON IS 194 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

IZMIR 



• NUMBER 

17220 







• 

LATITUDE 

38 

26 • 

LONGITUDE 

27 10 

• ELEVATION 

53 M 


JAN 

FED 

MAP 

APR 

MAY 

•AIN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

D€C 

YEAR 

PREC IP 1 T AT ION 

136 

106 

73 

43 

34 

B 

2 

2 

15 

49 

04 

143 

693 

TCmf AVERAGE 

B 5 

9 0 

1 1 1 

15 4 

20 2 

24 9 

27 6 

27 3 

23 1 

IB 5 

14 3 

10 5 

17 3 

TEMP MEAN MAI 

12 1 

13 2 

15 9 

20 0 

25 0 

30 4 

33 1 

33 2 

29 1 

24 2 

is a 

14 2 

55 6 

TEMP MEAN MIN 

3 3 

5 3 

6 6 

9 9 

14 2 

IB 9 

21 0 

21 0 

17 A 

13 7 

10 3 

7 1 

12 5 

TEMP MEAN CAV 

10 0 

10 7 

13 0 

17 4 

22 1 

26 3 

29 2 

29 2 

25 2 

20 7 

16 0 

11 8 

19 3 

TEMP MN NIGHT 

7 B 

B 3 

10 0 

13 7 

IB 1 

22 2 

24 6 

24 4 

20 6 

16 3 

12 6 

B B 

IS 6 

VAPOUR PRESS 

B 2 

B 1 

B 6 

12 0 

13 9 

16 1 

17 3 

17 6 

13 2 

13 4 

11 6 

9 3 

12 6 

WIND SPEED 5M 

3 2 

3 7 

3 3 

3 0 

2 5 

2 7 

2 8 

2 7 

2 4 

2 4 

2 9 

3 4 

5 9 

SUNSHINE X 

42 

30 

53 

64 

69 

79 

86 

90 

02 

67 

35 

45 

65 

TOT RADI*; 

159 

233 

320 

448 

533 

614 

638 

599 

469 

317 

205 

150 

390 

EVAPOTRANSP 

31 

44 

74 

101 

143 

190 

21B 

199 

127 

76 

42 

30 

1276 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 1B3 INTERN DAYS 40 MET DAYS 140 

• SEASON NR l 

SEASON BEC1NS ON 10 OCT 

BEGIN HUMID GN 26 OCT 

►AIMIO PERIOD «140 DAYS» ENDS ON 13 MAR 
END OF SEASON ON 0 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASOf4 IS 100 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY • STATION 0DEHI5 • NUMBER : 17229 






• 

LATITUDE 

38 

16 ♦ 

LONGITUDE 

27 39 ♦ 

ELEVATION 

122 n 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

123 

93 

77 

49 

41 

16 

6 

3 

21 

41 

71 

137 

698 

TEMP AVERAGE 

7 3 

6 3 

10 5 

15 0 

20 2 

24 9 

28 0 

27 6 

23 1 

16 9 

13 0 

9 3 

17 0 

TEMP MEAN MAX 

17 9 

13 9 

16 7 

72 3 

27 0 

32 0 

39 2 

33 6 

31. 6 

23 2 

20 3 

14 6 

24 0 

TFMP MF AN MIN 

2 7 

3 3 

4 7 

7 9 

12 2 

15 0 

17 1 

17 0 

13. 6 

9 2 

7 2 

4 8 

9 6 

T F MP MF AN DAY 

9 4 

10 6 

17 9 

17 7 

22 u 

26 6 

29 3 

29 3 

23 7 

19 8 

15 9 

11 3 

19 3 

TEMP MN NIGHT 

6 4 

7 3 

9 1 

13 0 

17 4 

20 3 

22 3 

22 2 

IB 3 

13 2 

10 3 

7 2 

14 0 

VAPOUR PRESS 

7 8 

8 1 

8 5 

10 8 

13 6 

13 6 

16 4 

16 8 

14 6 

1 l 9 

11 0 

9 3 

12 0 

WIND SPEED 2N 

0 8 

0 9 

1 l 

I I 

1 0 

1 3 

1 4 

1 2 

1 1 

0 8 

0 6 

o a 

1 O 

SUNSHINE 7. 

57 

56 

58 

63 

68 

79 

9J 

91 

83 

70 

61 

50 

69 

TDT RADIATION 

181 

251 

339 

444 

527 

613 

664 

604 

474 

327 

220 

160 

400 

EVAPOTRANSP 

13 

25 

54 

89 

132 

176 

208 

ieo 

119 

60 

22 

11 

1089 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEA50N 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 174 

INTFRH DAYS 

36 

WET DAY3 

133 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

9 OCT 












BFGJN 

HUMID ON 73 OCT 











HUMID 

PERIOD 

<155 DAYS) ENDS ON 

27 MAR 









END OF SEASON ON 

IB APR 












TOTAL LENGTH DF 

SEASON 

IS 191 

DAY5 












COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

CESME 



• NUMBER 

17226 







• 

LATITUDE 

38 

18 * 

LONCITUDE 

28 19 

• ELEVATION 

130 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

141 

04 

61 

26 

22 

5 

0 

0 

26 

21 

38 

193 

639 

TEMP AVERAGE 

9 2 

10 3 

11 3 

15 0 

19 4 

23 6 

25 2 

24 7 

J2 0 

17 9 

14 4 

117 

17 1 

TEMP MEAN MAX 

12 6 

14 1 

13 4 

19 6 

24 4 

20 4 

29 7 

29 5 

27 1 

23 1 

19 2 

13 3 

81 9 

TEMP MEAN MIN 

5 9 

6 6 

7 9 

10 2 

14 0 

10 3 

20 5 

20 0 

16 8 

13 3 

10 1 

B 4 

12 7 

MEAN DAY 

10 5 

11 8 

13 0 

16 6 

21 1 

25 2 

26 7 

26 4 

23 7 

19 8 

16 1 

13 0 

IB 7 

TEMP MN MGHT 

8 4 

9 3 

10 6 

13 5 

17 5 

21 6 

23 3 

22 7 

19 6 

15 0 

12 4 

10 1 

15 4 

vapour press 

6 8 

9 6 

10 1 

12 2 

15 3 

IB 6 

20 0 

19 9 

SB 2 

14 7 

12 7 

10 6 

14 2 

WIND SPEED 2M 

3 4 

3 1 

2 9 

2 7 

2 3 

2 4 

2 6 

2 2 

2 1 

2 4 

2 2 

3 3 

2 6 

SUNSHINE X 

5B 

64 

65 

75 

85 

93 

95 

95 

93 

B6 

73 

62 

79 

TOT RADIATION 

194 

273 

365 

499 

617 

690 

686 

624 

513 

378 

240 

183 

439 

EVAPOTRANSP 

78 

37 

65 

99 

143 

177 

193 

166 

113 

71 

30 

23 

1149 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 709 

INTERM DAYS 

29 

WET DAYS 

127 









• SEASON NR t 

SEASON BEGINS ON 26 OCT 

BEGIN HUMID ON 7 NOV 

HUH ID PERIOD ( 127 DAYS) ENDS DN 14 MAR 
END OF SEASON ON 31 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 136 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 



• 

STATION 

HUS AD AS I 


• NUMBER 

17232 







• 

LATITUDE 

37 

30 • 

LONGITUDE 

27 12 

• ELEVATION 

22 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

134 

96 

60 

3B 

23 

4 

1 

1 

16 

33 

73 

131 

660 

TEMP AVERAGE 

8 0 

9 7 

11 0 

14 B 

19 0 

23 1 

23 2 

24 5 

21 3 

17 5 

14 5 

11 3 

16 7 

TEMP MEAN MAR 

12 9 

14 3 

13 B 

20 0 

24 0 

28 0 

30 3 

30 1 

27 Ü 

23 1 

19 3 

13 6 

21 7 

TLMP MEAN MIN 

3 1 

3 7 

6 6 

9 6 

13 6 

17 0 

16 8 

18 7 

16 1 

12 8 

10 6 

8 0 

11 9 

TEMP KEAN DAY 

10 4 

11 6 

12 9 

16 7 

20 7 

24 5 

26 6 

26 4 

23 4 

19 6 

16 3 

13 0 

18 3 

TEMP MN NIGHT 

0 0 

0 9 

7 9 

13 3 

17 1 

20 3 

22. 2 

21 9 

19 1 

15 4 

12 8 

9 6 

14 9 

VAPOUR PRESS 

8 7 

9 0 

? 6 

12 2 

13 7 

18 7 

20 9 

20 7 

18 3 

14 4 

12 6 

10 4 

14 3 

WIND SPEED 2M 

2 5 

2 3 

2 0 

i a 

1 4 

1 3 

1 7 

1 4 

1 6 

1 3 

1 7 

2 3 

1 B 

SUNSHINE 1 

38 

63 

62 

61 

73 

87 

90 

90 

B8 

77 

63 

37 

73 

TOT RADIATION 

199 

273 

337 

436 

363 

637 

639 

601 

498 

334 

234 

179 

418 

EVAPOTRANSP 23 33 60 83 124 

TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAvS 174 INTERN DAYS 38 WET DAYS 

• SEASON N» 1 

SEASON BEGINS ON 2 OCT 

DEGIN HJM1D ON 18 OCT 

HUMID PER IDD (133 DAYS) ENDS ON 20 MAR 
END O* SEASON ON I 1 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 191 DAVS 

13B 

153 

173 

130 

104 

62 

30 

23 

1029 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

AYDIN 



♦ NUMBER 

17234 







• 

LATITUDE 

37 

31 * 

LONGITUDE 

27 31 

♦ ELEVATION 

37 M 


JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PR FC l P I T AT ] ON 

124 

97 

70 

43 

40 

14 

3 

3 

17 

33 

73 

144 

603 

TEMP AVERAGE 

6 1 

9 4 

11 4 

15 7 

20 6 

25 4 

28 3 

27 7 

23 6 

18 3 

13 0 

9 7 

17 7 

TEMP MEAN MAK 

12 5 

14 3 

17 2 

22 6 

27 7 

33 0 

36 0 

35 9 

32 0 

23 9 

19 9 

14 4 

24 3 

TEMP MEAN MIN 

4 3 

3 0 

6 1 

9 8 

14 0 

17 9 

20 2 

20 0 

16 3 

12 3 

9 3 

3 9 

11 B 

TEMP MEAN DAY 

9 9 

11 3 

13 7 

18 3 

23 3 

28 2 

30 9 

30 7 

26 9 

21 4 

16 3 

11 3 

20 2 

TEMP MN NIGHT 

7 4 

8 6 

10 1 

14 3 

18 6 

22 B 

24 9 

24 3 

20 8 

13 9 

II f 

B 0 

13 6 

VAPOUR PRESS 

8 3 

8 6 

9 1 

11 3 

14 3 

16 4 

17 3 

17 3 

13 4 

13 4 

Il B 

9 6 

12 B 

MIND SPEED 2M 

1 0 

0 9 

0 6 

1 1 

1 0 

1 1 

1 1 

1 0 

0 8 

0 7 

0 8 

0 8 

0 9 

SUNSH 1 NS % 

30 

63 

62 

61 

75 

07 

90 

90 

08 

77 

63 

37 

73 

TOT RADIATION 

199 

273 

337 

436 

563 

657 

659 

601 

498 

334 

234 

179 

418 

EVAP0TRAN5P 

14 

28 

53 

08 

134 

176 

193 

171 

114 

61 

24 

10 

1070 

TYPE or HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 172 

INTERN DAYS 

37 

WEI DAYS 

156 









• SEASON NR ] 

SEASON BEGINS ON 3 OCT 

BEGIN WJNID ON 18 OC1 

HUN ID PERIOD <150 DAYS) ENDS ON 23 MAR 
END OF SEASON ON 14 APR 
total LENQTM of SEASON is 193 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

DENIZL1 


• NUMBER 

17236 







m 

LATITUDE 

37 

47 • 

LONGITUDE 

29 03 

• ELEVATION 

428 n 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

sAJN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

77 

77 

6B 

43 

32 

26 

11 

4 

19 

30 

90 

82 

341 

TEMP AVERAGE 

3 7 

6 7 

9 9 

14 0 

IB 7 

23 6 

26 a 

26 3 

21 3 

16 7 

11 9 

B 1 

13 a 

TEMP MEAN MAX 

10 3 

11 6 

14 9 

20 ! 

23 0 

30 5 

34 2 

34 2 

29 4 

24 2 

17 9 

12 7 

22 1 

TEMP MEAN MIN 

1 9 

2 6 

3 0 

B 1 

12 1 

16 0 

18 6 

tB 2 

13 9 

10 3 

7 2 

4 3 

9 8 

TEMP MEAN DAY 

7 6 

8 8 

It 8 

16 3 

20 9 

23 9 

29 1 

29 0 

24 3 

19 3 

14 3 

9 9 

IB 1 

TEMP MN NIOHT 

3 0 

6 0 

B 6 

12 3 

16 4 

20 7 

23 3 

22 7 

18 2 

13 8 

9 9 

6 3 

13 6 

VAPOUR PRESS 

6 B 

6 e 

7 2 

9 3 

12 1 

13 2 

13 3 

13. 3 

11 9 

10 2 

9. 4 

8 2 

10 2 

WIND SPEED 2M 

I 0 

1 1 

1. 1 

1 1 

0 B 

0 B 

0 B 

0 3 

0 3* 

0 3 

0 7 

1 0 

0 B 

9UN9H I NE 7. 

40 

37 

47 

30 

60 

73 

02 

04 

77 

64 

34 

34 

39 

TOT RADIATION 

160 

201 

301 

423 

436 

300 

616 

372 

433 

312 

208 

133 

370 

EVAPOTRANSP 

16 

27 

33 

03 

113 

140 

171 

144 

96 

33 

24 

13 

747 


T VP F OF HUH ID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 177 IWTFRM DAYS 43 WET DAYS 145 

• SEASON NR 1 

SEASON DEO INS ON 13 OCT 

BEGIN HUMID ON 30 OCÎ 

HUMID PERIOD <145 DAYS) ENDS ON 24 MAR 
END OP SEASON ON IV APR 

TOTAL length of SEASON IS 100 DAYS 


COUNTRY TURKEY • STATION : BLR CUR • NUMBER : 17239 






• 

LATITUDE: 

37 

40 * 

LONOITUDE 

30 20 • 

ELEVATION 

967 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

MU 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

63 

43 

43 

37 

49 

26 

9 

6 

17 

30 

3 fa 

73 

438 

TEMP AVERAGE 

2 3 

3 0 

6 3 

11 6 

16 4 

20 B 

24. 2 

24 3 

19 a 

14 2 

9 3 

4 B 

13 2 

TEMP MEAN MAI 

6 2 

a 4 

11 8 

17 3 

22 6 

27 3 

31 2 

31 9 

27 3 

20 9 

14 3 

B 4 

19 0 

TEMP MEAN MIN 

-0 B 

-o 1 

l 7 

3 9 

10 2 

13 B 

16 3 

16 6 

12 7 

0 4 

4 9 

1 4 

7 6 

TEMP MEAN DAY 

4 0 

3 7 

8 6 

13 8 

IB 7 

23 1 

aa 4 

26 9 

22 3 

16 7 

11 3 

6 0 

13 3 

TEMP MN NIGHT 

l B 

3 1 

3 4 

10 0 

14 3 

10 2 

20 9 

20 9 

16 7 

11 6 

7 3 

3 1 

11 1 

VAPOUR PRESS 

3 7 

3 9 

6 1 

7 □ 

9 6 

10 0 

10 7 

10 2 

9 2 

B 6 

0 1 

6 9 

8 2 

WIND SPEFD 2M 

i e 

2 0 

2 1 

2 0 

1 4 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 3 

1 4 

1 3 

! 3 

SUNSHINE X 

32 

36 

37 

60 

63 

79 

09 

90 

07 

71 

63 

33 

69 

~0T RADIATION 

IB7 

236 

339 

432 

312 

613 

654 

601 

493 

333 

230 

171 

402 

EVAPOTRANSP 

13 

26 

36 

90 

120 

146 

170 

156 

106 

60 

24 

10 

977 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRY DAYS 196 INTFRM DAYS 49 WET DAYS 120 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON ID OCT 

BEGIN HUMID ON 7 NOV 

HUMID PERIOD <180 DAYS 1 ENDS ON 7 MAR 
END OF SEASON ON 2 APR 
TOTAL IENOTH OF SEASON IS 169 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 



• 

STATION 

I SPAR TA 


■ NUMBER 

17240 







• 

LATITUDE 

37 

43 ♦ 

LONGITUDE 

30 33 

♦ ELEVATION 

997 M 


UAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

94 

68 

37 

4B 

34 

33 

12 

7 

16 

39 

43 

99 

374 

TEMP AVERAGE 

1 7 

2 6 

3 3 

10 6 

13 3 

19 7 

23 1 

23 2 

18 3 

13 2 

8 . 1 

3 9 

12 1 

TEMP MEAN MAX 

5 7 

7 2 

tl 0 

16 4 

21 5 

26 2 

30 0 

30 3 

26 0 

20 3 

13 9 

B 2 

IB 1 

TEMP MEAN MIN 

• 1 7 

-1 1 

0 B 

4 9 

B 6 

12 5 

13 3 

13 3 

11 3 

7. 2 

3 4 

0 4 

6 4 

TEMP MEAN DAY 

3 4 

4 6 

7 8 

12 B 

17 3 

21 B 

23 2 

25 6 

21 2 

13 9 

10 4 

3 6 

14 3 

TEMP MN NIGHT 

1 1 

2 0 

4 5 

B 9 

13 0 

16 9 

19 7 

19 7 

13 3 

10 3 

6 0 

2 3 

10 0 

VAPOUR PRESS 

5 5 

5 7 

6 0 

7 3 

10 0 

11 7 

12 3 

12. 1 

10 4 

9 1 

7 7 

6 3 

8 7 

WIND SPEED 2M 

1 4 

I 3 

1 7 

1 6 

1 2 

1 1 

1 2 

1. 1 

1 0 

1 0 

1 0 

1. 3 

1 3 

SUNSHINE V. 

37 

36 

43 

49 

33 

64 

73 

7B 

66 

33 

47 

29 

53 

TOT RADIATION 

133 

19B 

786 

381 

449 

331 

36B 

342 

40B 

2B3 

191 

123 

343 

EVAPOTRAN5P 13 21 47 76 104 

TYPE OF HUMID SEASON BEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 137 INTERM DAYS 77 WET DAYS 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 4 OCT 

BECIN HUMID ON 23 OCT 

HUMID PERIOD <151 DAYS * ENDS ON 23 MAR 
END OF SEASON ON ;*0 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 228 DAYS 

130 

131 

137 

143 

92 

32 

21 

12 

068 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

BEYSEHIR 


# NUMBER 

17243 







• 

LATITUDE 

37 

41 ♦ 

LONGITUDE 

31 44 

♦ ELEVAT I ON 

1129 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJN 

UUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

71 

63 

47 

44 

36 

20 

3 

4 

21 

32 

48 

8B 

479 

TEMP AVERAGE 

0 5 

1 B 

5 0 

10 2 

14 9 

tB B 

22 1 

2? 1 

17 2 

12 2 

7 2 

3 4 

11 3 

TEMP MEAN MAY 

3 2 

6 4 

10 7 

16 0 

20 B 

23 1 

28 7 

29 2 

24 7 

19 3 

13 3 

7 B 

17 3 

TEMP MEAN MIN 

-3 6 

-2 7 

-0 5 

3 7 

7 6 

10 6 

13 6 

13 6 

9 2 

5 6 

2 1 

-0 3 

4 9 

TEMP MEAN DAY 

2 4 

3 5 

7 2 

12 1 

16 6 

20 5 

23 8 

24. 1 

19 6 

14 6 

9 7 

5 1 

13 3 

TEMP MN NIGHT 

-0 3 

0 7 

3 6 

B 0 

12 0 

15 3 

18 1 

IB 0 

13. 5 

9 1 

3 0 

1 7 

8 7 

VAPOUR PRESS 

3 1 

3 3 

3 9 

7 3 

lO 1 

11 6 

12 3 

IB. 1 

IO. 1 

9 1 

7 7 

6 2 

0 6 

WIND SPEED 7M 

1 2 

I 3 

1 4 

1 4 

1 2 

1 1 

1 3 

1 2 

1. 1 

0 8 

0 8 

1 2 

1 2 

SUNSHINE * 

52 

33 

37 

61 

64 

77 

66 

B7 

83 

69 

62 

49 

67 

TOT RADIATION 

187 

247 

339 

437 

307 

602 

637 

387 

478 

329 

228 

163 

373 

EVAPOTRANBP 

9 

20 

46 

77 

110 

137 

166 

140 

96 

47 

15 

8 

079 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

with 

DRY PERIOD 









DRY Days 160 

INTLRM DAYS 

34 

WET DAYS 

143 









• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON B OCT 

BEGIN HUMID ON 2* OCT 

MUM ID PERIOD (M3 DAYS) ENDS ON 16 MAR 
END OF SEASON ON 23 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 197 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

KONYA 



• NUMBER 

17244 







• 

LATITUDE 

37 

30 ♦ 

LONGITUDE 

32 33 

• ELEVATION 

1032 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

36 

32 

29 

2B 

44 

27 

6 

3 

11 

2B 

27 

42 

313 

TEMP AVERAGE 

-O 2 

1 4 

3 0 

110 

13 9 

19 B 

23. 2 

23 0 

18 O 

12 4 

6 7 

t. 9 

11 3 

TEMP MEAN MAX 

4 6 

6 B 

11 1 

17 4 

22 3 

26 3 

30 0 

30 2 

23 3 

20 0 

13 4 

6 8 

17 9 

TEMP MEAN MIN 

-4 3 

-3 3 

-0 9 

3 8 

B 2 

11 9 

14 9 

14 9 

10 1 

3 2 

0 B 

-2 3 

4 9 

TFMP MEAN OAY 

1 7 

3 3 

7 3 

13 1 

17 0 

21 7 

23 I 

23 2 

20 4 

13 0 

9 2 

3 7 

in a 

TEMP MN NIGHT 

-1 1 

0 4 

3 3 

0 6 

12 9 

16 3 

14 4 

19 2 

14 3 

0 9 

3 9 

-0 2 

0 9 

VAPOUR press 

3 I 

5 1 

3 6 

7 2 

9 7 

11. 1 

11 3 

10 7 

9 3 

e i 

6 9 

3 8 

0 0 

WIND SPEED 2M 

1 7 

1 4 

2 1 

2 2 

2 0 

2 2 

2 6 

2 3 

1 9 

1 3 

1 2 

1 4 

Î 9 

SUNSHINE X 

37 

44 

47 

37 

66 

76 

B6 

09 

7B 

66 

30 

37 

62 

TOT RADIATION 

133 

220 

300 

410 

317 

347 

637 

396 

437 

310 

217 

136 

381 

Evapotransp 

10 

22 

31 

00 

132 

164 

210 

1B6 

117 

61 

19 

8 

106B 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

D«v DAVS 210 INTERN DAYS 44 WET DAYS 111 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 OCT 

BEGIN HUMID ON 7 NOV 

HUMID PERIOD (111 DAYS» ENDS ON 26 FEB 
END OF SEASON ON 21 MAR 
TOTAL. LENGTH OF SEASON IS 133 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

station 

KARAN I AN 


• MJMBER 

17246 







• 

latitude 

37 

11 • 

LONGITUDE 

33 14 

• ELEVATION 

1023 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

46 

39 

39 

36 

38 

24 

3 

3 

12 

24 

33 

43 

344 

TFMP AVFRAGE 

t 3 

2 4 

6 l 

11 0 

14 0 

19 0 

22 0 

22 3 

17 3 

12 1 

7 B 

4 2 

Il B 

TEMP MEAN MAX 

6 0 

7 8 

12 4 

17 9 

22 9 

27 4 

30 6 

30 B 

26 4 

20 0 

13 4 

9 2 

19 0 

TEMP MEAN MIN 

-3 3 

-2 0 

0 7 

4 2 

8 0 

11 4 

13 8 

13 1 

8 7 

4 9 

1 B 

0 2 

3 1 

TEMP MF AN DAY 

3 1 

4 7 

Q 7 

13 6 

IB 2 

22 3 

23 2 

23 0 

20 6 

13 3 

10 B 

6 2 

14 3 

TFMP MN NIGHT 

0 2 

1 7 

4 9 

9 0 

13 0 

16 6 

18 8 

18 1 

13 6 

9 0 

3 2 

2 4 

9 4 

VAPOUR PRESS 

3 6 

3 B 

6 5 

7 8 

10 5 

11 2 

11 7 

11 3 

10 0 

0 0 

7 6 

6 3 

8 6 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 1 

2 2 

2 2 

i. 0 

t 7 

1 9 

1 0 

1. 3 

1 4 

1 3 

2 2 

1 9 

SUNSHINE X 

SO 

33 

57 

63 

60 

79 

08 

90 

03 

71 

64 

54 

6B 

TOT RADIATION 

104 

249 

341 

447 

406 

613 

640 

602 

406 

337 

233 

173 

400 

evapotransp 

12 

22 

33 

00 

113 

139 

192 

171 

104 

32 

21 

12 

1001 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS j99 INTERN DAV5 44 WET DAYS 122 

* SEAStlN NR 1 

SEASON BEGINS ON 17 OCT 

BEGIN HUMID ON 2 NOV 

HUMID PERIOD I 122 DAYS» ENDS ON 4 MAR 
END OF SEASON ON I APR 
total LENGTH OF SEASON IS 1*6 DAYS 


Copyrighted material 



country Turkey 




• 

STATION 

KARAP1NAR 


• NUMBER : 

17247 







• 

LATITUDE 

37 

41 • 

LONGITUDE 

33 32 

* Elevation 

1004 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

36 

32 

30 

22 

42 

IB 

2 

1 

8 

14 

26 

46 

277 

TEMP AVERAGE 

-0 4 

1 6 

5 e 

10 4 

13 2 

IV 7 

22 7 

21 9 

17 0 

11 1 

6 3 

3. 0 

11 2 

TEMP MEAN MA* 

5 2 

7 B 

12 7 

IB 1 

22 3 

27 2 

30 4 

30 5 

26 4 

20 0 

14 2 

a 2 

18 6 

TEMP MEAN MIN 

-5 4 

-4 l 

-O 4 

2 3 

6 8 

10 2 

12 6 

11.7 

7 3 

2 4 

-0. 6 

-1 6 

3 4 

TEMP MEAN DAY 

1 9 

4 0 

B 6 

13 1 

17 5 

21 B 

24 6 

24 3 

20 1 

14 l 

9 2 

4 9 

13 7 

TEMP MN NSQHT 

-1 4 

0 3 

4 3 

7 9 

12 0 

13 7 

17 9 

17 0 

12 3 

6 9 

3 l 

0 B 

8 1 

VAPOUR PRESS 

5 1 

3 4 

6 4 

7 3 

9 B 

11 3 

11 B 

11 2 

9 0 

7 4 

6 6 

6 2 

B 1 

WIND SPEED 2M 

2 8 

2 7 

2 9 

2 B 

2 2 

2 3 

2 9 

2 7 

2 2 

2 0 

2 0 

2 7 

2 5 

SUNSHINE X 

50 

53 

54 

63 

67 

75 

90 

?0 

06 

72 

62 

46 

67 

TOT RADIATION 

102 

247 

32B 

446 

523 

591 

659 

601 

491 

339 

228 

161 

400 

evapotransp 

10 

23 

55 

92 

134 

177 

223 

196 

126 

3B 

24 

12 

1130 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 224 INTERM DAYS 37 MET DAYS 104 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2? OCT 

DEC I N HUMID DN 13 NOV 

HUMID PERIOD <104 DAYS» ENDS ON 2D FEB 
END OF SEASON ON J9 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 141 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

EREGL1 



• NUMBER 

17248 







• 

latitude 

37 

30 • 

LONGITUDE 

34 04 

• ELEVATION 

1044 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

29 

35 

36 

33 

36 

23 

5 

4 

7 

18 

28 

44 

298 

TEMP AVERAGE 

1 1 

2 1 

6 4 

11 5 

13 3 

19 0 

21 2 

20 4 

13 7 

10 2 

6 6 

3 3 

11 1 

TEMP MEAN MAt 

6 5 

B 5 

13 1 

IB 5 

22 3 

26 B 

29 9 

30 4 

26 1 

19 2 

14 6 

6 9 

18 7 

TEMP MEAN MIN 

-3 6 

-3 6 

0 6 

3 7 

7 0 

9 a 

11 4 

10 3 

6 4 

2 7 

0 3 

-1. 4 

3 6 

TEMP MEAN DAY 

3 3 

4 7 

9 2 

13 e 

17 4 

21 4 

23 9 

23. 9 

19 6 

13 7 

9 8 

5 4 

13 8 

• ! M HN f . I OH! 

0 2 

0 9 

5 1 

B 9 

12 1 

13 3 

16 9 

16. 1 

11 8 

6 9 

3 9 

1 1 

8 3 

VAPOUR PRESS 

5 0 

4 a 

3 7 

6 6 

9 1 

10 6 

112 

lO B 

9 O 

7 6 

6 3 

3 7 

7 7 

WIND SPEED 2M 

1 « 

1 3 

1 5 

I 3 

1 3 

1 3 

1 2 

1 . 1 

1 0 

1 2 

1 . 1 

1 3 

1 3 

SUNSHINE X 

30 

35 

56 

62 

67 

7B 

90 

90 

04 

70 

63 

34 

68 

TOT RADIATION 

103 

254 

336 

442 

323 

607 

659 

602 

403 

333 

236 

174 

403 

EVAPOTRANSP 

12 

24 

53 

87 

122 

149 

166 

143 

92 

47 

19 

11 

923 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

205 INTBM1 DAvs 45 WET DAYS 115 
• SEA50N NR 1 

SEASON BEGINS ON 21 OCT 

BEGIN HUMID ON 6 NOV 

HUMID PERIOD Cl 15 DAYS» ENDS ON t MAR 
END OF SEASON ON 30 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 1*0 DAYS 


Copyrighted material 



COJNTRV TURKEY 


• STATION ISLAMITE 


• NUMBER : 17230 






• 

LATITUDE 

37 

♦ 

n 

o 

LONGITUDE 

33 36 ♦ 

ELEVATION 

31B M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

173 

136 

103 

63 

39 

7 

3 

4 

6 

47 

09 

133 

043 

TEMP AVERAGE 

3 2 

6 5 

9 e 

15 1 

20 1 

24 7 

27 3 

27 9 

24 B 

19 3 

12 9 

7 3 

16 7 

TEMP mean MA* 

e 7 

10 6 

14 6 

ao 

25 9 

30 3 

33 4 

34 4 

31 6 

23 9 

IB 4 

tl 1 

22 1 

TEMP MEAN MIN 

2 2 

3 0 

5 6 

9 9 

14 1 

ie 7 

21 7 

22 1 

10 7 

13 6 

a 3 

4 1 

u e 

TEMP Mf AN DAY 

6 6 

6 3 

11 6 

17 1 

22 1 

26 7 

29 6 

30 4 

27 4 

21 B 

13 1 

9 7 

10 B 

TCMP NN NIGHT 

4 6 

3 9 

6 9 

13 6 

10 0 

22 3 

23 2 

23 6 

22 3 

16 7 

11 0 

3 8 

13 0 

VAPOUR PRESS 

6 e 

7 0 

7 7 

10 1 

12 4 

13 3 

10 0 

17 9 

14 3 

10 7 

9 l 

7 6 

11 4 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 3 

1 7 

t 0 

2 4 

3 0 

4 7 

4 0 

2 6 

1 4 

l 0 

1 1 

? 3 

SUNSHINE X 

30 

43 

32 

61 

74 

B2 

07 

09 

03 

73 

37 

30 

65 

TOT RADIATION 

130 

220 

322 

438 

960 

629 

643 

397 

400 

344 

210 

143 

396 

EVAPOTRANSP 

17 

26 

39 

93 

130 

204 

241 

227 

147 

70 

31 

16 

1293 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 171 INTERN DAYS 33 WET DAYS 159 

• SEASON NP 1 

SEASON BEGINS ON 12 OCT 

DEC IN HUMID ON 25 OCT. 

HUMID PERIOD (139 DAYS) ENDS ON 2 APR 
END OF 5EAS0N ON ^4 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 194 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

ULUH1SLA 


• NUMBER 

17251 







• 

LATITUDE 

37 

33 • 

LÛNQITUDE 

34 29 

• ELEVATION 

1431 M 


JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PREC1P1 TAT ION 

40 

40 

40 

47 

32 

23 

3 

6 

lO 

21 

33 

43 

362 

TEMP AVERAGE 

-1 9 

0 0 

3 1 

9 0 

14 2 

18 B 

22 3 

22 0 

17 0 

11 0 

3 3 

0 7 

10 1 

TEMP MEAN MAI 

3 3 

3 2 

8 3 

14 9 

19 8 

24 8 

28 3 

28 4 

24 1 

18 0 

11 7 

3 3 

16 0 

TEMP MEAN MIN 

-6 0 

-3 1 

—2 6 

2 1 

6 l 

9 1 

tl 3 

11 3 

7 7 

3 3 

-0 3 

-3 8 

2 8 

TEMP MEAN DAV 

O 4 

l 9 

3 0 

10 8 

13 4 

19 B 

22 9 

22 9 

IS 7 

13 1 

7 7 

2 2 

11 7 

TEMP MN NIGHT 

-2 3 

«1 3 

1 4 

6 6 

10 7 

14 2 

16 3 

16. 3 

12 2 

7 2 

2 7 

-1 6 

6 9 

VAPUUR PRESS 

4 n 

4 8 

3 7 

6 7 

8 9 

10 1 

10 6 

10 1 

8 9 

7 3 

6 4 

3 l 

7 4 

WIND SPEED 2M 

1 B 

1 9 

1 8 

1 8 

1 6 

1 4 

1 3 

1 3 

1 2 

1 3 

t 4 

1 8 

1 6 

SUNSHINE X 

33 

33 

34 

38 

63 

73 

87 

90 

04 

71 

63 

34 

67 

TDT RADIATION 

189 

233 

328 

423 

302 

391 

643 

602 

483 

336 

231 

174 

396 

EVAP0TRAN5P 

7 

20 

42 

78 

115 

146 

177 

153 

101 

30 

18 

0 

917 


TYPE DF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 161 INTERN DAYS 72 WET DAYS 132 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 19 OCT 

3ECIN HUMID ON 2 NOV 

HUMID PERIOD (132 DAYS) ENDS ON 14 MAR 
OF SEASON ON | 1 MAY 
TOTAL. LENGTH OF SEASON IS 204 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 


♦ STATION N1GDC 


♦ NUMBER 17252 


♦ LATITUDE 37 59 * LONGITUDE 34 40 • ELEVATION 1200 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

year 

PRECIPITATION 

40 

37 

37 

30 

53 

58 

4 

6 

11 

24 

29 

43 

350 

tfmp AVERAGE 

-0 2 

1 0 

4 5 

10 4 

15 1 

19 2 

22 4 

22 2 

17 6 

12 0 

6 6 

2 0 

11 t 

TEMP MEAN MA* 

4 9 

6 2 

10 3 

16 4 

21 3 

25 5 

29 1 

29 5 

25 2 

19 4 

13 3 

7 3 

17 4 

TEMP MEAN MIN 

-4 7 

-3 5 

-0. 8 

3 7 

8 O 

114 

14 2 

14 0 

9 8 

5 3 

1 2 

-2. 4 

4 7 

TEMP MEAN DAY 

l 9 

3 1 

6 8 

12 4 

17 1 

21 0 

24 3 

24 4 

20 1 

14 7 

9 2 

4 0 

13 2 

TEMP MN NIGHT 

-l 1 

0 1 

3 2 

8 2 

12 4 

15 9 

ia 7 

18 4 

14 0 

8 9 

4 2 

-0 0 

8 6 

VAPOUR PRESS 

4 2 

4 5 

5 0 

6 5 

a 6 

9 8 

10 2 

9 6 

8 4 

7 3 

6 2 

5 1 

7 1 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 5 

2. 6 

2 6 

2 3 

2 2 

2 7 

2 5 

2 3 

2 1 

2 0 

2 2 

2 4 

5UN5HINF X 

5? 

56 

50 

62 

66 

79 

09 

90 

06 

74 

64 

57 

69 

TOT RADIATION 

1 05 

255 

342 

441 

517 

613 

654 

601 

490 

344 

231 

17B 

404 

Evapqtransp 

17 

27 

50 

94 

133 

166 

205 

109 

128 

72 

26 

13 

1128 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 211 INTERM DAYS 47 WET DAYS 107 

• SEASON NR | 

SEASON DEO INS ON 26 OCT 

DEGIN HUMID ON 12 NUV 

HUMID PERIOD 1107 OAYS> ENDS ON 27 FEB 
END CF SEASON ON 29 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASflN IS 154 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

KARA I SALI 


♦ NUMBER 

17254 







♦ 

LATITUDE 

37 

16 * 

LONG I TUOE : 

35 02 

• ELEVATION 

230 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

164 

107 

102 

58 

B8 

44 

15 

12 

27 

37 

74 

202 

930 

TEMP AVERAGE 

B 0 

9 8 

12 6 

16 7 

20 7 

24 8 

27 2 

27 3 

24 9 

20 4 

15 9 

10 7 

18 3 

TFMP MEAN MAY 

12 5 

14 2 

17 6 

22 1 

26 6 

31 3 

33 4 

33 6 

31 9 

26 7 

21. 5 

14 7 

83 a 

TEMP MEAN MIN 

6 | 

6 4 

9 1 

12 2 

15 8 

19 3 

22 0 

22 3 

19 7 

16 1 

12 2 

7 8 

14 1 

T fr*lP MEAN DAY 

10 5 

11 7 

14 9 

19 0 

23 2 

27 5 

59 7 

29 9 

27 9 

23 2 

18 4 

12 4 

20 7 

TEMP MN NIGHT 

0 5 

9 3 

IS 2 

15 7 

19 4 

23 2 

25 4 

25 5 

23 1 

18 8 

14 5 

9 5 

17 1 

VAPOUR PRESS 

? » 

7 n 

V 4 

11 0 

15 5 

SO 9 

22 6 

23 9 

18 0 

12. 9 

IO 0 

8 6 

13. 9 

WIND SPEFD 2W 

1 1 

0 B 

I 0 

0 8 

1 5 

1 0 

1 l 

1 1 

0 B 

0 7 

0 6 

0 6 

0 9 

SUNSHINE 

52 

60 

57 

63 

66 

77 

00 

79 

83 

71 

67 

57 

68 

TOT RADIATION 

160 

269 

340 

447 

516 

602 

605 

540 

479 

337 

242 

181 

396 

Fvapotransp 

22 

31 

60 

90 

129 

152 

168 

152 

112 

66 

32 

13 

1027 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

D*V Days 135 INTERN DAYS 77 WET DAYS 153 

♦ SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 13 OCT 

BEGIN HUMID ON 29 OCT 

HUMID PERIOD Cl 53 DAYS) ENDS ON 31 MA A 
END OF SEASON ON 31 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 230 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 


• STATION KAHRAMANMARA5 * NUMBER 17353 

• LATITUDE 37 36 • LONOITUDE 36 56 • ELEVATION 54V M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

147 

124 

96 

57 

40 

7 

1 

1 

3 

40 

73 

134 

723 

TEMP AVERAGE 

5 l 

6 3 

10 4 

15 1 

19 7 

24 9 

28 0 

2B 2 

23 1 

18 B 

12. 3 

6 7 


TEMP MEAN MAY 

9 2 

10 5 . 

15 3 

20 B 

26 4 

32 0 

33 3 

33 9 

32 0 

26 6 

18 7 

10 9 

22 8 

TEMP MEAN MIN 

1 2 

2 4 

5 2 

9 1 

13 4 

IB 0 

20 6 

20 4 

17 3 

12 1 

7 ! 

3 0 

10 8 

TEMP MEAN DAY 

6 7 

7 9 

12 1 

17 1 

22 3 

27 5 

30 3 

30 B 

27 2 

21 7 

14 B 

6 2 

IB 9 

T F M r MN NIGHT 

4 2 

5 4 

B 9 

13 2 

17 7 

22 5 

23 0 

24 B 

21 3 

13 B 

10 0 

4 9 

14 5 

VAPOUR PRESS 

6 6 

7 2 

B 1 

9 7 

12 7 

14 B 

18 2 

IB 2 

13 9 

11 0 

8 9 

7 3 

1! 4 

WIND SPEED 2M 

l 5 

1 5 

2 0 

2 4 

2 7 

3 3 

4 3 

3 8 

2. 7 

1. 6 

1 1 

1 3 

2 4 

SUNSHINE X 

48 

50 

54 

63 

60 

83 

90 

90 

36 

72 

64 

31 

60 

TOT RADIATION 

178 

239 

32B 

446 

486 

635 

639 

602 

491 

339 

233 

168 

400 

EVAPDTRANSP 

16 

26 

63 

104 

146 

21B 

273 

233 

166 

84 

29 

12 

1390 


TYPE OP HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS IBt INTFRM DAYS 34 WET DAYS 150 

• SEASON NR 1 

SEASON DEC INS ON 16 OCT 

DEC IN HUh ID ON 09 OCT 

HUMID PERIOD 1150 DAYS» ENDS ON 20 MAR 
END OF SEASON ON 10 APR 
TOTAL lENQTH OF SEASON IS 104 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

0A21ANTEP 


• NUMBER 

17260 







» 

LATITUDE 

37 

03 * 

LONCITUOE 

37 22 

♦ ELEVATION 

955 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DCC 

YEAR 

PRECIPITATION 

101 

94 

71 

33 

23 

7 

1 

2 

4 

32 

37 

103 

530 

TEMP AVERAGE 

2 3 

3 9 

7 1 

12 6 

IB 2 

23 7 

27 2 

26 9 

1 

13 4 

9 3 

4 4 

14 3 

TEMP MEAN MA* 

6 7 

B 6 

12 B 

IB 9 

24 9 

30 7 

34 4 

34 6 

DO 4 

23 7 

16 2 

9 1 

20 9 

TEMP MEAN MIN 

-1 l 

0 0 

1 9 

6 4 

11 1 

16 7 

20 7 

20 3 

13 4 

B 6 

4 0 

0 5 

0 7 

TEMP MEAN DAY 

4 2 

5 9 

7 4 

14 9 

20 3 

26. 2 

30 0 

30 0 

23 5 

IB 6 

IS 1 

6 2 

17 0 

TEMP MN NIGHT 

l B 

3 2 

3 B 

10 B 

13 7 

21 2 

24 8 

24 3 

19 3 

12 3 

7 1 

2 6 

12 5 

VAPDIX PRESS 

6 l 

6 3 

7 1 

9 0 

11 0 

12 7 

13 9 

13 6 

1 1 a 

9 6 

B 4 

6 9 

9 7 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 3 

1 6 

1 6 

1 3 

2 1 

2 3 

l 9 

l 4 

0 9 

0 9 

I 2 

1 5 

SUNSHINE X 

37 

34 

35 

63 

76 

SB 

92 

90 

B6 

73 

57 

33 

65 

Tn T RADIATION 

153 

194 

333 

447 

370 

662 

670 

602 

492 

344 

218 

137 

402 

EVAPDTRANSP 

12 

23 

50 

87 

136 

1B6 

213 

1B8 

121 

62 

21 

10 

1111 


TYPE OP HUMID SEASON 5FASON WITH DRV PFRIOD 

INTFRM DAYS 39 UFT DAYS 151 

• SEASON NR 1 

SFASON DEGINS ON 15 OCT 

ofg:n HUMID ON 27 OCT 

HUMID PERIOD <151 DAYS» ENDS ON 27 MAR 
END OF SEASON ON i*2 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 189 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY • STATION 81RECIK • NUMBER : 17261 






• 

LATITUDE 

37 

02 ♦ 

LONGITUDE 

37 38 ♦ 

ELEVATION 

347 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

J UN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

73 

39 

30 

31 

16 

4 

0 

2 

2 

24 

33 

71 

369 

TEMP AVERACE 

3 3 

7 0 

11 4 

16 1 

21 6 

27 6 

31 0 

30 3 

23 1 

IB 3 

12 3 

7 7 

17 B 

TEMP MEAN MAX 

10 2 

12 3 

17 B 

23 7 

29 6 

33 B 

39 3 

39 1 

34 9 

27 4 

20 1 

12 B 

23 3 

TEMP MF AN MIN 

1 3 

2 4 

3 6 

8 4 

13 0 

IB 0 

21 3 

20 3 

13 2 

IS 0 

6 7 

3 6 

10 6 

TEMF MEAN DAY 

7 3 

9 2 

13 9 

IB 9 

24 3 

30 1 

33 7 

33 0 

2B 4 

21 9 

13 6 

9 7 

20 3 

•ti- ; MN N 1 GHT 

4 7 

6 1 

10 0 

13 B 

18 3 

23 7 

26 9 

25 B 

20 6 

15 2 

10 1 

5 9 

IS 1 

VAPOUR PRESS 

5 0 

7 6 

9 1 

9 B 

11 7 

12 7 

13 9 

13 9 

11 4 

to e 

9 3 

8 2 

10 3 

WIND SPEED 2M 

2 2 

1 B 

1 7 

1 B 

2 0 

2- 3 

2 2 

2 2 

1 6 

1 3 

1. 3 

1 3 

1 B 

SUNSHINE 

52 

33 

37 

67 

73 

SB 

90 

90 

90 

74 

64 

33 

71 

TOT RADIATION 

1B9 

233 

341 

466 

563 

662 

639 

602 

309 

340 

233 

174 

417 

EVAPQTRAN5P 

32 

26 

63 

113 

170 

236 

237 

233 

131 

B9 

33 

13 

1430 


TvPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRt DAYS 215 INTERN DAYS 35 WET DAYS 115 

• SEASON NR ! 

SEASON BECINS ON 30 OCT 

BEGIN HUH I D ON 14 NOV 

HUMID PERIOD M 1 5 DAYS» ENDS ON 9 MAR 
END OF SEASON ON ;*9 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 150 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




# 

STATION 

AD I YAMAN 


♦ NL91BER 

17262 







• 

LATITUDE 

37 

43 * 

LONGITUDE 

3B 17 

• ELEVATION 

678 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YFA* 

PRECIPITATION 

109 

128 

116 

76 

55 

3 

2 

1 

3 

28 

B2 

130 

005 

TEMP AVEU AM 

4 3 

5 6 

7 6 

15 0 

19 9 

26 4 

30 6 

30 3 

25 3 

18 4 

12 2 

6 5 

17 0 

TEMP MEAN MAY 

7 7 

9 3 

14 3 

20 4 

25 6 

32 4 

37 0 

36 9 

32 2 

24 6 

17 5 

10 4 


TEMP MEAN MIN 

1 2 

2 2 

3 4 

9 3 

13 7 

19 3 

23 2 

22 9 

IS 3 

13 0 

7 4 

3 4 

11 f 

TEMP MEAN DAY 

3 6 

7 2 

11 3 

17 0 

21 B 

2B 2 

32 3 

32 3 

27 6 

20 7 

14 3 

8 0 

18 9 

TEMP MN NIGHT 

3 6 

4 9 

3 6 

13 3 

17 7 

23 3 

27 3 

26 9 

22 1 

13 9 

10 3 

3 1 

14 9 

VAPCUP PRESS 

6 2 

6 3 

7 2 

B 3 

lO 3 

9 4 

9 9 

9 4 

9 O 

9 1 

Q 3 

7 1 

0 4 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 6 

1 8 

1 7 

1 9 

2 2 

2 1 

2 0 

1 8 

l 5 

t 4 

1 5 

1 8 

SUNSHINE X 

50 

50 

56 

63 

67 

04 

94 

93 

66 

73 

67 

36 

70 

TOT RADIATION 

182 

238 

335 

446 

523 

641 

680 

616 

490 

341 

239 

177 

409 

Evapqtransp 

17 

27 

62 

99 

141 

204 

226 

201 

141 

75 

32 

13 

1238 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 
MY DAvS 163 INTERN DAYS 43 UEl DAYS 157 
• SEASON NR 1 

SEASON BECINS ON 20 OCT 

BEGIN HUMID ON 30 OCT 

HUMID PERIOD <157 DAYS) ENDS ON 5 APR 
END OF SEASON ON 0 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 200 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 



• 

STATION 

URFA 



• NUMBER 

17270 







• 

LATITUDE 

37 

00 • 

LONGITUDE ; 

3B 46 

• ELEVATION : 

547 M 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

93 

70 

69 

56 

33 

3 

0 

0 

0 

24 

41 

92 

481 

TEMP AVERAGE 

5 1 

6 7 

10 1 

15 7 

21 6 

27 8 

31 8 

31 5 

26 7 

19 9 

13 0 

7 4 

18 1 

TEMP MEAN MAX 

9 8 

11 6 

15 7 

21 0 

28 5 

34 3 

38 6 

38 4 

33 8 

26 9 

19 0 

12 1 

24 2 

TEMP MEAN MIN 

1 2 

2 4 

4 6 

9 1 

14 1 

19 4 

23 5 

23 4 

19 3 

13 5 

8 2 

3 6 

11 9 

TEMP MEAN DAY 

y l 

8 7 

12 2 

17 8 

23 9 

79 5 

33 7 

33 5 

79 0 

22 4 

15 4 

9 2 

20 2 

TFMP MN NIGHT 

4 4 

5 8 

8 6 

13 6 

16 9 

24 2 

28 0 

27 7 

73 3 

16 9 

10 9 

5 7 

15 7 

VAPOUR PRFSS 

6 4 

6 7 

7 3 

9 2 

10 4 

11 0 

11 9 

12 4 

10 7 

9 2 

8 5 

7 1 

9 2 

HIND SPEED 2M 

1 7 

1 S 

? 0 

2 0 

2 0 

2 e 

3 0 

2 7 

2 4 

2 5 

1 4 

1 5 

2 1 

SUNSHINE X 

52 

52 

58 

64 

77 

ue 

94 

91 

87 

80 

65 

46 

71 

TOT RADIATION 

189 

246 

345 

452 

576 

662 

680 

607 

496 

367 

237 

159 

4 IB 

evapotransp 

IB 

32 

66 

100 

174 

240 

289 

244 

173 

111 

35 

19 

1509 

TYPE OF HUHID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRV DAYS 199 

INTFRH DAYS 

40 

WET DAYS 

126 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

2 NOV 












BEGIN 

HUMID ON 12 NC.iV 











HUMID 

PERIOD 

Cl 26 DAYS) ENDS ON 

IB MAR 









END OF SEASON ON 

17 APR 












total length or 

SEASON 

IS 166 

DAYS 












COUNTRY TURKEY 



• 

STATION 

S1VEREK 


• NUMBER 

17271 







• 

LATITUDE 

37 

45 • 

LONGITUDE 

39 19 

• ELEVATION 

901 M 


VAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIP1 TATION 

99 

83 

76 

38 

39 

7 

1 

1 

3 

32 

64 

84 

547 

TEMP AVERAGE 

2 9 

4 3 

7 0 

14 0 

19 6 

26 1 

30 4 

29 7 

24 7 

17 3 

11 5 

3 8 

16 3 

TEMP MEAN MAX 

6 6 

6 2 

13 7 

19 5 

25 6 

32 3 

36 6 

36 3 

31 5 

23 6 

16 0 

9 8 

21 7 

MEAN NlN 

-0 2 

0 9 

4 9 

a 6 

13 4 

19 0 

22 8 

22 4 

IB 4 

12 7 

7 6 

2 7 

11 1 

TEMP MEAN DAY 

4 3 

5 9 

10 9 

16 1 

21 7 

28 0 

32 1 

31 7 

27 2 

19 9 

13 7 

7 4 

IB 3 

TEMP MN NIGHT 

2 3 

3 6 

8 1 

12 4 

17 3 


26 9 

26 3 

22 0 

13 3 

9 9 

4 4 

14 4 

VAPOUR PRESS 

5 B 

6 2 

7 6 

9 0 

10 3 

9 e 

10 0 

10 4 

9 0 

8 8 

8 2 

6 9 

8 3 

MIND SPEED 2M 

3 4 

3 1 

3 1 

2 e 

2 7 

2 8 

2 9 

2 7 

2 6 

2 6 

2 6 

2 9 

2 B 

SUNSHINE * 

51 

54 

35 

63 

68 

84 

90 

90 

87 

72 

63 

33 

69 

TOT RADIATION 

184 

230 

331 

446 

328 

641 

639 

601 

494 

338 

230 

171 

406 

EVAPOTRANSP 

21 

31 

66 

104 

139 

219 

251 

222 

161 

R9 

41 

19 

1383 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

H1TH 

DRV PERIOD 










DBV DAYS 164 INTERM DAYS 44 WET DAYS 137 
• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 21 OCT 

BEGIN HUMID ON 4 NOV 

HUMID PERIOD 4 1 37 DAYS» ENDS ON 21 MAR 
END CF SEASON ON 20 APR 
TOT AC LENGTH OF SEASON IS tBl DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY • STATION D1YARBAK1R * NUMBER : 17200 

• LATITUDE 37. S3 • LONGITUDE 40 11 • ELEVATION 684 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

5EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

75 

60 

63 

74 

47 

9 

0 

0 

2 

28 

53 

72 

491 

TEMP AVERAGE 

1 6 

3 7 

S 0 

13 8 

19 3 

25 0 

31 0 

30 5 

24 9 

17 2 

10 0 

4 1 

15 B 

TEMP MEAN MAX 

6 5 

9 1 

14 t 

ao 4 

26 5 

33 3 

30 2 

ju a 

33 2 

25 4 

16 7 

9. 3 

aa * 

TEMP MEAN MIN 

-2 6 

-1 t 

I 0 

6 7 

10 9 

15 8 

21 5 

20 8 

15 6 

9 4 

4 3 

-0 4 

8 6 

7FMP MEAN DAY 

3 6 

5 9 

10 2 

16 1 

21 5 

27 7 

32 0 

32 6 

27 4 

20 0 

12 5 

6 0 

IB 0 

TEMP MN NICNT 

0 0 

2 7 

6 3 

11 5 

16 1 

21 4 

26 5 

25 7 

20 4 

13 5 

7 4 

2 0 

1? 9 

VAPOUR PRESS 

5 5 

5 9 

6 B 

9 3 

11 5 

10 7 

10 B 

13 1 

0 3 

8 3 

0 1 

6 4 

0 7 

HIND SPEED 2M 

1 5 

1 9 

2 0 

1 9 

1 8 

2 3 

2 6 

2 3 

1 9 

1 5 

1. 2 

1 2 

i B 

SUNSM INC 

41 

47 

48 

55 

69 

85 

8B 

89 

85 

71 

58 

43 

65 

TOT RADIATION 

162 

229 

304 

400 

533 

646 

648 

596 

486 

334 

217 

191 

393 

EVAPDTRANSP 

12 

25 

57 

94 

149 

22 4 

272 

236 

160 

85 

25 

10 

1349 


TYPE OF HUH ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 174 INTFRM DAYS 53 WET DAYS 130 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 23 OCT 

BEGIN HUMID ON 3 Nt N 

HUMID PERIOD <130 DAYS) ENDS ON 20 MAR 
END OF SEASON ON 2 MAY 
TOTAc LENGTH OF SEASON IS 191 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

MARD1N 



• NUMBER 

172 82 







» 

LATITUDE 

37 

IB ♦ 

LONGITUDE 

40 44 

♦ ELEVATION 

1080 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YFAR 

PRECIPITATION 

120 

109 

90 

90 

46 

2 

1 

1 

1 

20 

74 

112 

690 

TEMP AVERAGE 

2 7 

3 9 

7 3 

13 1 

19 5 

25 6 

29 0 

29 0 

25 2 

16 1 

11 2 

5 3 

16 0 

TEMP MEAN MAX 

5 1 

6 6 

10 5 

16 8 

23 5 

30 2 

34 6 

34 4 

29 7 

22 1 

14 4 

7 7 

19 6 

TEMP MEAN MIN 

0 1 

1 0 

3 9 

9 3 

14 ■ 

20 0 

24 0 

24 4 

20 6 

14 0 

B 2 

3 0 

11 9 

TEMP MEAN DAY 

3 5 

4 0 

0 4 

14 4 

20 7 

26 9 

31 2 

31 1 

26 7 

19 4 

12 3 

6 1 

17 1 

TEMP MN NIGHT 

2 0 

3 1 

6 3 

11 9 

17 7 

23 3 

27 2 

27 2 

23 1 

16 1 

9 8 

4 2 

14 3 

VAPOUR press 

5 7 

5 6 

6 5 

8 4 

9 8 

10 8 

12 5 

13 2 

11 5 

9 3 

7 8 

6 0 

8 9 

HIND SPEED 2M 

2 O 

2 3 

2 0 

l 7 

1 7 

l 7 

1 6 

1 7 

1 4 

1 5 

1 ■ 

2 0 

1 8 

SUNSHINE X 

45 

52 

49 

52 

66 

77 

80 

79 

78 

71 

59 

44 

63 

TOT RADIATION 

173 

246 

310 

395 

518 

602 

605 

540 

459 

337 

222 

155 

381 

EVAPOTRANSP 

16 

30 

56 

06 

136 

169 

186 

171 

110 

73 

33 

21 

1097 


TYPE OF MLP11D SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 167 INTfcRM DAYS 29 WET DAYS 169 

• SEASON r*? 1 

SEASON BEGINS ON 20 OCT 

BEGIN HUMID ON 31 OCT 

MLMID PERIOD <169 DAYS) ENDS ON 10 APR 
END OF SEASON ON 6 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 190 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 



« 

STATION 

HAKKARI 


♦ NUMBER 

17203 







♦ 

LATITUDE 

37 

34 • 

LONGITUDE 

43 46 

• ELEVATION 

1720 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

IOC 

105 

125 

146 

37 

13 

3 

1 

10 

26 

76 

91 

737 

TEMP AVERAGE 

-5 0 

-3 9 

1 5 

7 2 

14 2 

20 0 

24 4 

24 4 

19 4 

12 2 

3 0 

-1 3 

9 9 

TEMP KEAN MAi 

0 0 

1 3 

6 6 

12 1 

19 7 

26 0 

30 0 

30 9 

26 0 

10 0 

11 l 

2 9 

13 4 

fLMi WAN nin 

-0 4 

-7. 7 

■? 3 

3 1 

0 3 

12 9 

17 2 

17 4 

12 7 

7 D 

l 7 

-4 7 

4 B 

TEMP MEAN DAY 

-2 7 

-1 5 

3 7 

9 3 

16 1 

21 B 

26 4 

26 3 

21 6 

14 3 

7 9 

0 3 

ta o 

TEMP MN NIOHT 

-3 3 

-4 3 

0 8 

6 3 

12 2 

17 1 

at. 3 

21 2 

16 4 

9 0 

4 1 

-2 8 

6 1 

VAPOUR PRESS 

3 3 

3 6 

4 7 

6 3 

0 2 

9. 3 

11 2 

11 1 

8 6 

7 4 

3 9 

4 2 

7 0 

WIND SPEED 2M 

1 1 

0 9 

1 4 

1 5 

1. 7 

1 0 

1 9 

1 0 

1 . 9 

1 2 

0 9 

0 0 

1 4 

5UN5HINE X 

57 

50 

60 

50 

67 

05 

90 

90 

07 

71 

60 

37 

71 

TOT RADIATION 

190 

262 

351 

423 

323 

646 

639 

602 

493 

336 

243 

100 

410 

EUAPQTRANSP 

6 

14 

41 

69 

113 

161 

106 

166 

117 

32 

17 

4 

940 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 154 

INTERM DAYS 

22 

WET DAYS : 

189 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

16 OCT 












BEGIN 

MUM I D 

ON 23 OCT 











HUMID 

PERIOD 

1 189 DAYS) END5 ON 

2 MAY 









END DF SEASON ON 

15 MAY 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 211 DAYS 












COUNTRY TURKEY 




♦ 

STATION 

CIZRE 



• NUMBER 

17286 







» 

LATITUDE 

37 

19 ♦ 

LONGITUDE 

42 It 

• ELEVATION 

400 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

130 

lOl 

127 

93 

44 

1 

0 

0 

1 

19 

73 

122 

71 1 

TEMP AVERAGE 

6 4 

B 2 

11 3 

16 0 

21 7 

29 3 

33 4 

32 2 

27 3 

20 6 

14 0 

0 0 

IV 0 

TEMP MEAN MAX 

11 O 

13 1 

17 2 

22 3 

2B 7 

36 e 

41 2 

41 1 

36 2 

26 6 

20 6 

12 9 

25 e 

TEMP MEAN MIN 

2 9 

4 4 

7 0 

10 0 

-.4 ■ 

19 9 

23 2 

22 1 

17 9 

13 9 

9 1 

4 5 

12 3 

TEMP MEAN DAY 

0 4 

10 4 

14 0 

18 7 

24 3 

31 4 

33 4 

34 9 

30 2 

23 7 

16 7 

10 1 

21 5 

TEMP MN NIOMT 

3 9 

7 6 

lO 7 

14 B 

19 4 

23 3 

20 6 

27 5 

22 9 

17 6 

12 0 

6 6 

16 6 

VAPOUR PRESS 

6 5 

7 1 

8 3 

10 7 

12 3 

10 4 

10 9 

10 4 

9 5 

9 Q 

9 1 

7 2 

9 3 

WIND SPEED 2M 

o a 

0 B 

0 B 

0 8 

0 7 

0 0 

0 6 

0 6 

0 7 

0 7 

0 6 

0 6 

0 7 

bJN^HlNt *4 

S6 

37 

39 

61 

69 

90 

93 

93 

90 

77 

67 

57 

72 

TOT RADIATION 

197 

260 

34B 

437 

533 

673 

675 

617 

500 

356 

241 

1B1 

419 

EVAPDTRAN5P 

16 

20 

57 

07 

131 

103 

107 

165 

12 2 

73 

26 

12 

1009 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 171 INTFRM DAYS 25 WET DAYS 16* 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON C4 OCT 

BEGIN HJHID ON 31 OCT 

HUMID PERIOD 4 169 DAYS 1 ENDS ON 10 APR 
END OF SEASON ON 6 MAY 
TOTA*. LENGTH DF SEASON is 194 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY • STATION BODRUM • NUMBER : 17290 






♦ 

LATITUDE 

37 

02 ♦ 

LONGITUDE 

27 23 * 

ELEVATION 

27 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

UUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

200 

109 

67 

29 

20 

4 

0 

0 

9 

34 

94 

107 

773 

TEMP AVERAGE 

11 3 

11 6 

12 B 

16 4 

30 B 

25 3 

26 0 

27 8 

24. 4 

19 9 

16 4 

13 2 

19 0 

TEMP MEAN MA* 

14 8 

13 3 

17 0 

21 1 

23 7 

30 7 

33 B 

33 8 

30 2 

23 l 

20 7 

16 7 

23 a 

TEMP MEAN Ml N 

7 0 

S 1 

9 8 

11 9 

13 7 

19 7 

22 1 

22 1 

19 3 

13 9 

12 9 

9 9 

14 3 

TEMP MEAN DAV 

12 6 

13 2 

14 4 

IB 2 

22 3 

27 2 

30 0 

30 0 

26 6 

88 D 

IB l 

14 4 

20 8 

TEMP MN NIGHT 

10 4 

10 9 

ii e 

19 1 

19 0 

23 2 

23 6 

23 4 

22 3 

IB 2 

14 9 

11 6 

17 4 

VAPOUR PRE5S 

to 0 

10 0 

to 1 

12 3 

15 3 

17 7 

18 8 

19 2 

17 4 

IS 4 

13 7 

11 4 

14 3 

WIND SPEED 2M 

2 2 

2 3 

2. 1 

1 B 

1 3 

1 7 

1 9 

1 7 

1. 3 

1 4 

1 7 

2 1 

1. B 

SUNSHINE X 

53 

61 

64 

70 

73 

90 

93 

93 

90 

76 

66 

36 

74 

TOT RADIATION 

196 

373 

36B 

480 

963 

673 

673 

617 

309 

334 

240 

160 

427 

EVAPOTRANSP 

28 

40 

69 

99 

136 

177 

201 

170 

123 

71 

36 

23 

1 1 83 


TvPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAVS 189 INTERN DAYS 31 WET DAYS 143 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 7 OCT 

DtC IN HUMID ON 21 OU 

HUMID PERIOD C143 DAYS) ENDS ON 13 MAR 
END OF SEASON ON 1 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 176 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




m 

STATION 

MILAS 



« NUMBER 

17291 







• 

LATITUDE 

37 

18 • 

LONOITUDE 

27 4B 

• ELEVATION 

45 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

162 

109 

76 

41 

37 

12 

2 

1 

10 

43 

07 

179 

761 

TEMP AVERAGE 

B 7 

10 2 

11 7 

13 6 

20 3 

23 3 

88 8 

27 3 

23 4 

18 4 

14 0 

11 1 

17 9 

TEMP MEAN MA* 

14 t 

13 6 

17 7 

22 4 

27 2 

32 6 

35 6 

33 6 

32 0 

26 4 

21 4 

15 6 

24 7 

TFMP MFAN MIN 

3 l 

5 7 

6 6 

9 1 

12 9 

17 2 

20 0 

19 2 

13 9 

12 0 

8 6 

7 2 

11. 6 

TEMP MEAN DAY 

n 3 

12 3 

14 3 

18 2 

22 6 

27 7 

30 6 

30 2 

26 7 

21 6 

17 1 

12. 9 

20 3 

temp MN NIGHT 

B 4 

9 4 

10 7 

13 e 

17 7 

22 2 

24 7 

23 8 

20 3 

. 1» 7 

11 8 

9 3 

15 7 

vapour PRESS 

B 5 

9 a 

9 3 

1 1 0 

13 a 

15 4 

16 9 

ia a 

19. 9 

12 9 

11 9 

IO. 2 

1? 9 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 1 

1 3 

1 1 

t i 

t 3 

1 4 

1 3 

1 0 

0 8 

0 6 

1 1 

1 1 

- I NE t 

36 

34 

60 

64 

70 

B3 

92 

92 

83 

71 

64 

33 

71 

TOT RADIATION 

197 

232 

332 

431 

339 

633 

670 

612 

40B 

337 

234 

177 

412 

EVAPOTRANSP 

IB 

30 

39 

92 

133 

100 

206 

183 

119 

63 

23 

13 

1127 


TVPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAVS 1 S3 INTERM DAYS 30 WET DAYS 132 

♦ 5EAS0N NR 1 

SEASON BEGINS ON 10 OCT 

BEGIN HUMID ON 22 OCT 

HUMID PERIOD <132 DAYS) ENDS ON 23 MAR 
END OF SEASON ON 10 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 1B2 DAVS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

MUCLA 



• NUMBER 

17292 







• 

LATITUDE 

37 

12 • 

LONOITUDE 

28 21 

• ELEVATION 

646 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2D 4 

181 

1 1 B 

60 

37 

20 

6 

6 

18 

72 

132 

278 

1102 

TEMP AVERAGE 

5 4 

3 9 

0 1 

12 6 

17 4 

22 6 

26 1 

23 9 

21 6 

13 8 

10 B 

7 2 

14 9 

TEMP MEAN HA< 

9 4 

10 7 

13 3 

18 6 

23 8 

3v a 

33 0 

33 2 

28 9 

22 6 

16 3 

11 3 

20 9 

TEMP MEAN MIN 

1 7 

2 0 

3 3 

7 0 

11 1 

16 0 

19 4 

19 4 

13 2 

10 1 

6 1 

3 3 

9 6 

TEMP MEAN DAY 

7 0 

8 0 

10 3 

14 9 

19 0 

25 0 

28 6 

28 7 

24 4 

18 4 

12 9 

e 7 

17 2 

TEMP MN NIGHT 

4 6 

3 2 

7 0 

1 1 1 

13. 3 

20 3 

23 3 

23 3 

19 0 

13 3 

a 7 

3 4 

13 0 

VAPOUR PRESS 

7 3 

7 1 

7 3 

8 9 

10 9 

12 l 

12 2 

10 0 

11 0 

10 9 

10 1 

8 6 

9 7 

WIND SPEED 2M 

2 4 

2 6 

2 6 

2 6 

2 3 

2 9 

2 9 

2 8 

2 6 

2 1 

2 0 

2 3 

2 5 

SUNSHINE X 

37 

47 

34 

61 

66 

80 

87 

80 

82 

67 

34 

40 

64 

TOT RADIATION 

153 

232 

329 

438 

318 

618 

643 

392 

473 

324 

210 

147 

390 

EVAP0TRAN5P 

18 

30 

60 

94 

133 

193 

224 

207 

141 

71 

26 

14 

1213 


TYPE OF HUH ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 164 INTERN DAYS 32 WET DAYS : 169 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 3 OCT 

BEGIN HUMID ON IS OCT 

MUM I D PERIOD (169 DAYS) ENDS ON 2 APR 
END OF SEASON ON 22 APR 
TOTAL LENGTH OF SEA50N IS 201 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

NAZILL1 


* NUM3ER 

17293 







• 

LATITUDE 

37 

34 • 

LONGITUDE 

28 20 

• ELEVATION 

60 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

114 

82 

63 

37 

38 

13 

9 

3 

13 

44 

68 

123 

611 

TEMP AVERACE 

7 6 

9 2 

11 3 

16 2 

21 0 

23 6 

28 6 

27 8 

23 6 

10 0 

13 4 

9 2 

17 6 

TEMP MEAN MA» 

12 6 

14 3 

17 7 

23 3 

2B 4 

33 2 

36 3 

36 1 

32 2 

26 2 

19 6 

14. 2 

24 6 

TE *TP MEAN MIN 

3 6 

1 4 

3 3 

9 1 

12 8 

16 4 

19 1 

18 4 

14 3 

10 7 

7 3 

3 I 

10 3 

TE MP MEAN DAY 

9 B 

10 4 

13 8 

18 9 

23 4 

27 0 

30 7 

30 3 

26 4 

21 0 

13 7 

it. i 

19 9 

T FMP MN n: 

7 0 

6 3 

9 8 

14 2 

18 0 

21 8 

24 3 

23 4 

19 4 

14 6 

10 6 

7 3 

14 7 

vapour PRE55 

0 3 

8 7 

9 4 

11 8 

14 4 

15 9 

16 9 

17 4 

13 3 

13 3 

It 3 

9 3 

12 7 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 2 

t 4 

1 2 

1 2 

1 3 

1 3 

1 3 

1 1 

0 8 

0 7 

o e 

1 1 

5UNSM1NF X 

53 

36 

62 

64 

67 

83 

91 

91 

87 

73 

63 

33 

71 

TOT RADIATION 

1B0 

261 

337 

430 

323 

633 

664 

606 

494 

341 

22 9 

174 

410 

EVAP0TRAN5P 

14 

28 

59 

93 

138 

163 

200 

103 

123 

63 

24 

9 

1129 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 106 INTERM DAYS 32 WE f DAYS 147 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 3 OCT 

BEGIN HUMID ON 23 OCT 

HUMID PERIOD <147 DAYS» ENDS ON 19 MAR 
END OF SEASON ON 3 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 179 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 



• 

STATION 

FETMIYE 


• NUMBER 

17296 







• 

LATITUDE 

36 

37 • 

LONGITUDE 

29 06 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

226 

147 

93 

34 

26 

3 

5 

2 

16 

69 

127 

245 

993 

TEMP AVERAGE 

tO 6 

It 4 

13 2 

16 6 

20 9 

25 2 

27 9 

27 9 

24 5 

19 6 

15 3 

12 2 

18 8 

TEMP MEAN MAX 

15 B 

16 8 

18 7 

22 6 

26 9 

31 5 

-li ■ 

34 9 

31 7 

26 7 

22 0 

17 e 

25 0 

TEMP MEAN MIN 

6 3 

6 5 

8 0 

10 8 

14 6 

18 3 

20 6 

20 8 

17 B 

14 0 

10 4 

7 9 

13 0 

TFKF MEAN DAY 

12 B 

13 5 

15 3 

18 9 

23 0 

27 3 

30 2 

30 3 

27 | 

22 5 

18 1 

14 5 

21 1 

TEMP MN NIOHT 

9 B 

10 3 

It 9 

14 9 

IB 7 

22 6 

24 9 

24 B 

21 6 

17 3 

13 3 

10 3 

16 7 

VAPOUR PRESS 

9 6 

9 5 

10 3 

12 0 

16 1 

19 1 

21 1 

21 B 

10 7 

15 7 

13 3 

11 0 

14 9 

WIND SPEED 2M 

0 7 

o e 

0 8 

0 9 

0 8 

1 0 

1 0 

0 B 

0 B 

0 7 

0 6 

0 6 

0 8 

SUNSM I NE X 

57 

ti 

63 

69 

73 

86 

90 

90 

09 

75 

66 

56 

73 

TOT RADIATION 

205 

277 

367 

477 

555 

651 

659 

604 

509 

356 

245 

189 

425 

EVAPOTRANSP 

18 

32 

60 

90 

127 

166 

187 

166 

116 

64 

26 

14 

1066 

TYPE OF MÜMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 177 

INTERN DAYS 

25 

WET DAYS 

163 








• SEASON NP 

1 













SEASON DECINS ON 

2 OCT 












0EC1N 

HUMID ON 14 OCT 











HUMID 

PERIOD 

<163 DAYS) ENDS ON 

26 MAR 









END OF SEASON ON 

8 APR 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 168 

DAYS 












country turkey 




• 

STATION 

ELMALI 



• NUMBER 

17290 







» 

LATITUDE 

36 

43 ♦ 

LONGITUDE : 

29 33 

* ELEVATION 

1113 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRFC IP I TAT ION 

119 

71 

5B 

29 

33 

19 

11 

4 

11 

32 

43 

111 

543 

TEMP AVERAGE 

2 5 

3 6 

7 1 

11 3 

16 1 

21 1 

24 2 

24 2 

19 4 

14 0 

9 0 

4 9 

13 1 

TEMP MEAN KA • 

6 9 

8 6 

IP 7 

16 9 

21 9 

27 0 

30 6 

31 0 

26 7 

20 8 

13 3 

9 3 

19 0 

TEMP MEAN MIN 

-1 7 

-1 4 

1 3 

4 6 

B 3 

12 3 

15 1 

14 9 

10 9 

7 1 

3 9 

0 4 

6 3 

TEMP MEAN DAY 

4 2 

3 4 

9 1 

13 0 

17 6 

22 3 

25 6 

25 7 

21 3 

16 2 

11 3 

6 3 

14 9 

TEMP MN N1CHT 

1 5 

2 3 

r. 4 

8 9 

12 8 

17 0 

19 8 

19 3 

15 3 

10 6 

6 8 

2. 6 

10 2 

VAPOUR press 

5 3 

5 3 

b 6 

À 6 

B 7 

9 9 

10 4 

10 3 

8 B 

8 1 

7 2 

6 4 

7 7 

WIND SPEED 2M 

1 6 

1 4 

1 6 

1 7 

1 7 

i a 

1 6 

1 5 

1 3 

1 3 

1 1 

1 4 

1 3 

S-JNSMINE 

58 

63 

64 

67 

71 

82 

90 

90 

83 

75 

7! 

59 

73 

TOT RADIATION 

207 

2B3 

371 

468 

344 

629 

659 

604 

492 

355 

237 

191 

422 

EVAPOTRANSP 

15 

27 

59 

91 

132 

169 

189 

173 

113 

64 

24 

12 

1068 


TrPE OF HUH JD SEA50N SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DA VS 197 INTERM DAV9 3© WET DAYS 130 

♦ SEASON NR 1 

SEASON DECINS ON IS OCT 

DES IN HUMID ON 3 NOV 

HUMID PERIOD < 130 DAYS) ENDS ON IS MAR 
END OF 9EASON ON t APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 1 60 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 



• 

STATION 

ANTALYA 


• NUMBER 

17300 







• 

LATITUDE 

36 

42 • 

LONGITUDE 

30 44 

• ELEVATION 

30 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

255 

172 

93 

43 

30 

9 

2 

2 

14 

64 

112 

270 

1068 

TFMP AVERAGE 

10 0 

10 6 

12 7 

16 3 

20 4 

25 0 

28 2 

28 1 

24 9 

20 3 

13 3 

11 8 

18 6 

TEMP MEAN MAX 

14 9 

15 4 

17 7 

21 0 

24 9 

30 0 

33 7 

33 7 

M B 

26 4 

21 3 

16 9 

23 9 

TEMP HERN MIN 

6 2 

6 3 

8 1 

11 3 

13 1 

19 3 

22 7 

22 3 

19 3 

15 3 

11 2 

0 0 

13 8 

TFMP MEAN DAY 

12 2 

12 6 

14 7 

17 9 

21 8 

26 6 

30 1 

30 0 

27 0 

22 7 

18 0 

13 9 

20 6 

TEMP MN NIGHT 

9 4 

9 8 

11 6 

14 7 

16 4 

22 9 

26 0 

25 7 

22 5 

18 1 

13 e 

10 2 

16 9 

VAPOUR PRESS 

8 8 

0 9 

? 7 

12 6 

16 3 

19 7 

22 0 

22 3 

16 4 

13 2 

12 2 

10 0 

14 7 

WIND SPEED 2M 

2 9 

3 0 

2 9 

2 6 

2 3 

2 3 

2 4 

2 . 4 

2 6 

2 6 

2 6 

2 9 

2 6 

SUNSHINE X 

49 

33 

60 

66 

73 

B2 

89 

90 

83 

74 

67 

33 

70 

TOT RADIATION 

1B6 

239 

336 

463 

333 

629 

633 

604 

492 

332 

247 

178 

413 

EVAPOTRANSP 

35 

46 

77 

103 

138 

174 

204 

187 

13B 

8B 

46 

32 

1266 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 181 

INTFRM DAYS 

36 

WET DAYS 

14B 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

7 OCT 












BEGIN 

HUMID 

ON 23 OC1 











HUMID 

PERIOD 

(140 DAYS) ENDS ON 

20 MAR 









END OF SEA9DN ON 

9 APR 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 184 

DAYS 












COUNTRY TURKEY 



• 

STATION 

ALANYA 



• NUMBER 

17305 







• 

LATITUDE 

36 

33 • 

LONGITUDE 

32 01 

• ELEVATION : 

7 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

239 

168 

93 

40 

32 

4 

2 

I 

26 

74 

140 

236 

1 10» 

TEMP AVERAGE 

11 6 

12 0 

13 4 

16 3 

20 2 

24 4 

26 8 

27 1 

24 3 

20 3 

16 1 

13 1 

10 8 

TEMP Mf AN MA < 

16 1 

16 5 

17 6 

20 3 

24 1 

20 3 

31 0 

31 8 

29 8 

26 3 

20 9 

17 9 

?3 4 

TEMP MEAN MIN 

7 7 

7 7 

9 0 

11 4 

14 9 

IB 9 

21 0 

21 4 

18 8 

13 3 

It 7 

9 2 

13 9 

TEMP MEAN DAY 

13 4 

13 7 

13 0 

17 6 

SI. 2 

25 4 

27 8 

28 4 

26 2 

22 6 

17 8 

13 0 

20 3 

temp mn MIGHT 

10 8 

11 0 

12 2 

14 6 

10 0 

22 0 

24 0 

24 4 

21 8 

10 1 

14 0 

11 3 

16 9 

VAPOUR PRESS 

9 6 

9 7 

10 7 

13. 6 

17 7 

21 9 

25 5 

26 1 

21 0 

16 4 

13 3 

10 7 

16 3 

WIND SPEED 2M 

1 5 

1 5 

1 3 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 0 

0 9 

0 9 

1 0 

1 3 

1 1 

SUNSHINE 

52 

56 

62 

67 

71 

84 

07 

80 

86 

76 

67 

36 

71 

TDT RADIATION 

194 

263 

364 

468 

344 

640 

643 

394 

496 

359 

240 

105 

417 

EVAPOTRANSP 

20 

38 

64 

89 

122 

133 

172 

137 

111 

68 

33 

32 

1050 

TYPE OF HUMID 

SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 










DRY DAYS 172 INTFRM DAYS 31 WET DAYS 162 
• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 SEP 

BEGIN HUniD ON 14 OCT 

HUMID PERIOD (162 DAYS) ENDS ON 25 NAP 
END OF SEASON ON 1 1 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 193 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY ♦ STATION HADIM ♦ NUMBER : 173IO 






• 

LATITUDE 

36 

59 • 

LONGITUDE 

32 29 • 

ELEVATION 

1300 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

127 

82 

73 

44 

33 

20 

3 

2 

10 

43 

37 

137 

633 

7FMP AVERAGE 

-1 2 

0 2 

3 6 

8 4 

12 9 

17 3 

20 7 

20 3 

16 1 

10 4 

6 3 

1 8 

9 B 

TEMP MEAN MAM 

3 3 

3 9 

8 7 

13 3 

18 1 

22 B 

23 9 

26 3 

22 3 

16 0 

11 6 

6 3 

13 1 

TEMP MEAN MIN 

-4 6 

-3 4 

-0 3 

3 6 

7. 9 

114 

14 0 

13 9 

10 3 

6 0 

V 6 

-1 6 

4 9 

TEMP MEAN DAY 

0 9 

3 0 

5. 0 

10 4 

14 7 

19 2 

22 0 

22. 2 

18 4 

12 7 

B 6 

3 8 

11 8 

TEMP MN NIGHT 

-1. 6 

0 1 

2 8 

7 l 

It. 0 

13 1 

17. 6 

17 4 

13 6 

8 6 

4 9 

0 4 

8 1 

VAPOUR PRESS 

4 4 

4 4 

3 1 

3 7 

7 B 

9. 2 

9 4 

9 6 

a 2 

7 4 

6 3 

3 3 

6 9 

WIND SPEED 2H 

1 8 

2 0 

2. 0 

2 2 

1 8 

2 0 

2 1 

1 8 

1 6 

1 3 

i a 

1 8 

1 9 

5UN5HINE ’4 

52 

55 

57 

65 

67 

78 

08 

90 

85 

69 

66 

33 

69 

TOT RADIATION 

192 

256 

343 

456 

323 

607 

640 

603 

491 

334 

243 

181 

407 

EVAPOTRANSP 

11 

24 

50 

86 

112 

141 

165 

147 

95 

51 

24 

10 

916 


TYPE OF HU1ID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 173 INTERM DAYS 31 WET DAYS 161 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 4 OCT 

BEGIN HUHÏO ON |9 OCT 

HUMID PERIOD (161 DAV3) ENDS ON 29 MAR 
END OF SEASON ON 14 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 192 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




« 

BTATIDN 

ANAMJR 



• NUMBER 

17320 







♦ 

LATITUDE 

36 

06 • 

LONGITUDE 

32 30 

♦ ELEVATION 

3 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

218 

189 

110 

30 

23 

3 

0 

1 

10 

77 

114 

236 

1015 

TEMP AVERAGE 

11 B 

11 9 

13 7 

17 1 

20 9 

23 4 

28 3 

28 9 

23 9 

21 7 

17 1 

13 3 

19 7 

TEMP MEAN MAI 

15 Q 

16 0 

17 9 

21 7 

23 7 

30 4 

33 7 

34 0 

31 3 

27 3 

22 3 

17 7 

24 5 

TEMP MEAN MIN 

8 4 

8 3 

9 6 

12 3 

16 0 

20 4 

23 4 

23 9 

21 0 

17 3 

13 3 

10 2 

13 4 

TEMP MEAN DAY 

13 5 

13. 6 

13 3 

IB 8 

22 6 

27. 2 

30 4 

30 7 

27 9 

24 0 

19 3 

13. 2 

S i 9 

TEMP MN N I GH T 

i 1 1 

11 2 

12 6 

13 7 

19 2 

23 6 

26 3 

26 8 

23 9 

19 9 

13 6 

12 1 

18 2 

VAPOUR PRESS 

9 3 

9 3 

lO 1 

12 7 

16 6 

20 3 

23 3 

23 6 

19 6 

13 2 

12 8 

lO. 7 

13. 3 

HIND SPEED 2M 

1 8 

2 0 

i e 

1 5 

1 5 

1 5 

1 5 

1 4 

1 3 

1 4 

1 3 

1 9 

1 6 

SUNSHINE X 

41 

52 

55 

66 

72 

05 

08 

86 

02 

69 

61 

49 

67 

TOT RADIATION 

170 

253 

338 

464 

330 

645 

648 

383 

481 

338 

233 

172 

407 

EVAPOTRANSP 

33 

43 

70 

97 

132 

168 

190 

172 

126 

81 

43 

31 

1186 


TVPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS ISO INTERN DAYS 24 WET DAYS 161 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 2 OCT 

BEGIN HUMID ON 16 OCT 

HUMID PERIOD (161 DAYS) ENDS ON 26 MAR 
END OF SEASON ON 5 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 185 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

SILIFKE 


• NUMBER 

17330 







• 

LATITUDE 

36 

22 • 

LONGITUDE 

33 96 

• ELEVATION 

15 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

138 

106 

94 

29 

22 

6 

1 

1 

11 

44 

B4 

144 

636 

TEMP AVERAGE 

10 3 

11 0 

13 4 

17 0 

21 1 

29 3 

27 B 

2B l 

29 4 

21 4 

16 4 

11. 7 

19 I 

TFMP MEAN MAX 

14 9 

19 8 

18 9 

22 9 

26 3 

30 3 

32 9 

33 4 

31 3 

27. 6 

22 2 

16 2 

24 3 

TEMP MEAN MIN 

6 B 

7 2 

8 9 

11 7 

19 3 

19 4 

22 2 

22 B 

19 7 

16 3 

12 4 

8 4 

14 3 

TEMP MEAN DAY 

12 1 

13 1 

19 9 

19 1 

22 8 

26 8 

29 2 

29 9 

27 9 

23 B 

IB 9 

13 6 

21 0 

TEMP MN NIGHT 

9 7 

10 4 

12 4 

19 9 

19 0 

22 9 

29 3 

39 ■ 

22 9 

19 2 

14 9 

10 3 

17 3 

VAPOUR PRESS 

8 4 

0 9 

9 9 

13 0 

17 3 

21 B 

29 9 

29 B 

19 7 

19 0 

11 9 

9 2 

19 9 

WIND SPEED 2M 

2 7 

2 9 

2. 6 

2 0 

1. 6 

1 6 

1 7 

1 7 

2 2 

2 2 

2 3 

2 B 

2 2 

SUNSHINE X 

93 

98 

63 

67 

72 

84 

89 

90 

07 

76 

67 

97 

72 

TOT RADIATION 

197 

270 

368 

468 

990 

640 

693 

604 

901 

360 

249 

188 

421 

EVAPOTRANSP 

38 

49 

79 

101 

133 

166 

18B 

174 

139 

91 

90 

36 

1236 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 206 IWTFRM DAY9 33 WET DAYS 124 

• SEASON NR 1 

SEASON DEC INS ON 16 OCT 

BEGIN HUMID ON 2 NCfV 

HUMID PERIOD <124 DAYS) ENDS ON 6 MAR 
END OF SEASON ON 22 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 197 DAYS 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

MERS IN 



• NUMBER 

17340 







• 

LATITUDE 

36 

49 « 

LONOITUDE 

34 36 

* ELEVATION 

9 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

126 

97 

56 

36 

23 

10 

7 

5 

10 

39 

81 

128 

61 B 

AVERAGE 

9 9 

10 3 

12 8 

17 0 

21 0 

25 0 

27 5 

27 9 

M 1 

20 0 

19 4 

11 2 

IB 9 

TEMP MEAN MAX 

14 1 

15 0 

17 6 

21 4 

24 6 

27 B 

30 1 

30 9 

29 4 

26 0 

21 9 

16 3 

22 9 

T F.MP MEAN MÎN 

9 9 

9 9 

7 9 

11 6 

19 6 

19 B 

22 7 

23 0 

19 3 

14 6 

10 6 

7 1 

13 6 

TEMP MEAN DAY 

11 4 

12 1 

14 9 

18 3 

21 7 

25 2 

27 7 

20 3 

26 1 

22 2 

17 B 

13 2 

19 9 

TEMP MN NIOMT 

8 7 

9 3 

11 4 

15 0 

IB 6 

22 4 

24 9 

25 2 

22. 1 

17 5 

13 4 

9 4 

Ifc 9 

VAPOUR PRESS 

8 9 

9 4 

10 7 

14 2 

IB 4 

23 4 

27 6 

27 6 

21 9 

16 1 

12 6 

9 B 

16 f 

WIND SPEED 2M 

l 4 

1 4 

1 9 

1 9 

1 6 

1 B 

1 9 

1 7 

1 5 

1 2 

1 . 1 

1 3 

l 9 

SUNSHINE % 

92 

60 

61 

69 

69 

79 

B2 

B5 

86 

79 

67 

5B 

70 

TOT RADIATION 

193 

274 

359 

4 98 

534 

612 

616 

579 

495 

395 

247 

10B 

409 

EVAPOTRANSP 

22 

32 

62 

92 

12B 

159 

177 

166 

119 

69 

32 

19 

1077 


TYPE OF HUMID SEASON SEA5QN WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 191 INTFRM DAYS 3B WET DAYS 136 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 OCT 

BEGIN HUMID DN 27 OCT 

HUMID PERIOD (136 DAYS) ENDS ON 12 MAR 
END OF SEASON ON 9 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 174 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY • STATION ADANA • NUMBER : 17350 

♦ LATITUDE 37 OO * LONGITUDE 35 25 ♦ ELEVATION 73 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PREC IP I TAT ION 

109 

93 

66 

52 

44 

25 

4 

4 

15 

39 

68 

120 

639 

TEMP AVERAGE 

9 2 

10 2 

12 9 

16 9 

21 2 

25 I 

27 6 

28 1 

25 2 

20 8 

15 7 

11 1 

18 7 

TEMP MEAN MAX 

14 2 

15 7 

19 0 

23 3 

26 1 

31 9 

33 9 

35 0 

33 0 

28 9 

22 9 

16 8 

25 2 

TEMP MEAN MIN 

4 6 

5 6 

7 6 

11 0 

14 9 

18 9 

21 9 

4 

18 9 

14 6 

10 4 

6 6 

13. 1 

TEMP MEAN DAY 

It 2 

12 5 

ID 4 

19 4 

23 9 

27 7 

30 0 

30 9 

28 4 

24 1 

18 7 

13 4 

21 3 

ID# NN NIW1 

0 2 

9 4 

11 7 

15 3 

19 3 

23 1 

25 5 

26 0 

22 8 

10 3 

13 5 

9 1 

16 6 

UAPOUR PRESS 

7 9 

8 6 

9 7 

13 1 

16 8 

20 9 

25 1 

25 3 

19 8 

14 6 

11 2 

8 9 

15 2 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 4 

l 4 

1 5 

t 4 

1 6 

1 7 

1 5 

l 3 

0 9 

0 8 

1 1 

1. 3 

SUNSHINE *4 

52 

53 

55 

61 

69 

78 

83 

B7 

81 

73 

64 

48 

67 

TOT RADIATION 

109 

250 

334 

430 

534 

607 

621 

508 

472 

345 

235 

164 

398 

EVAPOTRANSP 

24 

34 

63 

94 

134 

163 

180 

171 

124 

74 

33 

21 

1115 


TYPE OF HUH ID SEASON SCA50N WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS J 77 INTERN DAYS 50 UET DAYS 130 

• SEASON NR ] 

SEASON BEGINS ON 14 OCT 

BEGIN hAJMID ON 30 OCT 

HUMID PERIOD C 1 38 DAYS) ENDS ON 17 MAR 
END OF SEASON ON ?0 APR 

total length of season is 100 days 


COUNTRY turkey 




« 

STATION 

1SKENDCRUN 


♦ NUMBER 

17370 







A 

LATITUDE 

36 

35 ♦ 

LONGITUDE 

36 10 

• ELEVATION 

3 M 


JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OCC 

YFAfl 

PRECIPITATION 

127 

107 

90 

68 

52 

16 

4 

18 

34 

97 

73 

91 

777 

TEMP AVERAGE 

11 8 

12 5 

14 6 

18 3 

22 1 

25 7 

28 0 

28 7 

J 

22 2 

17 9 

13 7 

20 I 

TEMP MEAN MAX 

15 7 

16 5 

18 8 

22 5 

25 8 

29 0 

31 0 

32 0 

30 5 

27 1 

22 6 

17 8 

24. 1 

TEMP MEAN MIN 

8 3 

8 8 

lO 4 

13 8 

17 5 

21 6 

24 4 

25 0 

22 6 

18 2 

14 2 

10 2 

16 2 

TEMP MEAN DAY 

Î3 4 

14 1 

16 1 

19 7 

23 2 

26 6 

28 9 

29 7 

27 9 

24 1 

19 8 

15 2 

21 6 

TEMP MN NIGHT 

11 0 

11 7 

13 4 

16 8 

20 3 

24 0 

26 4 

27 0 

24 8 

20 5 

16 3 

12 I 

IB 7 

VAPOUR PRESS 

8 4 

9 0 

10 1 

13 7 

18 1 

22 7 

26 3 

26 6 

22 3 

16 4 

12 1 

9 3 

16 2 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 3 

1 3 

1 1 

1 1 

1 2 

1 4 

1 2 

0 9 

0 8 

0 9 

1 4 

12 

SUNSHINE X 

61 

45 

53 

60 

68 

71 

70 

72 

76 

73 

59 

46 

63 

TOT RADIATION 

214 

230 

329 

435 

529 

568 

551 

515 

454 

349 

228 

164 

381 

EVAPOTRANSP 

31 

41 

69 

94 

129 

150 

164 

153 

114 

73 

40 

34 

1092 


Type OF humid season season with dry period 

DRV days 143 INTERN DAYS 47 WET DAYS 175 

♦ SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 26 SEP 

BEC1N MUM1L) ON 4 On 

HUMID PERIOD <175 DAYS) ENDS ON 2B MAR 
END OF SEASON ON 6 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 222 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY 


• NUMBER 17372 


TURKEY 


ST AT ION ANT AH YA 


♦ LATITUDE: 36 13 ♦ LONGITUDE 36 07 * ELEVATION 100 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

PRECIPITATION 

222 

190 

143 

103 

64 

TEMP AVERAGE 

8 1 

9 9 

12 7 

17 1 

21 1 

TEMP MEAN MAI 

11 7 

14 0 

17 4 

22. 2 

26 3 

TEMP MEAN MIN 

4 a 

3. 9 

8 1 

12. 0 

16 2 

TEMP MEAN DAY 

9 3 

11 4 

14 3 

19 0 

23 1 

TEMP NN NIGHT 

7 4 

8 9 

11 3 

13 6 

19 6 

VAFCUR PRESS 

B 4 

B 9 

10 0 

12 8 

16 2 

WIND SPEED 2M 

2 3 

2 4 

2 7 

3 1 

3 7 

SUNSHINE X 

40 

53 

58 

63 

74 

TOT RADIATION 

186 

253 

349 

439 

360 

EVAPOTRANSP 

24 

30 

74 

112 

161 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON 

WITH 

DRY PERIOD 

DRY DAYS 146 

INTFRM DAYS 

41 

WET 

DAYS 

* SEASON NR 

1 





SEASON BEGINS ON 

30 SEP 




BEGIN 

HUMID 

ON 16 OCT 



HUMID 

PERIOD 

(170 DAYS) ENDS ON 

12 APR 

END OF SEASON ON 

7 MAY 




TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 219 

DAYS 




JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

33 

3 

12 

34 

82 

93 

193 

1174 

24 7 

27 0 

27 6 

23 4 

20 2 

14 6 

9 6 

18 2 

29 1 

30 8 

31 B 

30 3 

26 B 

20 3 

13 5 

22 9 

20 8 

23 8 

24 4 

20 9 

14 7 

9 e 

6 2 

14 0 

26 4 

28 3 

29 4 

27 3 

aa a 

i6 e 

110 

20 0 

23 3 

23 9 

26 3 

23 6 

17 B 

12 5 

8 0 

16 7 

20 6 

24 4 

23 1 

M v 

14 9 

11 3 

7 3 

13 2 

3 0 

3 B 

3 2 

3 7 

2 1 

1 0 

2. 0 

3 3 

87 

90 

90 

86 

74 

63 

32 

70 

636 

639 

604 

497 

334 

239 

178 

416 

206 

232 

213 

151 

B6 

39 

20 

1336 


178 


COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

DDRTYOL 


♦ NUMBER 

17374 







• 

LATITUDE 

36 

33 • 

LDNOITUDE 

36 10 

• ELEVATION 

2B M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

precipitation 

123 

t29 

1 1 1 

103 

74 

49 

23 

36 

63 

97 

84 

123 

1023 

TEMP AVERAGE 

10 4 

11 2 

13 6 

17 6 

21 6 

23 1 

27 4 

28 1 

23 9 

21 9 

17 0 

12 4 

19 3 

TEMP MEAN MAX 

13 2 

13 9 

10 6 

aa a 

26 3 

29 3 

31 2 

32 2 

30 9 

27 7 

22 7 

17 - 

24 2 

TEMP MEAN MIN 

6 e 

7 3 

V 4 

12 fi 

16 6 

20 1 

22 9 

23 0 

21 4 

17 3 

12 B 

8 6 

15 0 

TEMP MEAN DAY 

12 3 

13 2 

15 7 

19 4 

23 3 

26 4 

20 3 

29 3 

27 6 

24 3 

19 4 

14 3 

21 2 

*EMP MN NIGHT 

9 9 

10 6 

1? 7 

16 2 

19 9 

23 1 

23 4 

26 2 

24 0 

20 1 

13 3 

10 7 

17 8 

VAPOUR PRESS 

8 1 

8 6 

9 6 

12 6 

16 1 

20 4 

24 2 

24 3 

19 2 

14 3 

Il 1 

9 | 

14 B 

WIND SPEED 2M 

1 1 

1 2 

1 3 

1 2 

1 3 

1 2 

1. 2 

1 1 

l 2 

1 1 

1 0 

1 0 

I 2 

SUNSHINE 7. 

56 

39 

60 

64 

69 

76 

73 

73 

00 

73 

6B 

62 

6B 

TOT RADIATION 

206 

270 

333 

433 

334 

596 

368 

330 

470 

353 

249 

196 

399 

EVAPOTRANSP 

23 

37 

6B 

96 

133 

134 

163 

153 

120 

79 

39 

22 

1009 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS 116 1NTFRM DAYS 31 MET DAYS 198 

» SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 13 SEP 

BEGIN HUMID ON 3 OCT 

HUMID PERIOD < 198 DAYS) ENDS ON 21 APR 
END OF SEASON ON 20 MAY 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 249 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY TURKEY 




• 

STATION 

HILI6 



• NUMBER 

17376 







• 

LATITUDE 

36 

44 • 

LONGITUDE 

37 03 

• ELEVATION 

630 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

106 

06 

74 

46 

26 

3 

2 

1 

3 

33 

36 

99 

343 

TEMP AVERAGE 

5 4 

6 7 

10 1 

14 0 

20 7 

23 3 

27 9 

28 0 

24 3 

18 9 

12 8 

7 6 

16 9 

TEMP MEAN MA* 

9 7 

lie 

16 2 

21 6 

27 9 

33 6 

36 7 

36 9 

32 0 

26 3 

19 7 

12 2 

23 e 

TEMP MEAN MIN 

1 6 

2 3 

4 6 

B 3 

12 3 

13 6 

If ■ 

20 1 

16 9 

12 2 

7 3 

3 6 

10 4 

TEMP MEAN LAV 

7 1 

e q 

12 5 

17 4 

23 0 

27 0 

31 2 

31 4 

27 6 

21 7 

15 5 

9 3 

19 3 

TEMP MN NICHT 

4 6 

». a 

B 0 

13 0 

17 6 

21 4 

24 9 

24 9 

21 3 

13 9 

10 4 

3 7 

14 5 

VAPOUR PRESS 

6 9 

7 1 

7 B 

9 3 

11 3 

13 6 

16 0 

16 0 

13. 1 

10 4 

B 9 

7 6 

10 7 

WIND SPEED 2M 

l 9 

i a 

? 0 

2 2 

1 0 

2 4 

2 0 

2. 3 

2 0 

1 3 

1 1 

1 3 

1 9 

SUNSHINE X 

32 

34 

61 

67 

7« 

90 

93 

93 

90 

77 

6B 

33 

73 

TOT RADIATION 

193 

236 

339 

46B 

371 

673 

673 

610 

312 

362 

230 

170 

426 

EVAP0TRAN5P 

10 

30 

63 

110 

163 

221 

234 

227 

132 

62 

33 

17 

1372 


TYPE OF HUMID SEASON 5EA30N WITH DRY PERIOD 

DRV DAYS Î 93 INTERM DAYS 36 WET DAYS 136 

• SEASON NR S 

SEASON BEGINS ON 19 OCT 

OEGIN MUNI D ON 4 NOV 

HUH ID PERIOD 1136 DAYS) ENDS ON 20 MAR 
END CP SEASON ÛN 9 APR 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 172 DAYS 


COUNTRY TURKEY 


STATION AKCAHAlE 


NUMBER 17370 






• 

LATITUDE 

36 

42 * 

LONGITUDE 

3B 50 ♦ 

ELEVATION 

373 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

0€C 

YFAR 

PPEC IMITATION 

63 

45 

40 

32 

29 

6 

0 

0 

1 

20 

30 

53 

331 

TEMP AVERAGE 

6 0 

7 3 

11 2 

16 4 

22 1 

20 2 

31 3 

30 3 

23 4 

10 3 

12 3 

7 6 

10 1 

TEMP MEAN MAE 

10 5 

12 e 

17 8 

23 0 

29 4 

33 7 

39 3 

39 0 

34 5 

26 6 

19 9 

12 7 

25 2 

TEMP ml an N1N 

2 2 

2 4 

5 4 

9 0 

13 6 

13 3 

21 3 

20 9 

16 3 

11 6 

6 6 

3 3 

10 9 

TEMP MEAN DAY 

7 9 

9 3 

13 9 

19 1 

24 4 

30 1 

33 3 

33 1 

20 3 

21 6 

13 4 

9 6 

20 3 

TEMP MN NIGHT 

3 3 

6 3 

? 9 

14 2 

IB 9 

23 9 

26 7 

26 0 

21 3 

13 4 

10 0 

3 8 

13 3 

VAPOUR PRESS 

7 4 

7 3 

B 4 

9 7 

11 1 

11 4 

13 4 

13 4 

10 8 

10 3 

9 0 

B I 

io o 

WIND SPteD 2H 

1 2 

1 1 

0 9 

1 0 

1 3 

1 3 

1 8 

1 3 

1 1 

0 7 

0 6 

0 B 

1 1 

SUNSHINE X 

50 

37 

61 

67 

73 

90 

93 

93 

90 

71 

1 B 

33 

72 

TOT RADIATION 

197 

272 

366 

470 

332 

633 

652 

390 

497 

342 

231 

183 

420 

EVAPQTRanSP 

17 

29 

60 

101 

136 

204 

233 

192 

131 

66 

26 

12 

1233 


T y PE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 209 INTERN DAYS 42 WET DAYS 114 

* SEASON NR l 

SEASON BEGINS ON 26 OCT 

BEGIN HUMID ON 13 NC1V 

HUH I D PERIOD (114 OAYS> ENDS ON 7 MAR 
END OF SEASON ON 31 MAR 
TOTAL LENGTH OF SEASON 15 136 DAYS 


Copyrighted material 



united arab emirates 
émirats arabes unis 



• NUMBER 41194 


COUNTRY UNITED ARAB EMIRATES • STATION DUBAI 






« 

LATITUDE 

23 

13 • 

LONGITUDE 

93. 20 ♦ 

ELEVAT 1DN 

8 M 


VAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

13 

32 

19 

e 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

77 

TEMP AVERAGE 

18 5 

19 2 

22 3 

29 9 

29 7 

32 2 

34 2 

34 2 

31 B 

28 6 

23 7 

20 6 

26 7 

TEMP MEAN MAX 

24 1 

24 e 

28 3 

32 3 

37 l 

39 3 

40 4 

40 4 

38 9 

39. 3 

30 7 

26 9 

33 2 

TEMP MEAN MIN 

13 6 

13 9 

17 0 

19 4 

22 7 

23 8 

28 3 

2B 8 

23 7 

22 0 

17 3 

13 3 

20 8 

TEMP MEAN DAY 

20 8 

21 4 

24 7 

5 a 

32 9 

33 0 

36 6 

36 6 

34 6 

31 1 

26 4 

23 1 

29 2 

TEMP MN NIGHT 

17 3 

17 7 

20 9 

23 8 

27 4 

30 1 

32 2 

32 2 

29 6 

23 8 

21 2 

IB 3 

24 7 

VAPOUR PRESS 

14 5 

19. 8 

17 e 

19 6 

22 9 

29 3 

32 3 

32 3 

29 6 

23 0 

17 9 

16. 8 

22 B 

WIND SPEED 2M 

1 Q 

i e 

2 2 

2 9 

2 9 

3 2 

3 2 

3 2 

2 9 

2 2 

1 . 8 

1. 4 

2 4 

SUNSHINE X 

73 

73 

69 

79 

06 

84 

77 

79 

84 

84 

86 

76 

79 

TOT RADIATION 

333 

392 

447 

326 

606 

606 

371 

333 

923 

434 

303 

321 

477 

EVAPDTRANSP 

66 

73 

119 

160 

230 

234 

234 

227 

190 

149 

96 

63 

1943 


TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERM DAYS 0 WET DAYS : 0 


Copyrighted material 



viet nam 

Copyrighted material 



• NUMBER 48820 


COUNTRY VIET 

NAM 



m 

STATION 

HANOI 






m 

LATITUDE 

21 

01 • 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

18 

26 

38 

81 

196 

239 

323 

TEMP AVERAGE 

16 6 

17 2 

19 9 

23 6 

27 2 

20 7 

20 8 

TEMP MEAN MAX 

20 4 

20 3 

23 1 

27 4 

31 7 

32 9 

32 7 

TEMP MEAN MIN 

13 7 

14 7 

17 5 

2o e 

23 8 

23 6 

25 6 

TEMP MEAN DAY 

18 3 

10 7 

21 3 

23 3 

29 2 

30 6 

30 4 

TEMP MN NICHT 

16 0 

16 7 

19 4 

23 0 

26 4 

27 9 

27 B 

VAPOUR PRESS 

IS 9 

17 0 

21 7 

20 0 

20 3 

20 3 

20 3 

MIND SPEED 2M 

1 2 

1 2 

1 1 

1 0 

0 9 

0 8 

0 7 

SUNSHINE X 

13 

12 

11 

17 

32 

37 

36 

TOT RADIATION 

217 

246 

270 

327 

400 

423 

416 

EVAPOTRANSP 

53 

36 

70 

04 

123 

132 

134 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 103 INTfcRM DAYS 79 MET DAYS 103 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 13 MAR 

BEGIN HUMID ON IB APR 

HUMID PERIOD <183 DAYS! ENDS ON 18 OCT 
END OF SEASON DN 30 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 262 DAYS 


COUNTRY VIET 

NAM 



• 

STATION 

OUANO 

TRI 





• 

LATITUDE 

16 

44 • 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

PRECIPITATION 

163 

32 

63 

SI 

99 

71 

82 

TEMP AVERAGE 

20 0 

21 0 

22 B 

26 4 

2B 6 

29 3 

29 3 

TEMP MEAN MAX 

22 8 

23 9 

26 1 

30 6 

33 3 

33 9 

33 3 

TEMP MEAN MIN 

17 2 

18 1 

19 4 

aa a 

23 9 

25 0 

23 6 

TEMP MEAN DAY 

21 0 

22 1 

24 0 

27 9 

30 3 

31 1 

30 B 

TEMP MN NIGHT 

19 1 

20 l 

21 6 

23 0 

26 9 

27 B 

28 0 

VAPOUR PRESS 

SC - 1 

21 6 

23 6 

26 0 

27 0 

26 0 

26 4 

WIND SPEED 2N 

2 1 

1 9 

i y 

1 7 

1 6 

1 6 

1 6 

SUNSHINE X 

39 

47 

48 

36 

64 

61 

60 

TOT RADIATION 

312 

373 

420 

470 

310 

503 

300 

EVAPOTRANSP 

74 

80 

SOB 

133 

162 

161 

166 

TYPE OF HUMID 

5EAS0N 

SEASON WITH 

DRV PERIOD 




DRY DAYS 96 INTERM DAYS 109 MET DAYS 160 
• SEASON NR l 

SEASON BEC1N5 ON 14 AUG 

BEGIN HLMID ON 26 AUG 

HUMID PERIOD <160 DAYS» ENDS ON 2 FEB 
END OF SEASON ON 29 MAR 
TOTAL LENGTH of SEASON IS 227 DAYS 
• SEASON NR 2 

SEASON BEGINS ON 30 APR 
END OF SEASON ON 1 JUNE 
TOTAL LENGTH Of SEASON IS 32 DAYS 


LONGITUDE 

103 40 • 

ELEVATION 

6 M 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

343 

254 

99 

43 

20 

1682 

20 3 

27 2 

24 6 

21 2 

17 9 

?3 4 

32 0 

30 9 

28 9 

23 7 

22 1 

27 4 

23 4 

24 3 

21 3 

18 1 

14. 9 

20 5 

29 9 

28 B 

26 3 

23 2 

19 7 

23 1 

27 4 

26 3 

23 6 

20 3 

16 9 

22 6 

2B 3 

28 0 

27 3 

22. 3 

17 9 

24 4 

0 7 

0 8 

0 9 

1 0 

t 1 

0 9 

33 

33 

36 

29 

19 

26 

393 

374 

336 

270 

222 

323 

123 

110 

80 

62 

52 

1091 



* NUMBER 

40031 



LONOITUDE 107 11 

• ELEVATION : 

0 H 

AUG 

SEP 

OCT 

190V 

DEC 

YEAR 

lOO 

383 

361 

347 

293 

2469 

29 3 

27 3 

23 3 

23 1 

20 0 

23 3 

33 9 

31 7 

28 3 

23 6 

23 3 

28 9 

23 0 

23 3 

22 2 

20 6 

18 3 

21 7 

31 0 

29 0 

26 3 

24 0 

21 7 

26 6 

27 7 

25 B 

24 0 

22 1 

19 8 

24 0 

26 0 

27 2 

26 4 

24 0 

21 4 

24 8 

1. 6 

1 3 

2 1 

2 4 

2 4 

l 9 

36 

47 

44 

41 

36 

30 

479 

423 

380 

328 

291 

410 

162 

129 

111 

06 

73 

1447 


Copyrighted material 



COUNTRY VIET 

NAM 



• 

STATION 

DA NANG 


• TAJMBER 

40833 







* 

LATITUDE 

16. 

02 • 

LONGITUDE 

108 11 

• ELEVATION 

7 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

102 

32 

29 

32 

69 

83 

89 

109 

308 

392 

367 

223 

2033 

TEMP AVERAGE 

21 3 

22 4 

24 1 

26 1 

28 0 

29 1 

29 0 

28 7 

27 3 

23 6 

24 0 

22 0 

29 6 

TEMP MEAN MAX 

24 7 

26 1 

28 1 

30 8 

33 1 

34 3 

34 2 

33 9 

31 6 

2B 8 

27 1 

23 1 

29 e 

TEMP MEAN MIN 

IB B 

19 7 

21 3 

23 1 

24 6 

23 3 

23 2 

24 9 

24 0 

22 9 

21 6 

19 7 

22 6 

TEMP MEAN DAY 

22 8 

24 1 

23 9 

28 3 

30. 4 

31 6 

31 3 

31 0 

29 1 

26 9 

29 3 

23 3 

27 3 

TEMP NN NIGHT 

20 a 

21 9 

23 6 

23 6 

27 4 

28 2 

28 0 

27 6 

26 3 

24 6 

23 2 

21 3 

24 9 

VAPOUR PRESS 

23 0 

23 6 

24 8 

27 9 

28 2 

27 6 

27 6 

26 8 

29 0 

28 2 

26 9 

22 3 

26 3 

WIND SPEED 2H 

2 1 

1 9 

1 8 

l 7 

1. 6 

t. 6 

1 6 

1 6 

1 3 

2 1 

2 4 

2 4 

i 9 

SUNSHINE X 

39 

47 

48 

36 

64 

61 

60 

36 

47 

44 

41 

36 

30 

TOT RADIATION 

313 

377 

421 

478 

917 

304 

499 

479 

426 

381 

330 

294 

418 

E VAPQTR AN5P 

74 

04 

119 

131 

136 

137 

160 

193 

124 

109 

84 

79 

1428 


TVPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRV PERIOD 

DRV DAYS 119 INTERN DAYS 99 WET DAYS 191 

• SEASON NR : 1 

SEASON BEGINS ON 1 JUNE 

BEGIN HUMID ON 26 AUG 

HUMID PERIOD (131 DAYS) ENDS ON 24 JAN 
END OF SEASON ON 7 FEB 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 230 DAYS 


COUNTRY VIET 

NAM 



• 

STATION 

HO ANC 

SA 


♦ NUMBER 

4 8060 







• 

LATITUDE 

16 33 • 

L0N01TUDE 

107 37 

• ELEVATION 

6 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

20 

14 

23 

31 

70 

124 

141 

134 

210 

249 

138 

44 

1240 

TEMP AVERAGE 

23 6 

24 2 

26 4 

27 7 

29 0 

29 2 

20 9 

28 7 

28 1 

27 0 

23 8 

24 2 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

23 0 

26 1 

28 3 

30 0 

32 2 

33 9 

34 0 

34 0 

32 2 

28 9 

27 3 

26 8 

29 9 

TEMP MEAN MIN 

20 6 

21 1 

2 ? 2 

23 9 

29 0 

23 0 

24 0 

24 0 

23 0 

23 9 

23 0 

21 0 

23 2 

TEMP MEAN DAY 

23 6 

24 3 

26 4 

28 1 

29 9 

31 1 

30 8 

30 B 

29 9 

27 3 

26 0 

24 9 

27 8 

TEMP MN N1QMT 

22 1 

89 ■ 

24 2 

23 9 

27 3 

27 8 

27 l 

27 0 

27 2 

23 4 

24 3 

22 7 

23 3 

VAPOUR PRESS 

24 2 

23 4 

28 6 

31 2 

33 7 

33 0 

33 6 

32 9 

32 1 

29 9 

27 4 

24 8 

29 9 

WIND SPEED 2M 

2 1 

1 9 

1 0 

1 7 

1 6 

1 6 

1 6 

1 6 

1 3 

2 1 

2 4 

2 4 

1 9 

SUNSHirC X 

60 

63 

63 

64 

64 

60 

60 

36 

43 

40 

30 

60 

37 

TOT RADIATION 

374 

434 

4B1 

309 

318 

301 

300 

479 

41B 

366 

336 

339 

441 

EVAPOTRANSP 

94 

99 

133 

142 

133 

146 

191 

143 

123 

113 

101 

94 

1496 


TVPE OF HUMID SEASON SEASON WITH OR Y PERIOD 

DRY DAYS 160 INTERM DAYS 96 WET DAYS 109 

• SEASON NR I 

SEASON BEGINS ON 22 MAY 

BEGIN HUMID ON 11 AUG 

HUMID PERIOD (109 DAYS) ENDS ON 28 NOV 
END OF SEASON ON 13 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 203 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY VIET 

NAM 



• 

STATION 

OUI NMON 


• NUMBER 

48870 







♦ 

LATITUDE 

13 46 ♦ 

LONGITUDE ; J 

109 13 

• ELEVATION 

6 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

<AIN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

33 

41 

38 

23 

33 

36 

69 

36 

249 

434 

434 

143 

1633 

TEMP AVERAGE 

22 8 

23 6 

23 3 

27 0 

28 6 

29 3 

30 0 

30 6 

28 6 

26 4 

23 0 

22 2 

26 6 

TFMP MEAN MAX 

23 0 

26 1 

2B 3 

30 0 

32 2 

33 9 

33 9 

35 0 

32 2 

28 9 

27 2 

24 4 

29 8 

TEMP MEAN MIN 

20 6 

21 I 

22 2 

23 9 

33 0 

23 0 

26 1 

26 1 

23 0 

23 9 

22 8 

20 0 

23 3 

TEMP MEAN DAY 

23 6 

24 3 

26 4 

28 1 

29 9 

31 0 

31 4 

32 1 

29 9 

27 3 

23 8 

23 0 

27 7 

TEMP MN NIGHT 

22 1 

22 B 

24 2 

23 9 

27 3 

27 8 

28 3 

28 8 

27 2 

23 4 

24. 1 

21 3 

23 3 

VAPOUR PRESS 

23 0 

23 6 

24 B 

27 3 

28 2 

27 6 

27 6 

26 8 

29 0 

28 2 

26 9 

22 3 

26 3 

WIND SPEED 2M 

0 3 

0 4 

0 3 

0 3 

1 3 

1 7 

S. 3 

1. 3 

1 7 

1. 3 

1. 3 

0 7 

1 1 

SUNSHINE X 

32 

33 

60 

63 

64 

61 

60 

56 

47 

44 

41 

30 

33 

TOT RADIATION 

366 

413 

471 

312 

311 

493 

491 

476 

429 

390 

344 

349 

438 

EVAPOTRANSP 

03 

90 

121 

134 

133 

138 

163 

163 

136 

114 

91 

79 

1491 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 216 

INTERN DAYS 32 

WET DAYS 

117 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

24 AUG 












BEGIN 

HUMID 

ON 1 ! 

5FP 











HUMID 

PERIOD 

(117 DAYS) ENDS ON 

27 DEC 









END OF SEASON ON 

20 JAN 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

18 149 

DAYS 












COUNTRY VIET 

NAM 



• 

STATION 

NHA TRANC 


• 1 

9UNBEF 

48887 







• 

LATITUDE 

12 

13 • 

LONGITUDE 

109 12 

• ELEVATION 

10 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

47 

19 

34 

39 

34 

43 

41 

31 

133 

311 

339 

186 

1319 

TEMP AVERAGE 

24 0 

24 3 

23 9 

27 3 

28 1 

28 3 

28 1 

28 1 

27 4 

26 3 

25 4 

24 4 

26 3 

TEMP MEAN MAX 

27 8 

28 3 

29 4 

31 0 

31 7 

32 0 

31 7 

31 7 

31 0 

20 9 

28 3 

27 8 

30 0 

TEMP MEAN MIN 

21 6 

22 2 

23 3 

24 0 

24 4 

24 3 

24 4 

24 4 

24 0 

23 3 

22 8 

21 7 

23 4 

TEMP MEAN DAY 

23 8 

26 4 

27 3 

20 e 

29 4 

29 6 

29 4 

29 3 

28 7 

27 I 

26 3 

25 B 

27 9 

TFMP MN NIGHT 

23 7 

24 2 

25 3 

26 3 

26 0 

26 9 

26 7 

26 6 

26 1 

23 0 

24 4 

23 3 

23 3 

VAPOUR PRESS 

23 3 

24 2 

26 6 

29 2 

30 2 

29 9 

29 3 

29. 6 

29 6 

28 3 

26 2 

24 0 

27 3 

WIND SPEED 2M 

0 5 

0 4 

0 3 

0 3 

1 3 

1 7 

1 3 

1 5 

1 7 

1 3 

1 3 

O 7 

1 1 

SUNSHINE 7. 

60 

63 

64 

64 

64 

60 

60 

36 

43 

40 

40 

30 

36 

TDT RADIATION 

401 

433 

489 

300 

307 

487 

4B7 

474 

423 

380 

347 

337 

443 

EVAPOTRANSP 

93 

99 

126 

134 

14B 

143 

147 

144 

123 

112 

96 

91 

1462 


T VPE OF MjmO SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 223 INTER* DAYS 27 WET DAYS 113 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 25 AUG 

BEGIN HUMID ON 9 SEP 

HUMID PERIOD (113 DAYS) ENDS ON 2 JAN 
END OF SEASON ON 14 JAN 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 142 DAYS 


Copyrighted material 



COUNTRY : VIET 

NAM 



• 

STATION 

HQ CHI 

Mil** 

VILLE 

♦ NUMBER 

48900 







• 

LATITUDE 

10 49 * 

LONGITUDE : 

106 40 

• ELEVATION 

19 H 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

14 

4 

10 

32 

219 

311 

293 

267 

331 

262 

113 

49 

1923 

TEMP AVERAOE 

25 8 

26 7 

27 8 

20 9 

28 0 

27 2 

26 7 

27 0 

26 6 

26 3 

26 3 

23 0 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

31 5 

32 V 

34 0 

34 8 

33 3 

31 9 

31 0 

31. 3 

31 1 

30 9 

30 0 

30 6 

32 0 

TEMP MEAN MIN 

21 0 

2i e 

23 3 

24 7 

24 3 

23 8 

23 7 

23 8 

23 6 

23 4 

22 7 

21 6 

23 2 

TEMP MEAN DAY 

28 2 

29 4 

30 6 

31 6 

30 5 

29 3 

28 7 

20 9 

20 7 

20 5 

28 2 

27 7 

29 2 

TEMP MN NIGHT 

24 3 

25 3 

26 6 

28 0 

27 3 

26 4 

26 0 

26 1 

23 9 

25 7 

25 1 

24 3 

26 0 

VAPOUR PRESS 

25 6 

26 3 

27 3 

30 3 

31 4 

31 0 

30 3 

30 7 

30 6 

30 1 

20 7 

26 9 

29 1 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 2 

1 1 

l 0 

0 9 

0 8 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

1 0 

1 2 

0 9 

SUNSHINE X 

34 

60 

37 

34 

40 

39 

31 

40 

33 

38 

43 

30 

45 

TOT RADIATION 

392 

446 

467 

469 

412 

402 

373 

411 

380 

37B 

371 

368 

406 

EVAP0TRAN5P 

109 

114 

139 

139 

124 

112 

toe 

117 

103 

106 

100 

101 

1374 

TYPE OF HUMID SEASON 

SEASON WITH 

DRY PERIOD 









DRY DAYS 128 

INTERM DAYS : 35 

WET DAYS : 

202 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

21 APR 












BEGIN 

HUMID 

ON 30 

APR 











HUMID 

PERIOD 

(202 DAYS) ENDS ON 

18 MOV 









END Or SEASON ON 

14 DEC 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 237 

DAYS 












COUNTRY VIET 

NAM 



• 

STATION 

VUNO - TAU 


• 1 

NUMBER 

48903 







• 

LATITUDE 

10 

20 • 

LONGITUDE 

107 05 

* ELEVATION : 

175 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

3 

3 

31 

198 

196 

224 

193 

191 

203 

71 

29 

1300 

TEMP AVERAGE 

24 7 

23 2 

26 3 

28 3 

28 0 

27 2 

26 3 

26 3 

26 3 

26 1 

29 3 

24 7 

26 2 

TEMP MEAN MAX 

27 B 

28 3 

29 4 

31 7 

3» 7 

30 6 

29 4 

29 4 

29 4 

28 9 

28 3 

27 8 

29 4 

TEMP MEAN MIN 

21 6 

22 2 

23 3 

25 0 

24 4 

23 9 

23 3 

23 3 

23 3 

23 3 

22 8 

21 7 

23 2 

TEMP MEAN DAY 

29 B 

56 4 

27 3 

29 6 

29 4 

28 9 

27 4 

27 4 

27 4 

27 1 

26 9 

29 8 

27 4 

TEMP MN NIGHT 

23 7 

24 2 

25 3 

27 2 

26 7 

26 0 

25 2 

25 2 

29 2 

25 0 

24 5 

23 9 

29 1 

VAPOUR PRESS 

23 3 

24 0 

25 0 

28 1 

29 9 

29 9 

29 4 

29 1 

29 4 

20 1 

26 7 

24 6 

27 3 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 4 

1 4 

1 2 

t. o 

! 0 

! 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 2 

l 3 

t 9 

SUNSHINE X 

60 

60 

60 

95 

42 

42 

40 

42 

42 

44 

48 

39 

49 

TOT RADIATION 

413 

447 

478 

472 

419 

412 

406 

418 

414 

400 

382 

385 

421 

EVAPDTRANSP 

110 

111 

137 

140 

128 

117 

119 

118 

113 

113 

102 

102 

1406 


TYPE OF HUMID SEASON SEASON WITH DRY PERIOD 

DRY DAYS 135 INTERM DAYS 23 WET DAYS 187 

• SEASON NR 1 

SEASON BECIN5 ON 26 APR 

BEQIN HUMID ON 1 MAY 

HUMID PERIOD <187 DAYS) ENDS ON 4 NOV 
END OF SEASON ON 22 NOV 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 210 DAYS 


Copyrighted material 



* NUMBER 40915 


COUNTRY VIET NAM 


• STATION MA TIEN 


• LATITUDE 1023 • LONGITUDE 104.29 • ELEVATION 4 M 



JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JKÂ. 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

12 

14 

50 

136 

231 

240 

311 

274 

254 

240 

129 

47 

1938 

TEMP AVERAOE 

25 0 

26 5 

27 1 

27 9 

28 0 

27 6 

27 1 

27 1 

26 9 

26 7 

26 4 

25 7 

26 9 

TEMP MEAN MAX 

20 c 

30 4 

30 0 

31 2 

31 l 

30 4 

29 7 

29 B 

29 6 

29 5 

29 7 

29 5 

30 1 

TEMP MEAN MIN 

21 6 

22 6 

23 4 

24 6 

24 9 

24 e 

24 4 

24 3 

24 3 

23 9 

23 1 

22 0 

23 7 

TEMP MEAN DAY 

27 3 

27 9 

20 4 

29 1 

29 l 

28 6 

20 0 

28 0 

27 9 

27. 7 

27 6 

27 1 

20 1 

TEKP MN NIGHT 

24 4 

23 2 

25 8 

26 8 

a* t 

26 6 

26 1 

26 0 

25 9 

25 6 

25 1 

24 3 

25 7 

VAPOUR PRESS 

26 2 

27 7 

28 2 

30 4 

3! 7 

30 6 

30 3 

30 3 

30 1 

29 4 

20 6 

27 0 

29 2 

WIND SPEED 2M 

1 2 

1 2 

1 l 

1 0 

0 9 

0 8 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

1 0 

1 2 

0 9 

SUNSHINE X 

52 

50 

42 

38 

34 

32 

30 

33 

30 

35 

40 

48 

39 

TOT RADIATION 

307 

412 

411 

400 

309 

375 

369 

384 

369 

36B 

356 

363 

383 

EVAPOTRANSP 

107 

106 

124 

121 

119 

110 

110 

113 

105 

106 

90 

100 

1319 


TvpE OF HUMID SEASON SEASON Hi TM DRY PERIOD 

DRY DAYS 99 INTERM DAYS 36 WET DAYS 230 

• SEASON NR I 

SEASON BE01NS ON 22 MAR 

BEGIN HUMID ON 10 APR 

HUMID PERIOD <230 DAYS) ENDS ON 26 NOV 
END OF SEASON ON 13 DEC 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 366 DAYS 
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Copyrighted material 



COUNTRY YEMEN 

ARAB 

REPUBLIC 


• 

STATION 

SANA' 

A 


♦ NUMBER 

41344 







• 

LATITUDE 

13 

31 • 

LONGITUDE : 

44 11 

• ELEVATION 

2206 h 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

4 

17 

49 

22 

3 

41 

60 

9 

1 

7 

4 

220 

TEMP AVERAGE 

13 0 

15 0 

16 5 

16 9 

16 3 

19 8 

20 3 

19 9 

17 9 

14 7 

12 B 

12 3 

16 4 

TEMP MEAN MAX 

23 4 

23 1 

26 6 

23 4 

27 4 

29 3 

29 1 

28 0 

27 2 

23 1 

22 9 

22 2 

26 0 

TEMP MEAN MIN 

2 6 

4 9 

6 3 

8 3 

9 1 

10 1 

IS. 4 

11 7 

8 3 

4 3 

2 7 

2 3 

6 9 

TEMP KAN DAY 

16 0 

IS 7 

20 1 

20 0 

21 6 

23 3 

23 4 

22. 7 

21 2 

18 4 

16 3 

13 8 

19 9 

mp MN NIGHT 

9 6 

IS 7 

13 1 

14 1 

13 0 

16. 3 

16 9 

16 7 

14. 2 

10 3 

0 7 

0 3 

12 9 

VAPOUR PRESS 

3 2 

6 3 

6 4 

8 3 

7 1 

6 3 

7 9 

10. 3 

6. 6 

3 2 

3 9 

3. 4 

6 8 

WIND SPEED 2H 

2 0 

2 2 

2 2 

2 0 

2 2 

2 7 

2 4 

2. 3 

2 6 

1 9 

1 3 

1. 0 

2. 1 

5 UN SHINE X 

74 

72 

62 

69 

64 

67 

49 

39 

68 

74 

79 

70 

67 

TOT RADIATION 

409 

448 

433 

310 

496 

306 

431 

469 

487 

471 

438 

301 

#86 

EVAPOTRANSP 

63 

94 

144 

138 

161 

179 

170 

137 

160 

105 

77 

76 

1546 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND 

> DRY 










DRY DAYS 363 

INTERM DAYS 

0 

WET DAYS 

0 









COUNTRY YEMEN 

ARAB 

REPUBLIC 


• 

STATION 

WADI 

2AB1D 


♦ NUMBER 

41363 







• 

LATITUDE 

14 

10 • 

LONGITUDE 

43 23 

• ELEVATION 

240 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

5 

1 

3 

22 

29 

4 

36 

81 

120 

37 

2 

2 

332 

TEMP AVERAGE 

25 6 

26 3 

28 3 

30 6 

32 3 

33 4 

33 2 

32 2 

31 1 

29 8 

27 4 

26 0 

29 7 

TEMP MEAN MAX 

31 9 

32 9 

35 1 

37 8 

38 9 

40 0 

39 2 

37 9 

36 9 

33 7 

33 9 

32 3 

36 1 

TEMP MEAN MIN 

19 2 

19 7 

21 4 

23 3 

26 0 

26 8 

27 1 

26 4 

23 3 

23 8 

20 a 

19 4 

23 3 

TEMP MEAN DAY 

27 9 

28 7 

30 7 

33 2 

34 8 

33 8 

33 3 

34 2 

33. 2 

31 8 

29 7 

28 2 

32 0 

TEMP MN NIGHT 

23 5 

24 1 

26 0 

28 2 

30 2 

31 0 

30 9 

29 9 

28 8 

27 3 

24 7 

23 3 

27 3 

VAPOUR PRESS 

23 3 

23 3 

24 6 

23 3 

29 3 

a# u 

29 3 

30 3 

90 f 

28 3 

24 1 

23 2 

26 8 

WIND SPEED 2M 

1 3 

1 4 

1 3 

1 6 

1 3 

1 B 

2 2 

1 9 

1 3 

1 2 

1 2 

1 2 

1 3 

SUNSHINE X 

63 

61 

53 

66 

62 

33 

37 

43 

33 

69 

78 

70 

39 

TOT RADIATION 

362 

413 

431 

499 

483 

443 

379 

410 

437 

438 

443 

390 

431 

EVAPOTRANSP 

103 

112 

143 

173 

177 

17B 

173 

161 

147 

142 

121 

107 

1741 

TYPE OF HUMID SEASON 

INTERMEDIATE 

SEASON 










DRV DAYS 317 I NTfc'RM DAYS 40 MET DAYS 0 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON IS AUG 
END OE SEASON ON 2 OCT 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 40 DAYS 
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* LATITUDE 14 43 ♦ LONGITUDE 42 39 * ELEVATION 33 M 
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SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

23 

14 

a 

11 

4 

13 

13 

a 

7 

11 

13 

13? 

TEMP AVERAGE 

24 7 

23 7 

26 6 

29 2 

30 6 

32 3 

32 6 

32 7 

31 7 

29 3 

27 1 

24 8 

29 0 

TEMP MEAN MAX 

29 3 

29 3 

31 0 

33 3 

35 1 

36 9 

37 0 

37 0 

36 1 

34 2 

31 7 

29 9 

33 4 

TEMP MEAN MIN 

20 2 

22 0 

22 2 

23 1 

26 1 

28 2 

20 2 

2B 3 

27 2 

24 B 

22 4 

19 7 

24 3 

TEMP MEAN DAY 

26 4 

27 0 

28 2 

30 7 

32 2 

33 0 

34 2 

34 2 

33 2 

31 2 

28 7 

26 6 

30 3 

TEMP MN NI ONT 

23 3 

24 3 

25 1 

27 0 

29 0 

30 B 

30 9 

31 0 

29 9 

27 6 

23 2 

22 7 

27 3 

VAPOUR PRESS 

20 3 

22 1 

22 3 

26 3 

2B 3 

30 0 

20 0 

29 2 

30 0 

23 1 

20 4 

19 1 
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WIND SPEED 2M 

4 6 

4 7 

3 1 

4 8 
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4 1 

4 6 

4 6 
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4 6 

3 0 

4 8 

4 6 
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70 

68 

64 

69 

74 

36 
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3B 

64 
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73 

71 
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463 
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336 
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437 

464 
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391 

435 

EVAPOTRANSP 
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213 
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221 

223 

191 

201 

176 

131 
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TYPE Of HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTERM DAYS 0 WET DAYS 0 


COUNTRY YEMEN 

ARAB 

REPUBLIC 


• 

9TATI0N 

AMR AN 

MINJIDA 


• NUMBER 

41343 







♦ 

LATITUDE 

13 44 t 

LONGITUDE 

44 3B 

♦ ELEVATION 

2100 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

sAIL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

11 

0 

2 

21 

36 

4 

31 

60 

3 

0 

7 

10 

223 

TEMP AVERAQE 

12 9 

12 9 

16 4 

16 9 

18 2 

18 B 

19 4 

18 6 

18 1 

14 8 

11 0 

13 0 

13 9 

TEMP MEAN MAX 

21 4 

23 7 

23 0 

26 2 

27 7 

29. B 

29 2 

29 2 

23 9 

24 6 

22 5 

24 0 

23 7 

TEMP MEAN MIN 

4 4 

2 1 

9 0 

7 6 

8 7 

7 B 

9 6 

8 0 

10. 3 

3 O 

-0 5 

2 0 

6 2 

TEMP MEAN DAY 

16 0 

16 8 

19 1 

20 3 

21 6 

22 8 

22 9 

22 4 

20 9 

18 2 

13 0 

16 B 

19 4 

TEMP MN NIOMT 

10 2 

9 4 

13 9 

13 7 

14 a 

14 8 

13 7 

14 3 

15 0 

io e 

6 3 

8 4 

12. 3 

VAPOUR PRESS 

10 1 

B 2 

12 3 

7 7 

Il 1 

10 2 

13 3 

13 3 

10 4 

a a 

7 6 

0 0 

10 3 

WIND SPEED 2M 

1 0 

1 3 

1 7 

2 0 

2 0 

2 6 

1 3 

1. 7 

2 0 

l 7 

1 3 

1. 0 

1. e 

SUNSHINE X 

71 

91 

70 

73 

74 

71 

62 

64 

76 

87 

89 

00 

77 

TOT RADIATION 

399 

314 

316 

333 

338 

323 

4B3 

490 

318 

310 

470 

433 

495 

EVAPOTRANSP 

69 

77 

111 

142 

143 

138 

124 

128 

131 

98 

68 

70 
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TYPE OF HUMID SEASON ALL YEAR ROUND DRY 

DRY DAYS 363 INTFRM DAYS 0 WET DAYS O 
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• STATION TAX Z 


♦ NUMBER 


A 1 390 


COUNTRY YEMEN ARAB REPUBLIC 






♦ LATITUDE: 

13 39 • 

LONGITUDE 

43 57 • 

ELEVATION 

1400 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

1 

12 

16 

74 

98 

04 

61 

67 

84 

61 

14 

10 

582 

TEMP AVERAGE 

SO 3 

21 9 

23 9 

24 9 

26 S 

26 4 

26 7 

25 9 

25 5 

24 1 

22 2 

19 9 

24 0 

TEMP MEAN MAI 

27 1 

28 3 

30 9 

31. 1 

33. 2 

32 9 

32 6 

32. 0 

32 4 

30 9 

28 7 

26 3 

30 5 

TEMP MEAN MIN 

13 5 

IS S 

16 8 

18 6 

19. 7 

19 9 

20 9 

19 7 

18 6 

17 3 

15 7 

13 5 

17 3 

TEMP MEAN DAY 

22 8 

24 2 

26 4 

27. 1 

28 9 

28 7 

28 8 

28. 0 

27 9 

26 5 

24 5 

22 1 

26 3 

TEMP MN NIGHT 

18 1 

19 8 

21 5 

22 7 

24 1 

24 0 

24 6 

23. 5 

22 8 

21 4 

19 6 

17 3 

21. 6 

YAP OUR PRESS 

ll 9 

12 1 

12 S 

13 9 

14 9 

15 1 

19 3 

IB 7 

17 0 

11. 7 

11 2 

10 9 

14 1 

WIND SPEED 2M 

3 1 

3. 2 

3. 6 

3 6 

2 7 

2. 9 

3 0 

2, 7 

2 2 

2 6 

3 1 

2 6 

2 9 

5UNSHINE X 

49 

72 

73 

74 

67 

57 

47 

59 

61 

79 

86 

77 

68 

TOT RADIATION 

394 

458 

503 

530 

504 

459 

418 

467 

462 

498 

475 

418 

465 

EVAPOTRANSP 

132 

13S 

199 

1B6 

166 

164 

159 

163 

152 

163 

140 

115 

1894 

TYPE OP HUMID SEASON 

INTERMEDIATE 

SEASON 










DRY DAYS 367 

INTERM DAYS 70 

WET 

DAYS 

0 








• SEASON NR 

1 













SEASON BEGINS ON 

4 MAY 












END OF SEASON ON 

PI JUNE 











TOTAL LENGTH DF 

SEASON 

IS 4B 

DAYS 











• SEASON NR 

2 













SEASON BEGINS ON ; 

31 AUG 












END OP SEASON ON 

30 SEP 












TOTAL LENGTH OF 

SEASON 

IS 30 

DAYS 












COUNTRY YEMEN 

ARAB 

REPUBLIC 


• 

STATION 

JUMEISHA 


• NUMBER 

41338 







• 

LATITUDE 

14 

43 • 

LONGITUDE : 

43 04 

• ELEVATION 

3B M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

3 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

10 

20 

3 

1 

0 

42 

TEMP AVERAGE 

24 3 

24 0 

26 7 

" 

31 9 

32 0 

33 3 

32 5 

30 6 

29 0 

26 5 

23 3 

28 9 

TEMP MEAN MAX 

30 2 

31 7 

32 6 

35 9 

37 9 

33 2 

39 3 

39 0 

37 0 

34 0 

32 0 

31 0 

33. 0 

TEMP MEAN MIN 

19 7 

19 1 

21 6 

23 6 

26 5 

27 l 

28 3 

27 5 

23 7 

24 | 

22 0 

20 7 

23 8 

TEMP MEAN DAY 

26 9 

27 7 

29 1 

32 0 

34 1 

34 6 

35 8 

35 3 

33 4 

31 3 

2B B 

27. 7 

31. 4 

TEMP MN NIGHT 

23 2 

23 4 

23 3 

27 7 

30 2 

30 6 

31 7 

31 0 

BV 1 

27 3 

23 0 

23 7 

27 3 

VAPOUR PRESS 

M 3 

24 4 

27 6 

31 1 

34 7 

36 4 

33 8 

32 3 

31 8 

29 0 

26 3 

25 B 

29. B 

WIND SPEED 2M 

4 3 

4 4 

4 8 

4 5 

4 1 

3 8 

4 3 

4 3 

3 8 

4 3 

4 7 

4 5 

4 3 

SUNSHINE X 

70 

68 

64 

69 

74 

56 

55 

58 

64 

68 

75 

71 

66 

TOT RADIATION 

403 

438 

465 

510 

536 

438 

454 

464 

473 

453 

431 

391 

456 

EVAPOTRANSP 

ne 

126 

156 

106 

206 

174 

206 

206 

174 

169 

139 

120 

1982 

TYPE OF HUMID SEASON 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 363 

INTERM DAYS 0 

WET DAYS 

0 
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COUNTRY YEfCN 

ARAB 

REPUBLIC 


• 

STATION 

HA BAR 

MONTANE 

PLAINS 

• NUMBER 

41359 







» 

LATITUDE 

14 

48 * 

LONGITUDE 

44 17 

• ELEVATION 

2400 N 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

sAJN 

UUL 

AUG 

9EP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

4 

6 

36 

47 

57 

4 

40 

74 

11 

30 

11 

6 

346 

TEMP AVERAGE 

12 0 

12 3 

16 1 

16 4 

18 1 

19 1 

19 7 

19 6 

18 3 

16 8 

14 l 

13 4 

16 3 

TEMP HEAN MAX 

22 1 

24 0 

26 3 

26 0 

26 7 

29 2 

25 9 

25. 6 

23 7 

23 6 

21 2 

21 5 

24 8 

TEMP HEAN HIN 

l 9 

0 6 

3 8 

6 8 

9 4 

8 9 

13 3 

13 3 

10 8 

10 0 

7 0 

3 3 

7 fi 

TEMP HEAN DAY 

13 7 

16 6 

19 0 

19 9 

21 2 

22 7 

21 9 

21 7 

20 1 

19 2 

16 6 

16 2 

19 4 

TEMP HN NIGHT 

0 7 

8 3 

12 6 

13 1 

13 0 

13 4 

17 4 

17 2 

13 3 

14 0 

1! 2 

10 1 

13 2 

VAPOUR PRESS 

0 6 

8 6 

12 1 

11 4 

12 3 

11 9 

14 0 

13 0 

12 0 

9 2 

8 3 

7. 0 

11 0 

WIND SPEED 2H 
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1 9 

1 B 

2 0 

2 0 

2. 3 

2 6 

2. 2 

2 0 

1 8 

1 8 

1 7 

2 0 

SUNSHINE X 

76 

06 

73 

73 

64 

64 

31 

34 

66 

79 

02 

87 

r? 

TOT RADIATION 

422 

302 

300 

333 

494 

491 

437 

448 

480 

493 

453 

440 

475 

EVAPOTRANSP 

70 

79 

113 

126 

134 

143 

129 

121 

122 

112 

86 

86 

1323 


TYPE OF HUH ID SEASON INTERNED! ATE SEASON 

DRY DAYS 333 INTFRM DAYS 30 WET DAYS 0 

• SEASON NR 1 

SEASON BEGINS ON 30 JULY 
END OF SEASON ON 29 AUG 
TOTAL LENGTH OF SEASON IS 30 DAYS 
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COUNTRY YEMEN 

P D R 



• 

STATION 

RIYAN 



• NUMBER 

4 1448 







• 

LATITUDE 

14 

35 * 

L0N01TUDE 

49 15 

• ELEVATION 

25 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

0 

1 

3 

10 

12 

0 

0 

2 

0 

0 

3 

0 

33 

TEMP AVERAGE 

24 1 

24 8 

26 0 

27 8 

29 7 

30 7 

29 7 

28 7 

2B 6 

27 2 

23 9 

24 7 

27 3 

TEMP MEAN HA* 

27 4 

20 0 

29 3 

30 9 

32 7 

34 I 

33 3 

32 3 

30 9 

30 3 

30 1 

28 1 

30 6 

TEMP MEAN MIN 

19 7 

21 1 

21 9 

23 9 

26 2 

26 9 

26 0 

25 3 

25 2 

22 9 

20 7 

20 1 

23 3 

TEMP MEAN DAY 

23 0 

23 8 

26 9 

20 ? 

30 6 

31 S 

31 0 

30 0 

29 1 

ju 0 

27 1 

23 3 

20 3 

TEMP HN N10MT 

22 3 

23 4 

24 4 

26 2 

28 3 

29 2 

28 3 

27 4 

26 9 

23 2 

23 3 

22 3 

23 6 

VAPOUR PRESS 

21 3 

23 a 

23 9 

26 8 

32 l 

32 7 

29 2 

27 2 

30 3 

26 3 

22 4 

2 1 B 

26 7 

WIND SPEED 2M 

3 0 

3 0 

3 0 

2 3 

2 5 

2 0 

2 0 

2 0 

2 3 

2 3 

2 3 

3 0 

2 3 

SUNSHINE X 

73 

73 

7© 

73 

03 

75 

61 

69 

73 

83 

84 

79 

76 

TOT RADIATION 

419 

463 

520 

535 

573 

536 

478 

509 

516 

508 

461 

416 

493 

EVAPOTRANSP 

119 

116 

136 

156 

181 

170 

161 

162 

134 

149 

126 

119 

1773 

TYPE OF HIP1ID SEASON 

ALL YEAR ROUND DRY 










DRY DAYS 363 

INTERM DAYS 0 

WET DAYS : 

0 









COUNTRY YEf«N 

P D R 



• 

STATION 

LAHAJ 



• NUMBER 

41433 







• 

LATITUDE 

U 

O 

• 

LONOITUDE 

43 00 

• ELEVATION 

200 M 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

1 

1 

10 

20 

0 

2 

3 

21 

0 

0 

0 

62 

TEMP AVERAGE 

24 1 

24 9 

23 3 

27 4 

29 3 

31 0 

31 2 

30 8 

30 3 

27, 3 

23 3 

23 6 

27 6 

TEMP MEAN MAX 

29 l 

29 2 

31 3 

33 6 

35 8 

38 1 

38 0 

37 3 

34 9 

33 9 

31 3 

29 3 

33 3 

TEMP MEAN MIN 

19 0 

20 0 

21 0 

22 0 

24 I 

23 7 

26 1 

23 5 

24 4 

21 4 

I f 

19 0 

22 3 

TEMP MEAN DAY 

23 9 

26 3 

28 0 

29 9 

32 1 

34 1 

34 2 

33 6 

31 3 

29 9 

27 7 

26 0 

29 9 

TEMP MN NIGHT 

22 4 

23 1 

24 4 

25 8 

27 9 

29 7 

29 8 

29 2 

27 6 

25 1 

23 3 

22 1 

23 9 

VAPOUR PRESS 

17 4 

22 7 

21 9 

24 8 

26 9 

27 4 

27 6 

30 2 

30 1 

23 6 

20 6 

20 1 

24 4 

WIND SPEED 2M 

1 4 

1 3 

1 3 

1 2 

1 2 

1 2 

1. 3 

1 4 

1 1 

1 3 

1 1 

1 2 

1 3 

SUNSHINE X 

63 

61 

68 

74 

71 

68 

39 

64 

69 

73 

77 

74 

69 

TOT RADIATION 

389 

420 

404 

330 

520 

503 

466 

487 

494 

484 

446 

410 

469 

EVAPOTRANSP 

107 

102 

134 

143 

158 

161 

160 

161 

130 

142 

110 

97 

1627 


TYPE OF HUH ID SEASON ALL YEA* ROUND DRV 

DRY DAYS 365 INTERH DAYS 0 WET DAYS 0 
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COUNTRY YEMEN 
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STATION 
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41456 







• 

LATITUDE 
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LONGITUDE 

45 20 

» ELEVATION 
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APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

YEAR 

PRECIPITATION 

2 

e 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

10 

8 

2 

7 

42 

TEMP AVERAGE 

33 1 

24 3 

25 B 

27 0 

20 7 

30 4 

DO 0 

29 6 

29 0 

26 1 

25 1 

24 3 

27 0 

TEMP MEAN MAX 

28 2 

2® 4 

30 2 

31 0 

33 7 

35 2 

33 9 

34 9 

34 7 

32 4 

30 0 

29 2 

31 B 

TEMP MEAN MIN 

10 B 

20 4 

21 4 

22 9 

23 7 

25 5 

26 2 

24 3 

23 3 

19 7 

19 8 

19 e 

22 I 

TEMP MEAN DAY 

23 2 

25 9 

27 4 

20 4 

30 5 

32 1 

31 4 

31 5 

31 0 

20 3 

26 7 

26 2 

28 7 

TEMP MN NIOMT 

21 9 

23 1 

24 3 

23 6 

26 9 

28 6 

28 6 

27 6 

26 0 

23 5 

22 8 

22 6 

25 2 

VAPOUR PRESS 

21 B 

23 7 

26 9 

26 9 

32 3 

33 0 
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116 

141 

173 

231 

JUL 

27 

0 

227 

60 

303 

34 

86 

lie 

147 

173 

204 

236 

273 

322 

399 

AUG 

29 

0 

227 

60 

621 

60 

87 

121 

149 

177 

203 

237 

274 

322 

397 

SEP 

30 

1 

187 

0 

606 

68 

49 

82 

110 

136 

164 

193 

231 

279 

333 

OCT 

29 

0 

113 

2 

348 

81 


33 

30 

67 

87 

111 

141 

182 

230 

NOV 

29 

0 

87 

8 

298 

80 

, , 

26 

39 

32 

67 

84 

106 

136 

186 

DEC 

30 

1 

30 

0 

191 

93 

, . 

12 

19 

28 

37 

48 

62 

82 

114 


INCHON 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47112 

37 29 

126 30 

69 

KOREA REP 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1904 TO 1990 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

4 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

73 

1 

10 

0 

91 

98 



7 

10 

13 

17 

22 

29 

41 

FEB 

72 

2 

24 

0 

360 

183 


4 . 





31 

40 

60 

MAR 

73 

0 

39 

2 

172 

93 


11 

17 

23 

29 

38 

48 

62 

86 

APR 

73 

0 

74 

3 

330 

74 


30 

41 

31 

62 

73 

91 

111 

143 

MAY 

73 

0 

77 

3 

243 

37 

23 

36 

47 

37 

68 

BO 

94 

112 

142 

JUN 

74 

0 

113 

10 

338 

76 


47 

63 

80 

96 

117 

141 

173 

223 

«AJL 

72 

0 

204 

48 

1103 

39 

108 

151 

187 

222 

236 

297 

343 

402 

494 

AUC 

74 

0 

217 

11 

824 

66 

68 

102 

131 

160 

190 

224 

264 

317 

399 

SEP 

74 

0 

126 

7 

342 

81 


44 

62 

81 

101 

123 

133 

194 

260 

OCT 

73 

0 

42 

1 

169 

70 

10 

16 

22 

28 

33 

43 

32 

64 

84 

NOV 

73 

0 

39 

3 

124 

37 

12 

18 

23 

29 

34 

41 

48 

30 

73 

DEC 

74 

1 

24 

0 

128 

81 


10 

14 

17 

21 

23 

30 

37 

48 
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LON 


ALT 


COUNTRY 


TAECU LAT 

47143 35 33 12037 96 KOREA REP 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1907 TO I960 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

33 

4 

19 

0 

67 

08 



7 

10 

14 

18 

23 

31 

44 

FEB 

34 

4 

23 

0 

61 

78 

. , 

7 

11 

19 

20 

23 

31 

40 

93 

MAR 

34 

1 

39 

0 

111 

63 

11 

17 

23 

28 

34 

40 

48 

98 

74 

APR 

34 

0 

70 

10 

166 

40 

29 

39 

48 

96 

64 

73 

04 

97 

118 

MAY 

34 

0 

69 

13 

193 

96 

26 

37 

46 

34 

63 

72 

84 

98 

121 

JUN 

34 

0 

130 

29 

431 

69 

43 

64 

82 

90 

116 

139 

198 

186 

239 

JUL 

34 

0 

206 

32 

601 

63 

63 

94 

122 

149 

178 

211 

291 

302 

384 

AU© 

34 

0 

196 

32 

3B7 

61 

33 

70 

99 

119 

140 

164 

193 

228 

286 

SEP 

34 

0 

147 

3 

343 

99 

40 

61 

81 

102 

124 

149 

179 

220 

284 

OCT 

34 

1 

40 

0 

209 

94 

. , 

, . 

IB 

24 

31 

39 

49 

63 

86 

NOV 

34 

2 

30 

0 

66 

70 

3 

10 

13 

20 

23 

31 

38 

48 

63 

DEC 

34 

2 

22 

0 

97 

99 

. . 

. . 

7 

11 

13 

20 

27 

36 

31 


MOKR'O 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

47163 

34 47 

126 23 

33 

KOREA REF 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1909 TO I960 









AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

76 

0 

36 

3 

90 

98 

11 

17 

21 

26 

31 

37 

44 

33 

67 

FEB 

73 

0 

43 

3 

340 

109 


. , 

20 

27 

34 

42 

33 

67 

90 

MAR 

73 

0 

31 

1 

199 

72 

13 

20 

27 

□3 

43 

32 

63 

77 

101 

APR 

76 

0 

94 

11 

236 

49 

44 

37 

67 

77 

87 

98 

111 

127 

131 

MAY 

73 

0 

94 

4 

202 

36 

32 

46 

98 

71 

83 

97 

114 

136 

171 


76 

0 

142 

14 

930 

69 

44 

67 

86 

103 

124 

147 

174 

206 

264 

JUL 

74 

0 

192 

28 

933 

69 

33 

02 

108 

133 

163 

199 

234 

283 

367 

AOQ 

76 

0 

168 

23 

470 

39 

33 

00 

102 

124 

148 

174 

209 

244 

309 

SEP 

76 

2 

129 

0 

364 

68 

26 

47 

63 

S3 

106 

129 

139 

197 

260 

OCT 

73 

I 

92 

0 

176 

73 


17 

23 

33 

42 

32 

64 

01 

109 

NOV 

73 

0 

46 

3 

172 

60 

13 

22 

28 

34 

40 

47 

96 

66 

83 

DEC 

76 

1 

37 

0 

104 

64 

11 

1? 

22 

27 

32 

38 

49 

94 

69 
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KUWAIT I A P 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

40583 


29 13 

47 59 

55 

KUWAIT 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1936 TO 1980 









AMOUNT EXCEEDED IN 

YEARS OUT 

OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 8 7 6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

17 

0 

28 

1 

73 

63 

6 10 14 10 

23 

28 

33 

44 

38 

FEB 

16 

0 

16 

1 

96 

143 

. . .7 

10 

14 

19 

27 

41 

MAR 

17 

0 

12 

1 

39 

92 

3 3 6 

9 

11 

13 

19 

27 

APR 

16 

2 

18 

0 

67 

129 

3 

8 

13 

20 

30 

49 

NAY 

16 

7 

3 

0 

15 

138 

, , 

I 

3 

3 

7 

10 

JUN 





ALL 

DATA 

IDENTICAL TO 

0 - 

— - 




sAJL 




— 

ALL 

DATA 

IDENTICAL TO 

0 - 

— — 




AUG 





ALL 

DATA 

IDENTICAL TO 

0 - 

— 




SEP 




— 

ALL 

DATA 

IDENTICAL TO 

0 - 

— 




OCT 

16 

11 

4 

0 

37 

293 







NOV 

16 

4 

10 

0 

90 

194 



7 

12 

19 

31 

DEC 

17 

2 

31 

0 

118 

91 

7 13 19 

23 

31 

40 

31 

69 
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LUANG PRABANO 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

40900 

19 S3 

toa oe 

006 

LAOS 


ANALYSIS OF RAlt^ALL VARIABILITY 
FROM 1991 TO 1970 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

23 

6 

22 

0 

120 

126 




7 

13 

20 

20 

40 

60 

FEB 

22 

7 

20 

0 

130 

149 


. 



8 

13 

24 

37 

39 

MAR 

22 

1 

39 

0 

220 

119 




19 

26 

36 

4B 

64 

92 

APR 

21 

0 

92 

7 

196 

37 

23 

39 

32 

64 

78 

94 

112 

137 

177 

MAY 

22 

0 

129 

43 

241 

42 

62 

79 

93 

106 

120 

133 

132 

173 

207 

JUN 

23 

0 

170 

34 

380 

31 

68 

92 

113 

134 

134 

177 

204 

239 

293 

JUL 

20 

0 

207 

24 

483 

48 

78 

108 

134 

160 

186 

213 

249 

294 

364 

AUG 

19 

0 

263 

89 

400 

34 

130 

171 

198 

223 

249 

276 

307 

346 

397 

SEP 

19 

0 

169 

47 

346 

30 

71 

93 

113 

133 

133 

177 

202 

233 

206 

OCT 

20 

1 

72 

0 

163 

78 


13 

26 

39 

31 

67 

00 

117 

164 

NOV 

21 

4 

18 

0 

71 

107 

. . 


4 

B 

12 

17 

23 

32 

46 

DEC 

21 

7 

a 

0 

46 

133 

. . 

, . 

. . 

. . 

3 

6 

10 

13 

23 


VIENTIANE 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

48940 

17 37 

102. 34 

172 

LAOS 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1941 TO 1979 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

9 

4 

3 

2 

1 

JAN 

29 

16 

7 

0 

30 

173 










FEB 

29 

6 

14 

0 

66 

127 

, , 



4 

7 

11 

17 

23 

39 

MAR 

33 

1 

34 

0 

& 12 

77 

7 

12 

17 

22 

28 

34 

42 

33 

70 

APR 

34 

0 

93 

12 

242 

60 

29 

43 

33 

67 

81 

96 

113 

137 

174 

MAY 

33 

0 

231 

97 

407 

36 

133 

166 

191 

213 

239 

264 

293 

329 

383 

w PJH 

33 

0 

268 

116 

474 

31 

166 

193 

210 

239 

239 

2B1 

306 

337 

382 

JUL 

34 

0 

249 

122 

437 

33 

149 

177 

199 

220 

240 

261 

286 

313 

361 

AUG 

34 

0 

344 

1 IB 

647 

39 

182 

226 

261 

293 

326 

361 

401 

432 

329 

SEP 

34 

0 

323 

120 

678 

42 

164 

207 

241 

274 

306 

341 

3B2 

432 

309 

OCT 

33 

1 

83 

0 

326 

82 

, , 

22 

33 

48 

63 

80 

102 

132 

182 

NOV 

32 

7 

13 

0 

109 

162 




, . 

7 

11 

17 

26 

42 

DEC 

28 

22 

2 

0 

23 

232 
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SENO / SAVANNAH HE T 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

48940 

16 40 

105 00 

184 

LAOS 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1951 TO 197B 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

VAN 

16 

11 

4 

0 

34 

222 










FEB 

19 

5 

22 

0 

B8 

129 





10 

17 

26 

39 

61 

MAR 

26 

1 

32 

0 

108 

90 


8 

12 

18 

23 

30 

39 

51 

72 

APR 

27 

0 

94 

14 

343 

70 

27 

42 

55 

68 

81 

96 

115 

139 

17B 

NAY 

27 

0 

238 

37 

812 

67 

00 

116 

148 

178 

211 

247 

289 

345 

432 

VUN 

27 

0 

287 

94 

733 

56 

115 

157 

192 

226 

261 

300 

345 

402 

494 

UUL 

27 

0 

306 

75 

818 

56 

123 

167 

205 

241 

278 

319 

366 

429 

525 

AUG 

27 

0 

364 

152 

827 

44 

188 

234 

273 

308 

344 

382 

426 

481 

565 

SEP 

27 

0 

300 

124 

683 

45 

147 

1B7 

219 

250 

281 

315 

353 

402 

477 

OCT 

27 

0 

76 

4 

485 

124 

. , 


31 

44 

56 

74 

94 

122 

169 

NOV 

22 

9 

3 

0 

16 

116 



, , 


2 

4 

5 

7 

10 

DEC 

15 

12 

2 

0 

20 

221 











Copyrighted material 



BEYROUTH < UN AMER 

IL AT 

LON 

ALT 

40101 

33 34 

33 39 

33 


COUNTRY 

LEBANON 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1873 TO i960 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

83 

0 

193 

26 

416 

41 

91 

117 

139 

139 

180 

202 

228 

260 

310 

FEB 

83 

0 

134 

2 

399 

49 

37 

79 

99 

ne 

138 

160 

186 

220 

273 

MAR 

B3 

0 

93 

13 

242 

33 

37 

31 

63 

73 

B6 

99 

113 

134 

163 

APR 

03 

1 

32 

0 

237 

82 


17 

23 

33 

41 

32 

64 

01 

109 

MAY 

03 

13 

19 

0 

233 

133 






17 

24 

34 

31 

sAJN 

05 

33 

2 

0 

69 

313 










JUL 

B3 

77 

0 

0 

11 

385 










AUG 

83 

79 

0 

0 

7 

419 










SEP 

03 

31 

6 

0 

61 

147 

. , 




. , 

3 

8 

12 

19 

OCT 

03 

3 

47 

0 

207 

102 



13 

23 

32 

43 

30 

70 

112 

NOV 

83 

1 

132 

0 

388 

64 

32 

32 

71 

90 

ill 

134 

162 

200 

260 

DEC 

B3 

0 

183 

6 

340 

40 

78 

104 

126 

147 

168 

192 

219 

234 

309 


RAYACK 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

40102 

33 31 

36 00 

922 

LEBANON 





ANALYSIS OF RAINFALL 

VARIABILITY 












FROM 

1931 TO 

1980 















AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

B 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

26 

0 

137 

24 

361 

30 

37 

77 

93 

109 

123 

143 

164 

191 

232 

FEB 

20 

0 

102 

19 

200 

34 

36 

31 

64 

77 

91 

106 

124 

147 

184 

MAR 

20 

0 

07 

20 

213 

38 

32 

43 

36 

67 

78 

91 

103 

123 

134 

APR 

28 

0 

43 

t 

173 

81 


1 9 

19 

26 

34 

42 

33 

68 

92 

HAY 

26 

1 

14 

0 

30 

10O 

. , 


4 

6 

9 

13 

17 

24 

33 

JUN 

24 

20 

1 

0 

13 

301 










JUL 

21 

20 

0 

0 

3 

447 










AUO 




.... 

ALL 

DATA 

IDENTICAL TO 

0 




SEP 

22 

18 

0 

0 

10 

332 










OCT 

27 

3 

23 

0 

90 

106 



6 

11 

16 

23 

31 

43 

64 

NOV 

26 

1 

37 

0 

162 

73 


18 

26 

36 

43 

37 

71 

90 

121 

DEC 

28 

0 

122 

11 

322 

38 

37 

33 

72 

80 

106 

123 

149 

180 

229 
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TRIPOLI - MINA 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

40103 

34 27 

33 4B 

6 

LEBANON 





ANALYSIS OF 

RAINFALL 

VARIABILITY 












FROM 

l 1931 TO 

1900 















AMOUNT 

EXCEEDED 

> IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

24 

0 

187 

60 

337 

44 

90 

113 

136 

155 

175 

197 

221 

253 

301 

FEB 

23 

0 

103 

17 

296 

63 

32 

48 

62 

76 

91 

100 

129 

133 

1 98 

MAR 

26 

0 

114 

23 

293 

36 

44 

60 

73 

89 

103 

110 

137 

161 

1 98 

APR 

25 

0 

36 

6 

263 

07 

16 

24 

32 

39 

46 

37 

69 

84 

107 

MAY 

25 

2 

16 

0 

70 

102 

, t 


3 

7 

11 

13 

20 

28 

40 

JUN 

22 

16 

1 

0 

10 

223 










JUL 




— — 

ALL DATA 

IDENTICAL TO 

0 




AUG 

21 

17 

0 

0 

4 

244 










SEP 

23 

B 

12 

0 

110 

109 





, , 


12 

21 

39 

OCT 

26 

0 

36 

3 

160 

73 

10 

18 

26 

34 

44 

33 

69 

88 

120 

NOV 

25 

1 

108 

0 

□09 

70 

20 

30 

54 

71 

ÜV 

109 

134 

166 

220 

DCC 

27 

0 

173 

16 

366 

47 

66 

91 

113 

133 

137 

1B2 

211 

249 

308 


KSARA 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

401 11 

33 49 

33 49 

918 

LEBANON 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1921 TO 1960 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

9 

4 

3 

2 

1 

JAN 

40 

0 

137 

26 

311 

43 

63 

88 

106 

123 

143 

164 

188 

219 

267 

FEB 

40 

0 

137 

13 

421 

37 

48 

68 

05 

103 

121 

142 

166 

196 

246 

MAR 

40 

0 

69 

5 

202 

60 

19 

30 

39 

49 

59 

70 

84 

102 

130 

APR 

40 

0 

37 

3 

109 

74 

B 

13 

18 

24 

30 

37 

43 

37 

73 

MAY 

40 

4 

14 

0 

92 

122 




6 

9 

13 

18 

23 

36 

JUN 

40 

29 

1 

0 

12 

218 










JUL 

40 

39 

0 

0 

3 

624 










AUG 

40 

38 

0 

0 

3 

489 










SEP 

40 

27 

1 

0 

10 

192 










DCT 

40 

3 

17 

0 

73 

109 



4 

7 

to 

13 

20 

29 

43 

NOV 

40 

0 

64 

2 

184 

74 


19 

28 

38 

49 

62 

79 

102 

140 

DEC 

40 

O 

116 

2 

232 

30 

38 

36 

71 

86 

102 

120 

141 

169 

213 
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MACAO 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

4 son 

22 12 

113 33 

57 

MACAO 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1990 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

50 

2 

58 

0 

153 

us 




13 

18 

25 

34 

47 

69 

FEB 

50 

1 

47 

0 

221 

103 



15 

23 

32 

42 

56 

76 

111 

MAR 

49 

0 

73 

5 

340 

81 


24 

35 

46 

50 

73 

91 

114 

154 

APR 

49 

0 

154 

3 

465 

73 


43 

65 

00 

115 

140 

188 

243 

336 

MAY 

48 

0 

293 

36 

975 

71 

78 

123 

163 

204 

249 

290 

359 

440 

568 

JUN 

50 

0 

368 

44 

892 

45 

164 

215 

258 

290 

340 

385 

438 

503 

609 

JUL 

50 

0 

279 

66 

910 

55 

112 

153 

196 

220 

253 

291 

335 

391 

476 

AUC 

49 

0 

304 

30 

936 

32 

117 

162 

201 

237 

275 

317 

367 

«29 

328 

SEP 

49 

0 

213 

11 

603 

5B 

64 

96 

124 

153 

184 

218 

239 

313 

399 

OCT 

50 

3 

07 

0 

380 

108 

, . 

, , 

26 

40 

58 

79 

106 

144 

211 

NOV 

49 

5 

37 

0 

187 

116 




15 

22 

32 

44 

63 

93 

DEC 

50 

7 

29 

0 

141 

133 

. . 



9 

15 

22 

32 

47 

74 


Copyrighted material 



LON 


ALT 


COUNTRY 


PENAN© LAT 

40601 3. 18 100 16 4 MALAYSIA 

ANAL Y8 18 OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1980 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

JAN 

16 

0 

37 

1 

143 

80 

FEB 

16 

0 

119 

24 

223 

30 

MAR 

13 

0 

121 

13 

336 

62 

APR 

14 

0 

226 

112 

362 

33 

MAY 

13 

0 

264 

04 

306 

38 

JUN 

16 

0 

180 

73 

291 

38 

JUL 

16 

0 

231 

31 

300 

37 

AU© 

16 

0 

236 

92 

372 

34 

SEP 

16 

0 

338 

219 

629 

31 

OCT 

16 

0 

370 

141 

311 

26 

NOV 

13 

0 

242 

03 

411 

36 

DEC 

16 

0 

B2 

22 

162 

31 


AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 10 

9 

0 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 


14 

22 

30 

41 

33 

69 

91 

129 

43 

61 

76 

91 

106 

124 

144 

171 

213 

37 

33 

71 

87 

103 

124 

148 

179 

228 

130 

171 

199 

224 

230 

277 

309 

348 

408 

94 

117 

135 

133 

170 

189 

210 

237 

276 

103 

133 

162 

187 

213 

242 

273 

317 

382 

134 

162 

184 

203 

226 

248 

273 

304 

331 

223 

262 

292 

320 

347 

373 

407 

448 

307 

237 

273 

303 

332 

339 

387 

419 

438 

474 

133 

163 

166 

209 

231 

234 

281 

313 

366 

31 

43 

33 

63 

74 

83 

99 

116 

144 


KOTA BKARU 
48613 


LAT LON ALT 

6 10 102 17 3 


COUNTRY 

MALAYSIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 19B0 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

U 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

29 

1 

196 

0 

1390 

140 




8B 

129 

173 

237 

323 

480 

FEB 

30 

0 

62 

1 

227 

93 


13 

23 

33 

44 

SB 

73 

100 

142 

MAR 

29 

0 

09 

1 

297 

92 


19 

31 

43 

61 

82 

107 

143 

209 

APR 

28 

1 

06 

0 

282 

79 


29 

42 

33 

70 

86 

107 

134 

178 

MAY 

29 

0 

114 

3 

240 

33 

34 

31 

66 

01 

98 

116 

139 

168 

213 

JN 

30 

0 

138 

42 

293 

49 

37 

77 

94 

no 

126 

144 

166 

193 

233 

JUL 

30 

0 

133 

46 

322 

47 

71 

92 

1 to 

126 

144 

163 

103 

212 

236 

AUG 

30 

0 

168 

32 

339 

42 

80 

103 

121 

139 

137 

176 

190 

227 

270 

SEP 

□0 

0 

191 

70 

403 

43 

97 

122 

142 

161 

180 

201 

224 

233 

298 

OCT 

30 

0 

300 

no 

396 

37 

160 

197 

228 

236 

205 

313 

331 

393 

462 

NOV 

29 

0 

690 

226 

13B8 

47 

313 

409 

488 

363 

640 

723 

018 

9431132 

DEC 

30 

0 

346 

88 

1213 

31 

216 

294 

362 

427 

494 

368 

636 

767 

943 


Copyrighted material 



KUALA LUMPUR 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

46647 

3 07 

101 33 

17 

MALAYSIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1951 TO 1900 









AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

0 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

29 

0 

167 

66 

370 

45 

81 

103 

121 

139 

156 

175 

197 

225 

267 

FEB 

30 

0 

157 

30 

420 

51 

72 

94 

111 

128 

146 

164 

106 

214 

257 

MAR 

29 

0 

229 

09 

357 

31 

136 

162 

182 

201 

220 

240 

263 

291 

333 

APR 

29 

0 

278 

44 

469 

35 

143 

179 

209 

235 

262 

291 

325 

367 

433 

MAY 

29 

0 

196 

46 

406 

S3 

75 

103 

120 

152 

177 

204 

237 

278 

344 

JUN 

30 

0 

131 

26 

200 

49 

52 

71 

87 

103 

119 

137 

158 

105 

227 

JUL 

30 

0 

129 

37 

338 

47 

62 

79 

94 

107 

121 

136 

153 

175 

207 

AUO 

30 

0 

142 

22 

312 

51 

55 

75 

93 

no 

128 

148 

171 

201 

240 

SEP 

30 

0 

IBS 

71 

360 

41 

95 

1 IB 

1 3B 

156 

174 

194 

217 

245 

209 

OCT 

30 

O 

269 

59 

496 

37 

139 

173 

201 

227 

254 

202 

315 

355 

418 

NOV 

29 

0 

278 

91 

567 

33 

164 

196 

222 

245 

260 

292 

320 

354 

406 

DEC 

30 

0 

230 

100 

537 

44 

116 

146 

170 

193 

216 

241 

270 

306 

361 


MALACCA 

46665 


LAT LON ALT 

2 16 102 15 7 


COUNTRY 

MALAYSIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1951 TO I960 









AMOUNT 

EXCEEDED 

l IN 

YEARS OUT OF 10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

t 

JAN 

16 

0 

105 

24 

216 

56 

34 

50 

64 

70 

92 

109 

120 

154 

194 

FEB 

16 

0 

122 

1 

298 

64 

19 

35 

52 

71 

92 

117 

149 

192 

264 

MAR 

15 

0 

142 

47 

335 

47 

65 

85 

101 

116 

132 

149 

168 

193 

231 

APR 

14 

0 

171 

71 

321 

50 










MAY 

15 

0 

159 

29 

310 

52 

56 

79 

99 

119 

140 

163 

191 

226 

283 

JUN 

16 

0 

190 

59 

467 

52 

82 

110 

134 

157 

181 

207 

237 

276 

337 

ML 

16 

0 

199 

95 

310 

20 

126 

146 

163 

170 

192 

206 

225 

247 

279 

AUC 

16 

0 

201 

77 

327 

34 

115 

130 

157 

175 

192 

211 

232 

259 

290 

SEP 

16 

0 

205 

69 

348 

41 

99 

126 

149 

170 

192 

215 

242 

276 

329 

OCT 

16 

0 

209 

110 

395 

33 

130 

152 

170 

196 

202 

219 

237 

261 

296 

NOV 

15 

0 

237 

129 

493 

37 

139 

167 

108 

208 

228 

249 

273 

303 

347 

DCC 

16 

0 

139 

16 

303 

59 

40 

61 

90 

99 

119 

142 

169 

206 

264 


Copyrighted material 



SANDAKAN 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

96491 

5 54 

118 04 

12 

MALAYSIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1879 TO 1960 









AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 

to 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

62 

0 

479 

36 

1352 

60 

144 

218 

283 

347 

416 

493 

909 

709 

Iff 

FED 

62 

1 

278 

0 

877 

73 


83 

129 

171 

21B 

273 

342 

435 

987 

MA» 

62 

1 

219 

0 

631 

72 

43 

77 

109 

142 

178 

219 

270 

338 

490 

AF» 

62 

0 

118 

13 

30 7 

63 

32 

30 

66 

83 

100 

120 

145 

177 

228 

MAY 

62 

0 

136 

19 

424 

91 

36 

79 

99 

119 

139 

162 

109 

224 

279 

JUN 

62 

0 

193 

64 

434 

41 

lOO 

129 

143 

164 

182 

203 

226 

299 

300 

JUL 

62 

0 

182 

96 

399 

39 

96 

118 

137 

193 

172 

191 

213 

240 

282 

AUG 

62 

0 

203 

38 

4M 

44 

93 

123 

146 

167 

189 

213 

240 

279 

328 

SEP 

62 

0 

244 

32 

918 

43 

112 

146 

173 

199 

226 

299 

288 

332 

398 

OCT 

62 

0 

260 

38 

43B 

29 

199 

188 

211 

231 

231 

273 

297 

327 

372 

NOV 

62 

0 

360 

96 

670 

37 

190 

233 

272 

307 

341 

378 

420 

472 

333 

DEC 

61 

0 

46B 

147 

1113 

41 

241 

301 

349 

399 

442 

491 

347 

620 

729 


Copyrighted material 



BEE B AI P /MUSCAT LAT LON ALT COUNTRY 


41256 


23 

33 

38 

17 

13 


OMAN 








ANALYSIS 

i OF 

RAINFALL 

VARIABILITY 












FROM 1893 TO 

1939 














AMOUNT EXCEEDED 

i IN 

YEARS 

i OUT 

OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 S 7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

58 

u 

29 

0 

143 

131 


8 

13 

23 

34 

30 

79 

FEB 

58 

17 

16 

0 

9B 

137 


. 

7 

12 

19 

28 

43 

HAR 

58 

26 

11 

0 

70 

136 




6 

12 

21 

33 

APR 

39 

38 

7 

0 

90 

273 








MAY 

39 

34 

0 

0 

9 

383 








JUN 

37 

34 

1 

0 

64 

612 








A4- 

36 

31 

1 

0 

37 

493 








AUG 

33 

32 

0 

0 

14 

329 








SEP 



— 

ALL DATA 

IDENTICAL TO 


0 - 

— 




OCT 

34 

46 

2 

0 

44 

307 








NOV 

33 

□3 

7 

0 

77 

203 








DCC 

33 

14 

21 

0 

171 

160 



11 

18 

27 

38 

39 


SAL ALAN 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

41316 

17. 02 

34 03 

22 

OMAN 





ANALYSIS 

OF 

RAINFALL 

VARIABILITY 












FROM 

1942 TO 

1960 















AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS 

OUT 

OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

IB 

9 

1 

0 

3 

133 






1 

i 

2 

3 

FEB 

IB 

16 

1 

0 

17 

388 










MAR 

IB 

13 

3 

0 

69 

313 










APR 

18 

13 

2 

0 

17 

246 










MAY 

17 

14 

7 

0 

121 

303 










JUN 

IB 

6 

3 

0 

34 

100 






3 

6 

9 

13 

JUL 

18 

0 

29 

13 

48 

31 

18 

21 

23 

26 

28 

31 

33 

37 

42 

AUO 

IB 

0 

27 

7 

33 

49 

11 

13 

IB 

21 

24 

28 

32 

3B 

46 

SEP 

IB 

4 

3 

0 

13 

104 



1 

2 

2 

3 

3 

6 

9 

OCT 

19 

16 

8 

0 

137 

390 










NOV 

19 

16 

1 

0 

13 

239 










DEC 

19 

12 

3 

0 

60 

248 











Copyrighted material 



PESHAWAR 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

41930 

34 00 

71 33 

399 

PAKISTAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1862 TO 1980 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

113 

13 

34 

0 

133 

96 



10 

16 

23 

31 

42 

37 

83 

FEB 

113 

7 

38 

0 

129 

82 


9 

13 

22 

29 

37 

48 

62 

83 

MAR 

117 

1 

39 

0 

223 

76 

14 

23 

32 

40 

49 

60 

73 

90 

117 

APR 

118 

3 

43 

0 

186 

89 


12 

19 

26 

34 

44 

33 

72 

99 

MAY 

117 

16 

19 

o 

131 

128 




7 

12 

17 

24 

33 

30 

JUN 

119 

38 

7 

0 

97 

167 




, , 

, , 


9 

13 

20 

JUL 

119 

14 

33 

0 

213 

120 




13 

22 

32 

44 

60 

89 

AUO 

117 

to 

31 

0 

430 

131 





31 

43 

62 

87 

131 

8EP 

116 

16 

19 

0 

177 

132 





12 

17 

24 

33 

49 

OCT 

117 

43 

6 

0 

71 

173 




. m 

. , 

4 

7 

12 

20 

NOV 

116 

39 

10 

0 

213 

249 










DEC 

1 IB 

29 

18 

0 

143 

143 

, . 

, , 

. , 

, . 

, . 

14 

21 

32 

31 


PARACHINAR 
41 >60 


LAT LON ALT 

33 32 70.03 1723 


COUNTRY 

PAKISTAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1948 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

B 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

28 

1 

69 

0 

333 

142 





47 

62 

83 

116 

169 

FEB 

24 

0 

74 

9 

167 

58 

21 

32 

42 

32 

63 

73 

90 

109 

140 

MAR 

28 

0 

133 

20 

360 

36 

44 

64 

81 

99 

117 

138 

162 

194 

244 

APR 

31 

0 

123 

7 

283 

61 

36 

34 

71 

06 

106 

126 

130 

182 

234 

HAY 

28 

1 

73 

0 

210 

62 

21 

34 

45 

53 

65 

76 

90 

107 

134 

JUN 

28 

0 

41 

6 

99 

33 

15 

21 

26 

31 

37 

42 

49 

38 

72 

JUL 

28 

0 

133 

34 

361 

63 

47 

67 

83 

101 

119 

138 

161 

191 

238 

AUO 

28 

0 

104 

33 

219 

44 

49 

63 

73 

86 

97 

109 

123 

140 

168 

SEP 

29 

1 

63 

0 

208 

72 

16 

27 

36 

43 

33 

66 

78 

93 

122 

OCT 

24 

3 

29 

0 

123 

106 



9 

14 

21 

28 

37 

49 

70 

NOV 

23 

6 

22 

0 

166 

134 





10 

17 

26 

38 

61 

DEC 

29 

4 

32 

0 

117 

100 



B 

14 

21 

29 

40 

33 

81 


Copyrighted material 



LON 


ALT 


COUNTRY 


ZHOB LAT 

41620 3121 64 2B 1407 PAKISTAN 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1947 TO 1990 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

w X 

CV 

9 

B 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

29 

4 

19 

0 

7B 

102 



6 

9 

13 

18 

23 

31 

43 

FEB 

30 

0 

24 

1 

66 

91 

. . 

6 

10 

14 

18 

23 

30 

39 

34 

MAR 

32 

1 

42 

0 

133 

B8 

. 

11 

17 

24 

32 

41 

32 

68 

93 

APR 

31 

2 

29 

0 

119 

81 


9 

14 

19 

24 

30 

37 

46 

62 

MAY 

31 

7 

16 

0 

102 

149 

. , 

, , 

, , 


8 

13 

19 

29 

46 

JUN 

33 

9 

0 

0 

26 

103 




3 

3 

e 

10 

14 

21 

JUL 

33 

1 

52 

0 

163 

77 


16 

24 

33 

42 

32 

63 

82 

111 

AU© 

33 

1 

50 

0 

137 

73 

9 

17 

23 

32 

41 

30 

61 

77 

102 

SEP 

32 

15 

8 

0 

31 

130 






6 

10 

16 

24 

OCT 

32 

21 

2 

0 

32 

244 










NOV 

31 

13 

7 

0 

B6 

211 

. . 

, . 

. . 




7 

14 

23 

DEC 

33 

4 

14 

0 

74 

141 

. . 




7 

11 

16 

24 

38 


LAHORE CITY 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

41640 

31 33 

74 20 

214 

PAKISTAN 


ANALYS1B OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1961 TO 1990 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

S 

JAN 

116 

22 

24 

0 

100 

101 



6 

11 

17 

23 

31 

42 

60 

FEB 

116 

18 

22 

0 

118 

113 

, , 



10 

14 

20 

28 

39 

36 

MAR 

118 

16 

23 

0 

167 

116 

, , 



11 

16 

22 

29 

40 

38 

APR 

117 

23 

13 

0 

04 

119 




3 

8 

12 

17 

24 

33 

MAY 

118 

23 

13 

0 

111 

123 

. . 




9 

13 

18 

26 

30 

JUN 

120 

8 

38 

0 

191 

93 



13 

21 

29 

37 

48 

62 

B6 

JUL 

120 

0 

130 

4 

471 

66 

39 

62 

02 

104 

126 

132 

103 

224 

291 

AUO 

119 

2 

131 

0 

317 

74 

. , 

46 

63 

83 

107 

132 

162 

204 

271 

SEP 

lie 

19 

63 

0 

326 

143 





33 

32 

73 

109 

169 

OCT 

118 

39 

8 

0 

91 

192 







0 

13 

27 

NOV 

117 

B2 

2 

0 

38 

243 










DCC 

119 

47 

13 

0 

112 

149 

. . 





10 

16 

24 

37 
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BASCO 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

90133 

20 27 

121 38 

10 

PHILIPPINES 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1980 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

AMOUNT 
9 8 

EXCEEDED IN 
7 6 3 

YEARS OUT OF 10 
4 3 2 1 

JAN 

30 

0 

171 

42 

338 

30 

69 

94 

114 

134 

133 

178 

203 

239 

292 

FEB 

30 

0 

131 

26 

282 

40 

49 

68 

83 

101 

118 

136 

130 

186 

230 

MAR 

28 

0 

103 

14 

479 

07 


40 

34 

70 

83 

104 

127 

137 

203 

APR 

29 

0 

83 

8 

239 

76 

17 

29 

40 

33 

66 

82 

101 

127 

170 

MAY 

29 

0 

130 

3 

377 

72 

28 

48 

67 

07 

110 

137 

170 

214 

287 

JUN 

26 

0 

286 

26 

1024 

73 

78 

122 

161 

201 

242 

291 

349 

423 

348 

JUL 

27 

0 

219 

37 

633 

64 

70 

103 

132 

161 

192 

223 

266 

320 

403 

MJC 

26 

0 

379 

61 

1318 

70 

101 

160 

211 

263 

321 

383 

463 

368 

734 

SEP 

26 

0 

420 

127 

1780 

76 

142 

210 

263 

318 

374 

437 

308 

604 

760 

OCT 

2B 

0 

31B 

33 

1193 

71 

90 

140 

183 

226 

272 

326 

389 

472 

603 

NOV 

27 

0 

333 

34 

911 

67 

90 

147 

193 

238 

286 

341 

406 

492 

629 

DEC 

26 

0 

273 

28 

847 

76 

63 

104 

142 

181 

223 

274 

334 

416 

346 


APAPRI 

98232 


LAT LON ALT 

1022 121 38 2 


COUNTRY 

PHILIPPINES 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1903 TO 1900 









AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 

• 10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

6 

9 

4 

3 

2 

i 

JAN 

71 

0 

131 

2 

465 

64 

34 

34 

72 

90 

110 

133 

160 

196 

233 

FEB 

72 

0 

90 

2 

230 

74 

16 

27 

38 

31 

64 

79 

99 

123 

167 

MAR 

71 

2 

31 

0 

196 

64 


13 

21 

29 

38 

49 

63 

81 

113 

APR 

72 

3 

42 

0 

230 

120 



13 

22 

30 

39 

32 

70 

lOO 

MAY 

72 

0 

111 

1 

431 

77 


33 

49 

66 

83 

107 

136 

173 

240 

AJN 

70 

0 

164 

3 

617 

67 

42 

66 

89 

112 

138 

167 

202 

248 

323 

JUL 

70 

0 

194 

19 

600 

71 

46 

73 

102 

130 

161 

196 

238 

294 

383 

AUG 

70 

0 

233 

10 

600 

38 

01 

116 

146 

173 

207 

241 

281 

336 

419 

SEP 

69 

0 

267 

23 

704 

37 

90 

129 

164 

199 

233 

273 

324 

388 

4B8 

OCT 

66 

0 

334 

30 

809 

47 

146 

197 

239 

290 

323 

369 

423 

494 

601 

NOV 

69 

0 

342 

34 

1028 

63 

103 

133 

201 

247 

296 

331 

417 

304 

642 

DEC 

68 

0 

210 

33 

343 

32 

81 

112 

138 

164 

190 

219 

233 

297 

366 


Copyrighted material 



LON 


ALT 


COUNTRY 


DAOUPAN 


LAT 


9B323 


16 03 130 30 


PHILIPPINES 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

HE AN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

9 

6 

0 

53 

136 





3 

6 

8 

12 

18 

FEB 

29 

16 

7 

0 

32 

138 










HAR 

29 

7 

19 

0 

105 

142 

. , 

, , 

, . 

. , 

9 

14 

22 

34 

33 

APR 

30 

2 

74 

0 

177 

39 

17 

33 

43 

33 

66 

78 

92 

111 

139 

HAY 

29 

0 

232 

20 

853 

76 

63 

101 

132 

164 

190 

237 

204 

344 

443 

JUN 

26 

0 

356 

120 

1122 

39 

143 

196 

239 

281 

324 

371 

427 

490 

611 

JUL 

29 

0 

«83 

15B 

2639 

96 

133 

222 

209 

336 

424 

301 

390 

713 

896 

AUG 

29 

0 

360 

106 

1300 

61 

202 

283 

337 

427 

300 

381 

676 

601 

996 

SEP 

26 

0 

301 

31 

678 

43 

132 

174 

210 

243 

278 

313 

339 

413 

301 

OCT 

20 

0 

1 33 

7 

368 

87 

, , 

47 

69 

92 

119 

130 

1B8 

240 

320 

NOV 

27 

1 

50 

0 

101 

90 

. , 

13 

24 

33 

44 

36 

72 

93 

120 

DEC 

27 

7 

IS 

0 

115 

131 

* * 

. 4 



7 

12 

18 

27 

42 


HANILA < AIRPORT > 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

98429 

14 31 

121 00 

13 

PHILIPPINES 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1901 TO I960 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

8 

12 

0 

39 

126 




3 

7 

10 

13 

23 

34 

FEB 

30 

12 

4 

0 

33 

163 






3 

3 

8 

13 

HAR 

29 

7 

6 

0 

43 

146 



, , 


3 

3 

7 

10 

16 

APR 

29 

9 

16 

0 

103 

137 






10 

17 

27 

47 

HAY 

29 

0 

124 

2 

712 

116 




63 

84 

114 

131 

202 

292 

JUN 

27 

0 

233 

3 

600 

30 

60 

103 

140 

173 

213 

236 

309 

370 

490 

JUL 

2B 

0 

338 

70 

1814 

97 


139 

186 

233 

207 

34 3 

414 

309 

660 

AUG 

29 

0 

416 

80 

939 

46 

161 

240 

209 

336 

303 

433 

496 

374 

694 

SEP 

27 

0 

282 

37 

704 

61 

100 

142 

178 

214 

231 

292 

341 

404 

303 

OCT 

28 

0 

182 

20 

462 

70 

46 

73 

98 

124 

132 

184 

223 

274 

337 

NOV 

27 

0 

113 

16 

243 

61 

32 

49 

64 

90 

96 

113 

137 

167 

213 

DEC 

27 

1 

38 

0 

160 

83 


11 

18 

20 

39 

32 

70 

94 

137 
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LON 


ALT 


COUNTRY 


LEOASPI LAT 

*0444 13 08 133.44 16 PHILIPPINES 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1903 TO 1900 









AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

6 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

72 

0 

334 

9 

1013 

61 

93 

144 

190 

236 

203 

341 

408 

497 

640 

FEB 

72 

0 

236 

24 

731 

71 

63 

lOO 

132 

163 

201 

241 

2B9 

332 

436 

MAR 

72 

0 

202 

23 

606 

67 

60 

91 

1 IB 

146 

173 

207 

246 

298 

379 

APR 

72 

0 

191 

37 

498 

64 

32 

74 

94 

114 

134 

137 

184 

219 

274 

MAY 

71 

0 

100 

19 

477 

60 

36 

84 

108 

132 

137 

186 

219 

264 

333 

JUN 

70 

0 

200 

40 

682 

36 

00 

107 

133 

136 

181 

209 

240 

261 

343 

JUL 

71 

0 

244 

67 

303 

42 

124 

133 

iei 

203 

230 

236 

286 

324 

301 

AUQ 

70 

0 

233 

40 

479 

44 

103 

136 

163 

189 

216 

243 

279 

323 

390 

SEP 

70 

0 

249 

33 

333 

43 

114 

149 

177 

204 

231 

261 

293 

339 

406 

OCT 

68 

0 

316 

94 

769 

44 

133 

193 

230 

263 

293 

331 

372 

423 

303 

NOV 

69 

0 

462 

30 

1030 

40 

220 

209 

339 

306 

434 

484 

343 

610 

730 

DEC 

69 

0 

493 

71 

1130 

30 

199 

269 

329 

387 

446 

314 

391 

692 

647 


TACLOBAN 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

90330 

11. 13 

123 00 

16 

PHILIPPINES 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1900 









AMOUNT 

EXCEEDED 

l IN 

YEARS OUT OF 

r 10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

247 

26 

863 

72 

69 

108 

141 

173 

211 

232 

301 

366 

470 

FEB 

29 

0 

206 

36 

401 

40 

04 

113 

138 

162 

107 

213 

247 

289 

334 

MAR 

30 

0 

133 

4 

349 

33 

40 

60 

70 

97 

116 

138 

164 

200 

233 

APR 

30 

0 

129 

30 

336 

63 

43 

64 

81 

97 

113 

134 

137 

9 

CD 

233 

MAY 

29 

0 

148 

41 

434 

60 

33 

77 

93 

114 

133 

134 

179 

211 

262 

JUN 

28 

0 

131 

30 

321 

47 

69 

89 

106 

123 

139 

100 

179 

203 

247 

JUL 

27 

0 

133 

63 

247 

34 

89 

107 

121 

134 

147 

161 

176 

196 

223 

AUG 

27 

0 

118 

12 

303 

33 

44 

61 

76 

91 

106 

123 

143 

169 

209 

SEP 

29 

0 

128 

37 

230 

43 

60 

77 

92 

103 

119 

134 

132 

174 

200 

OCT 

28 

0 

163 

8 

472 

39 

30 

73 

97 

120 

143 

170 

20 2 

244 

310 

NOV 

27 

0 

232 

94 

390 

33 

138 

164 

103 

204 

223 

243 

266 

294 

336 

DEC 

27 

0 

314 

69 

608 

42 

133 

193 

229 

262 

294 

329 

370 

422 

300 
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ILOILO 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

90637 

10 42 

122 34 

7 

PHILIPPINES 


ANAL V SI 8 or RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1*03 TO 1980 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

NE AN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

71 

1 

03 

0 

197 

92 


13 

22 

31 

40 

31 

63 

84 

116 

FEB 

71 

3 

34 

o 

209 

110 


. , 

12 

IB 

24 

33 

42 

36 

78 

HAA 

72 

4 

33 

0 

201 

101 

. . 


13 

18 

24 

32 

41 

34 

73 

APR 

71 

3 

46 

0 

298 

109 


. . 

. . 

24 

32 

43 

37 

77 

no 

NAY 

71 

1 

143 

0 

310 

73 

. , 

30 

71 

92 

116 

143 

176 

220 

293 

JUN 

69 

0 

267 

90 

648 

40 

143 

176 

203 

228 

233 

280 

311 

330 

410 

JUL 

70 

0 

339 

37 

826 

46 

161 

211 

233 

292 

332 

376 

426 

492 

392 

AUG 

70 

0 

333 

30 

B08 

49 

147 

197 

239 

280 

322 

368 

422 

493 

600 

SEP 

70 

0 

277 

30 

616 

44 

113 

132 

1B6 

218 

232 

288 

332 

387 

473 

OCT 

69 

0 

262 

23 

706 

31 

99 

137 

171 

203 

236 

273 

316 

371 

439 

NOV 

69 

0 

193 

2 

464 

61 

36 

B3 

111 

137 

163 

197 

236 

286 

367 

DEC 

69 

0 

110 

10 

328 

77 

. , 

43 

61 

77 

93 

113 

136 

166 

213 


CEBU 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

98643 

10 20 

123 34 

33 

PHILIPPINES 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1901 TO 1900 









AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

B 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

29 

0 

109 

12 

464 

80 

28 

44 

39 

73 

92 

110 

134 

164 

214 

FEB 

29 

0 

68 

3 

ISO 

69 

17 

28 

37 

47 

37 

69 

84 

103 

134 

MAR 

30 

0 

49 

8 

133 

64 

13 

21 

2B 

34 

42 

30 

60 

74 

93 

APR 

30 

1 

34 

O 

308 

107 



23 

32 

42 

33 

68 

87 

120 

NAY 

29 

0 

110 

3 

266 

62 

29 

46 

61 

76 

92 

111 

134 

164 

213 

sAJN 

28 

0 

193 

31 

386 

38 

102 

127 

147 

163 

184 

203 

228 

237 

302 

JUL 

26 

0 

201 

07 

372 

33 

112 

136 

136 

174 

192 

212 

234 

261 

303 

AUG 

29 

0 

181 

10 

319 

36 

63 

92 

113 

130 

161 

188 

219 

260 

324 

SEP 

28 

0 

194 

3t 

374 

46 

00 

107 

131 

133 

176 

202 

231 

270 

330 

OCT 

28 

0 

191 

13 

397 

40 

04 

111 

133 

133 

176 

200 

227 

263 

317 

NOV 

27 

0 

146 

42 

343 

47 

63 

83 

102 

tie 

133 

132 

173 

200 

241 

DEC 

27 

0 

134 

13 

436 

70 

33 

36 

74 

93 

113 

136 

163 

201 

260 
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DOHA I NT AIRPORT 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

41170 

29 19 

91 34 

11 

QATAR 





ANAL Y9 IS 

OF RAINFALL 

VARIABILITY 













F won 

1962 TO 

1909 
















AMOUNT EXCEEDED IN 

YEARS 

OUT 

OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 B 

7 

6 


9 

4 

3 

2 

1 

JAN 

23 

8 

16 

0 

102 

168 






11 

IB 

29 

47 

FEB 

23 

7 

19 

0 

94 

116 

. . . . . 


3 


7 

12 

IB 

27 

41 

MAR 

23 

8 

17 

0 

102 

196 

• • i , . 





9 

17 

29 

91 

APR 

23 

7 

9 

0 

68 

171 

, , , . , 

. . 




6 

10 

16 

26 

NAY 

23 

19 

4 

0 

106 

491 










-AIN 




— - — 

ALL 

DATA 

IDENTICAL 

TO 


0 

- 

.... 




JUL 




— 

ALL 

DATA 

IDENTICAL 

TO 


0 

- 

.... 




AUG 




— 

ALL 

data 

IDENTICAL 

TO 


0 

- 

— — 




SEP 





ALL 

DATA 

IDENTICAL 

TO 


0 

— 




OCT 

23 

21 

1 

0 

17 

373 










NOV 

23 

16 

4 

o 

46 

234 










DEC 

23 

13 

10 

0 

199 

299 
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LON 


ALT 


COUNTRY 


RIYAD LAT 

40430 24 42 46. 44 611 SAUDI ARABIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1941 TO 1976 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 S 

7 

6 

9 

4 

3 

2 

1 

JAN 

27 

7 

16 

0 

111 

191 




7 

12 

18 

28 

46 

FEB 

27 

13 

11 

0 

133 

239 







10 

19 

36 

MAR 

27 

4 

23 

0 

101 

121 



8 

13 

19 

28 

39 

99 

APR 

26 

3 

20 

0 

124 

119 


10 

16 

23 

34 

49 

79 

MAY 

25 

10 

10 

0 

69 

190 





7 

12 

19 

31 

JUN 





ALL 

DATA 

IDENTICAL 

TO 


0 




JU_ 

27 

26 

0 

0 

2 

909 









AUC 




— 

ALL 

DATA 

IDENTICAL 

TO 


0 — 

— 




SEP 




- — — 

ALL 

DATA 

IDENTICAL 

TO 


0 — 





OCT 




— 

ALL 

DATA 

IDENTICAL 

TO 


0 — 

... 




NOV 

25 

16 

5 

0 

29 

197 









DEC 

22 

9 

10 

0 

70 

199 



. 


. . 

7 

12 

20 

32 


JEDDAH 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

41026 

21 30 

39. 12 

17 

SAUDI ARABIA 





ANALYSIS 

OF 

RAINFALL 

VARIABILITY 











FROM 

1991 TO 

1976 













AMOUNT EXCEEDED 

IN 

YEARS 

i OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 8 7 6 

9 

4 

3 

2 

1 

JAN 

23 

10 

12 

0 

131 

230 




1 1 

21 

39 

FEB 

22 

18 

4 

0 

99 

419 







MAR 

24 

20 

2 

0 

98 

440 







APR 

22 

19 

1 

0 

16 

316 







MAY 

22 

20 

t 

0 

20 

416 







JUN 





ALL DATA 

IDENTICAL TO 0 

— ■ ■■ 




JUL 

21 

20 

0 

0 

3 

44 7 







AUO 




— 

ALL DATA 

IDENTICAL TO 0 


— — 




BEP 

24 

23 

0 

0 

3 

479 







OCT 

23 

20 

0 

0 

8 

316 







NOV 

22 

6 

19 

0 

199 

177 



12 

20 

33 

99 

DEC 

21 

9 

17 

0 

76 

116 

9 

9 

14 

21 

31 

47 
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DHAHHAN 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

40416 

26 16 

30 10 

17 

SAUDI ARABIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 


FROM 1931 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

JAN 

23 

3 

17 

0 

127 

134 

FEB 

23 

6 

16 

0 

BO 

1 38 

MAR 

23 

4 

11 

0 

77 

136 

APR 

24 

9 

12 

0 

76 

136 

MAY 

23 

13 

1 

0 

19 

237 

JUN 

ii h 

23 

22 

0 

0 

10 
▲i i 

469 

DATA 

VUL 

AO© 





ALL 

ALL 

HATA 







I/A 1 A 
TSATA 

OCT 

23 

22 

0 

0 

îe 

4/A 1 A 

469 

NOV 

22 

11 

3 

0 

32 

133 

DEC 

21 

7 

19 

0 

109 

161 


1976 

AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 
987634321 

9 14 20 30 46 

7 12 19 20 46 

3 9 13 20 31 

8 13 22 36 


IDENTICAL TO 0 

IDENTICAL TO 0 

IDENTICAL TO 0 

3 6 9 13 

6 12 21 34 36 
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SINGAPORE 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

40694 

1 22 

103 93 

18 

SINGAPORE 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1911 TO 1900 









AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 

1 10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

•JAN 

63 

0 

237 

22 

634 

60 

61 

120 

194 

too 

224 

264 

313 

373 

476 

FEB 

64 

0 

164 

8 

301 

63 

49 

74 

96 

118 

142 

160 

199 

240 

307 

MAR 

64 

0 

ieo 

19 

326 

32 

69 

91 

114 

137 

161 

187 

218 

239 

323 

APR 

64 

0 

172 

17 

401 

47 

70 

94 

119 

139 

196 

179 

206 

241 

293 

MAY 

64 

0 

171 

30 

330 

39 

90 

112 

129 

143 

162 

179 

200 

223 

263 

JUN 

64 

0 

166 

37 

379 

40 

88 

109 

126 

142 

138 

173 

194 

219 

236 

JUL 

64 

0 

138 

23 

347 

44 

69 

91 

110 

127 

149 

163 

1Q8 

216 

261 

AUC 

64 

0 

169 

33 

439 

46 

78 

101 

120 

138 

137 

177 

200 

231 

276 

SEP 

64 

0 

166 

40 

344 

37 

90 

111 

127 

143 

13B 

174 

193 

217 

232 

OCT 

64 

0 

196 

30 

431 

48 

79 

107 

132 

133 

179 

203 

233 

273 

336 

NOV 

64 

0 

236 

102 

464 

34 

149 

179 

202 

224 

246 

269 

293 

327 

376 

DEC 

64 

0 

273 

62 

681 

49 

122 

160 

192 

222 

233 

286 

323 

373 

431 
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LON 


ALT 


COUNTRY 


MANNAR 


LAT 


43413 


8 59 79 53 3 


SRI LANKA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1951 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

26 

1 

52 

0 

200 

112 



13 

22 

32 

43 

62 

86 

130 

FEB 

26 

2 

36 

0 

114 

92 



11 

17 

24 

33 

43 

61 

89 

MAR 

28 

4 

37 

0 

131 

98 



10 

17 

23 

34 

46 

63 

91 

AFP 

26 

0 

83 

2 

165 

58 

22 

34 

43 

57 

70 

84 

101 

124 

161 

MAY 

25 

3 

54 

0 

230 

111 




23 

34 

48 

66 

92 

136 

JUN 

25 

16 

5 

0 

57 

269 










JUL 

26 

13 

10 

0 

84 

213 

. , 

, , 

, , 


. , 

, . 

6 

13 

32 

AUG 

27 

12 

11 

0 

70 

172 







10 

19 

38 

SEP 

25 

e 

25 

0 

151 

140 





, , 

16 

27 

44 

73 

OCT 

29 

o 

190 

22 

495 

35 

67 

97 

123 

140 

173 

203 

240 

206 

339 

NOV 

20 

0 

237 

73 

497 

47 

107 

140 

167 

193 

219 

240 

282 

323 

392 

DEC 

25 

0 

212 

53 

620 

70 

39 

91 

120 

149 

101 

216 

239 

314 

406 


TRINCOMALEE LAT LON ALT 

43418 835 81 13 3 


COUNTRY 
SRI LANKA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1870 TO 1980 









AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

107 

0 

172 

1 

739 

90 



68 

94 

125 

163 

210 

276 

387 

FEB 

103 

6 

74 

0 

350 

115 




33 

49 

65 

90 

123 

181 

MAR 

108 

13 

49 

0 

282 

113 




21 

31 

44 

61 

B3 

123 

APR 

103 

3 

39 

0 

237 

90 


14 

24 

33 

44 

57 

73 

96 

133 

MAY 

106 

3 

63 

0 

434 

93 



29 

40 

51 

63 

81 

103 

142 

JUN 

102 

23 

26 

0 

164 

128 





12 

20 

31 

46 

73 

JUL 

106 

9 

33 

0 

219 

93 



15 

24 

33 

48 

63 

89 

131 

AUG 

107 

1 

101 

0 

328 

71 

21 

36 

51 

66 

82 

101 

124 

133 

207 

SEP 

103 

0 

103 

3 

289 

63 

28 

43 

57 

72 

87 

103 

126 

133 

199 

OCT 

109 

0 

226 

26 

366 

50 

93 

125 

152 

179 

206 

236 

271 

316 

3B3 

NOV 

108 

0 

334 

35 

934 

44 

169 

217 

255 

293 

330 

372 

420 

480 

372 

DEC 

103 

0 

361 

56 

819 

54 

145 

196 

240 

283 

327 

373 

433 

307 

622 


Copyrighted material 



COLOMBO LAT LON ALT COUNTRY 

43466 6 34 79 32 7 SRI LANKA 

ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1870 TO 1900 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

JAN 

107 

3 

B2 

0 

319 

81 

FEB 

107 

3 

66 

0 

269 

84 

MAR 

109 

0 

119 

4 

397 

99 

APR 

107 

0 

296 

46 

731 

96 

MAY 

107 

0 

336 

20 

038 

94 

JUN 

106 

o 

193 

16 

307 

30 

JUL 

109 

0 

129 

10 

712 

87 

AU© 

10B 

0 

97 

3 

496 

99 

SEP 

106 

0 

199 

1 

637 

84 

OCT 

110 

0 

362 

49 

896 

49 

NOV 

109 

0 

309 

23 

731 

44 

DEC 

108 

0 

192 

6 

947 

69 


AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 10 

9 

e 

7 

6 

9 

4 

3 

2 

I 

# t 

22 

34 

47 

62 

79 

101 

131 

182 

. . 


29 

36 

48 

63 

82 

108 

190 

34 

91 

67 

83 

99 

118 

140 

169 

216 

98 

136 

168 

199 

231 

267 

308 

363 

447 

120 

170 

213 

293 

299 

348 

409 

481 

999 

79 

103 

128 

131 

176 

203 

234 

279 

339 

, , 

47 

69 

84 

106 

129 

159 

199 

264 

, , 


41 

36 

73 

93 

lie 

154 

n 

« 

. . 

90 

71 

99 

121 

191 

190 

243 

329 

194 

203 

247 

289 

332 

379 

433 

903 

612 

133 

178 

214 

249 

284 

323 

369 

426 

914 

41 

63 

89 

107 

129 

195 

186 

226 

292 


NUWARA EL I VA 
43473 


LAT LON ALT 

6 38 80. 46 1880 


COUNTRY 
SRI LANKA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM IB69 TO 1960 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

AMOUNT 
9 8 

EXCEEDED IN 
7 6 9 

YEARS OUT OF 
4 3 2 

■ 10 

JAN 

92 

1 

149 

0 

644 

85 


48 

69 

92 

119 

144 

179 

226 

304 

FEB 

91 

4 

59 

0 

274 

93 


, , 

22 

31 

43 

56 

73 

97 

137 

MAR 

91 

1 

91 

0 

244 

97 

30 

44 

56 

68 

80 

94 

111 

132 

167 

APR 

91 

0 

149 

10 

343 

48 

97 

78 

96 

113 

131 

151 

174 

204 

251 

MAY 

91 

1 

197 

0 

804 

83 


76 

105 

134 

164 

200 

243 

300 

392 

JUN 

92 

0 

300 

78 

729 

48 

136 

178 

213 

245 

270 

315 

357 

410 

492 

JUL 

92 

0 

279 

61 

888 

90 

116 

»97 

IB9 

221 

252 

2B8 

329 

362 

462 

AUG 

92 

0 

193 

41 

677 

54 

83 

ISO 

133 

155 

178 

202 

230 

267 

325 

SEP 

92 

0 

198 

29 

876 

57 

73 

106 

130 

154 

180 

206 

239 

201 

346 

OCT 

91 

0 

260 

52 

723 

42 

131 

166 

192 

219 

244 

273 

305 

346 

407 

NOV 

92 

0 

222 

29 

426 

36 

117 

149 

167 

189 

210 

233 

259 

292 

342 

DEC 

91 

0 

204 

37 

792 

70 

60 

92 

119 

147 

176 

210 

249 

301 

363 


Copyrighted material 



HANBANTQTA 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

43497 

6 07 

01 00 

10 

SRI LANKA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1921 TO 1980 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

37 

3 

07 

0 

376 

86 



33 

47 

64 

83 

107 

141 

197 

FEB 

37 

4 

49 

0 

273 

107 




24 

34 

46 

61 

82 

118 

MAR 

39 

0 

69 

2 

230 

04 


19 

29 

40 

32 

66 

04 

109 

131 

APR 

56 

0 

100 

19 

302 

50 

37 

52 

64 

77 

90 

104 

120 

142 

176 

MAY 

36 

X 

103 

0 

312 

94 



44 

60 

80 

102 

130 

169 

233 

JUN 

33 

0 

36 

I 

216 

83 

. . 

17 

23 

33 

43 

34 

68 

88 

120 

JUL 

36 

0 

49 

1 

224 

103 



17 

23 

34 

43 

39 

79 

114 

AUG 

57 

1 

42 

0 

186 

80 


13 

21 

27 

34 

42 

33 

66 

88 

SEP 

35 

0 

64 

2 

243 

03 


19 

20 

30 

49 

62 

78 

lOO 

137 

OCT 

59 

0 

136 

1 

360 

63 

32 

32 

71 

91 

112 

137 

167 

207 

273 

NOV 

30 

o 

193 

26 

413 

43 

02 

110 

133 

133 

170 

204 

233 

271 

329 

DEC 

37 

0 

126 

19 

406 

76 

33 

32 

70 

87 

106 

128 

134 

109 

243 


Copyrighted material 


LON 


ALT 


COUNTRY 


©AMlSMLl LAT 

40001 37 03 41 13 432 SYRIA 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1932 TO 1980 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

ttx 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

29 

0 

82 

7 

261 

38 

28 

40 

31 

61 

73 

83 

100 

119 

149 

FEB 

29 

0 

74 

12 

177 

68 

19 

30 

40 

31 

62 

73 

90 

111 

144 

HAP 

28 

0 

71 

9 

234 

60 

27 

37 

46 

34 

64 

74 

86 

101 

123 

APR 

29 

0 

68 

4 

192 

62 

18 

29 

38 

47 

38 

69 

83 

101 

131 

HAY 

29 

2 

33 

0 

171 

148 





13 

23 

36 

34 

90 

JUN 

28 

18 

! 

0 

9 

100 










JKK. 

29 

26 

0 

0 

7 

324 










AUO 

29 

28 

0 

0 

2 

329 










SEP 

29 

22 

0 

0 

3 

203 










OCT 

2B 

3 

17 

0 

69 

111 




7 

11 

16 

22 

30 

44 

NOV 

29 

0 

34 

1 

80 

66 

7 

12 

17 

22 

27 

33 

41 

32 

69 

DEC 

29 

0 

73 

7 

190 

60 

23 

34 

44 

34 

64 

76 

89 

108 

136 


ALEPPO 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

40007 

36 11 

37 13 

390 

SYRIA 





ANALYSIS 

1 OF 

RAINFALL 

VARIABILITY 












FROM 

1931 TO 

1980 















AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

62 

20 

143 

33 

23 

94 

42 

49 

36 

63 

74 

86 

106 

FEB 

29 

0 

31 

6 

103 

31 

19 

26 

33 

39 

46 

33 

62 

73 

90 

HAR 

30 

0 

43 

8 

134 

62 

13 

23 

27 

33 

39 

43 

32 

62 

77 

APR 

29 

0 

33 

3 

96 

63 

9 

14 

19 

24 

30 

36 

43 

34 

70 

MAY 

30 

3 

18 

0 

78 

123 




6 

9 

13 

21 

31 

49 

JUN 

29 

18 

2 

0 

21 

183 










JKA. 

30 

27 

0 

0 

3 

349 










AUO 

30 

28 

0 

0 

13 

477 










SEP 

30 

21 

1 

0 

20 

299 










OCT 

29 

3 

20 

0 

90 

111 




0 

12 

18 

23 

34 

31 

NOV 

30 

0 

28 

1 

62 

61 

6 

10 

14 

10 

23 

28 

34 

42 

36 

OEC 

30 

1 

69 

0 

246 

63 

27 

30 

48 

36 

63 

74 

83 

98 

119 


Copyrighted material 



LATTAKXA 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

40022 

39 32 

39 46 

7 

SYRIA 





ANALYSIS OF 

rainfall 

VARIABILITY 












FROM 

1992 TO 

1900 















AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

lO 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

9 

4 

3 

2 

1 

JAN 

28 

0 

148 

31 

419 

62 

47 

69 

88 

108 

129 

192 

180 

216 

279 

FEB 

29 

0 

1 17 

12 

390 

69 

28 

46 

62 

79 

97 

118 

143 

170 

233 

MAR 

28 

0 

88 

29 

174 

49 

40 

89 

62 

72 

82 

92 

109 

121 

146 

APR 

29 

0 

42 

6 

104 

90 


*4 5 

21 

27 

34 

42 

92 

69 

80 

MAY 

29 

0 

24 

1 

70 

66 

9 

9 

12 

16 

19 

24 

29 

37 

49 

JUN 

28 

8 

4 

0 

23 

130 




1 

2 

4 

6 

8 

12 

JUL 

2-9 

23 

0 

0 

4 

299 










AUG 

29 

20 

2 

0 

29 

290 










SEP 

28 

6 

16 

0 

93 

131 


. , 



9 

13 

20 

29 

49 

OCT 

28 

1 

62 

0 

360 

112 

. , 

, , 

29 

39 

47 

60 

78 

101 

140 

MOV 

29 

0 

09 

4 

313 

78 


26 

39 

92 

68 

B6 

109 

141 

194 

DEC 

29 

0 

161 

30 

460 

67 

43 

67 

89 

112 

136 

163 

197 

240 

311 


DAMASCUS 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

40079 

33 29 

36 14 

729 

SYRIA 





ANALYSIS 

OF RAINFALL 

VARIABILITY 












FROM 

1991 TO 

1969 














AMOUNT EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

B 7 

6 

9 

4 

3 

2 

1 

JAN 

19 

0 

94 

6 

140 

70 

14 

22 30 

37 

49 

94 

66 

80 

104 

FEB 

19 

1 

37 

0 

99 

72 

7 

14 19 

29 

31 

38 

46 

97 

74 

MAR 

19 

1 

29 

0 

94 

99 


6 10 

: 4 

19 

24 

31 

40 

99 

APR 

18 

2 

19 

0 

79 

126 



7 

10 

13 

18 

29 

36 

MAY 

19 

8 

7 

0 

48 

19B 





9 

B 

13 

21 

JUN 

18 

16 

0 

0 

2 

202 









JUL 




— — 

ALL 

DATA 

IDENTICAL TO 

0 - 

— 




AUG 




— — 

ALL 

DATA 

IDENTICAL TO 

0 - 

— 




SEP 




---- 

ALL 

DATA 

IDENTICAL TO 

0 - 

— 




OCT 

17 

4 

7 

0 

22 

92 


2 

4 

6 

B 

10 

13 

18 

NOV 

10 

2 

26 

0 

64 

79 


a is 

1 7 

22 

28 

34 

42 

96 

DEC 

17 

0 

98 

12 

139 

90 

23 

31 30 

49 

92 

60 

70 

82 

101 


Copyrighted material 



CW I ANC MA I 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

40027 

18 47 

90 39 

312 

THAILAND 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

I 

JAN 

26 

11 

14 

0 

73 

134 






8 

13 

23 

43 

FEB 

26 

14 

6 

0 

09 

272 










MAR 

29 

8 

19 

0 

92 

136 


. . 



10 

13 

23 

33 

31 

APR 

30 

0 

49 

4 

136 

79 

10 

17 

24 

31 

39 

49 

61 

77 

103 

MAY 

2B 

0 

169 

10 

332 

43 

66 

90 

111 

132 

133 

176 

203 

239 

293 

JUN 

29 

0 

146 

39 

347 

48 

63 

B3 

102 

119 

133 

133 

174 

201 

243 

JUL 

28 

0 

101 

34 

446 

43 

08 

112 

132 

130 

169 

190 

213 

242 

200 

AUC 

20 

0 

242 

123 

409 

30 

133 

179 

199 

217 

233 

233 

274 

301 

340 

8EP 

29 

0 

238 

130 

330 

37 

130 

180 

204 

226 

248 

271 

297 

330 

378 

OCT 

29 

0 

120 

20 

291 

32 

46 

63 

61 

97 

114 

132 

134 

102 

228 

NOV 

26 

2 

37 

0 

163 

107 




13 

23 

32 

43 

63 

94 

DEC 

24 

8 

13 

0 

S3 

177 

. . 





8 

14 

23 

40 


UDGN THAN I 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

40334 

17 23 

102 48 

177 

THAILAND 





ANALYSIS OF 

RAINFALL VARIABILITY 











FROM 

1931 

TO 1900 















AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

26 

14 

8 

0 

71 

180 










FEB 

27 

4 

14 

0 

69 

126 




3 

0 

12 

17 

24 

□7 

MAR 

29 

1 

37 

0 

120 

89 


8 

14 

20 

27 

33 

43 

60 

04 

APR 

30 

0 

82 

13 

219 

63 

23 

37 

48 

39 

70 

84 

99 

121 

134 

MAY 

30 

0 

217 

64 

388 

41 

104 

133 

137 

179 

202 

227 

236 

293 

349 

JUN 

29 

0 

239 

78 

633 

44 

123 

134 

180 

203 

226 

231 

280 

316 

371 

JUL 

29 

0 

229 

121 

449 

33 

138 

164 

184 

203 

221 

240 

262 

289 

390 

AUG 

2B 

0 

290 

64 

329 

42 

140 

178 

210 

240 

271 

304 

342 

390 

464 

SEP 

28 

0 

276 

106 

642 

43 

144 

180 

208 

233 

262 

290 

323 

363 

420 

OCT 

28 

1 

83 

0 

248 

78 


23 

38 

31 

66 

82 

103 

132 

i ra 

NOV 

26 

10 

7 

0 

80 

208 







8 

13 

24 

DEC 

24 

20 

2 

0 

41 

409 











Copyrighted material 



PHITSANULO* 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

40370 

16 49 

100 lé 

44 

THAILAND 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO I960 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

26 

9 

9 

0 

72 

193 






3 

9 

16 

28 

FEB 

28 

9 

12 

0 

S3 

144 

, . 

, , 



, . 

5 

14 

22 

36 

MAR 

29 

3 

33 

0 

142 

96 

, . 


S3 

19 

26 

34 

43 

36 

02 

APR 

30 

0 

34 

2 

139 

81 


12 

20 

20 

30 

30 

66 

08 

123 

MAY 

30 

0 

190 

10 

340 

32 

70 

99 

123 

130 

176 

203 

239 

204 

334 

JUN 

29 

0 

177 

69 

333 

44 

83 

109 

128 

147 

166 

186 

210 

239 

283 

JUL 

2B 

0 

200 

00 

446 

41 

104 

130 

131 

170 

109 

210 

234 

264 

309 

AUO 

2B 

0 

236 

60 

440 

43 

113 

147 

172 

196 

221 

247 

278 

317 

376 

SEP 

29 

0 

262 

133 

478 

29 

170 

196 

217 

236 

233 

274 

296 

323 

363 

OCT 

29 

0 

136 

33 

310 

33 

32 

71 

00 

103 

122 

141 

163 

192 

237 

NOV 

26 

4 

23 

0 

112 

123 




9 

14 

21 

30 

42 

63 

DEC 

24 

14 

3 

0 

31 

184 











NAKHON SAUAN 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

48400 

13 48 

100 10 

28 

THAILAND 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1980 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

a 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

26 

14 

13 

0 

103 

183 










FEB 

26 

8 

26 

0 

244 

194 






17 

28 

43 

76 

MAR 

29 

3 

40 

0 

111 

92 


7 

14 

21 

29 

39 

30 

66 

93 

APR 

30 

0 

61 

7 

222 

71 

16 

26 

34 

43 

32 

63 

73 

92 

119 

MAY 

29 

0 

143 

10 

313 

33 

30 

71 

90 

109 

128 

130 

176 

209 

262 

JUN 

29 

0 

116 

33 

209 

30 

49 

63 

79 

93 

106 

122 

139 

161 

197 

JUL 

29 

0 

136 

38 

234 

48 

36 

73 

92 

107 

124 

142 

163 

190 

232 

AUC 

28 

0 

184 

74 

411 

33 

114 

134 

130 

164 

179 

193 

211 

232 

263 

SEP 

28 

0 

242 

81 

437 

34 

134 

163 

187 

209 

231 

234 

281 

313 

363 

OCT 

29 

1 

142 

0 

376 

69 

31 

36 

77 

98 

121 

146 

176 

216 

279 

NOV 

26 

3 

29 

0 

132 

131 





13 

22 

33 

30 

80 

DEC 

23 

13 

6 

O 

61 

211 
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NAKMON 

RATCHA6IHA LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

48431 

14 58 

103 09 

1 B8 

THAILAND 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1991 TO 1980 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

26 

19 

4 

0 

28 

178 










FEB 

27 

6 

24 

0 

107 

123 


, , 


7 

13 

30 

39 

43 

67 

MAR 

29 

1 

53 

0 

139 

66 

12 

31 

29 

37 

45 

54 

65 

80 

103 

APR 

29 

0 

68 

5 

160 

60 

19 

30 

39 

40 

58 

70 

B3 

102 

131 

MAY 

28 

0 

150 

33 

350 

47 

68 

89 

106 

122 

139 

157 

170 

205 

247 

JUN 

29 

0 

115 

43 

251 

51 

50 

67 

80 

93 

106 

131 

138 

159 

193 

JUL 

29 

0 

134 

50 

263 

40 

70 

07 

101 

113 

126 

140 

156 

176 

206 

AUG 

28 

0 

127 

47 

290 

46 

60 

77 

91 

105 

119 

133 

151 

172 

206 

SEP 

29 

0 

261 

129 

566 

33 

162 

190 

213 

333 

253 

274 

298 

337 

370 

OCT 

29 

0 

161 

36 

347 

94 

58 

82 

102 

122 

143 

167 

194 

230 

286 

NOV 

26 

3 

32 

0 

174 

129 

4 , 

. . 


10 

17 

25 

37 

54 

84 

DEC 

25 

16 

3 

0 

34 

244 











BANGKOK 

48459 


LAT LON ALT 

13 44 10O 30 2 


COUNTRY 

THAILAND 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1980 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

46 

22 

9 

0 

94 

186 







9 

16 

31 

FEB 

47 

1 1 

28 

0 

192 

147 


. . 



13 

22 

33 

50 

00 

MAR 

49 

5 

29 

0 

128 

104 



8 

13 

19 

26 

36 

49 

72 

APR 

50 

I 

79 

0 

293 

79 


22 

34 

46 

60 

77 

97 

123 

171 

MAY 

50 

0 

176 

30 

550 

54 

68 

94 

116 

137 

159 

184 

213 

249 

308 

JUN 

49 

0 

159 

28 

374 

47 

69 

91 

110 

128 

146 

166 

109 

219 

263 

JUL 

49 

0 

163 

67 

366 

46 

79 

101 

119 

136 

133 

171 

192 

219 

261 

AUG 

48 

0 

183 

64 

352 

40 

93 

110 

137 

135 

172 

191 

213 

240 

283 

SEP 

49 

0 

312 

153 

676 

33 

190 

223 

232 

277 

302 

328 

337 

393 

446 

OCT 

49 

0 

210 

22 

490 

30 

03 

116 

143 

169 

197 

227 

262 

300 

379 

NOV 

46 

1 

50 

0 

144 

79 


13 

20 

28 

38 

48 

62 

81 

1 12 

DEC 

44 

19 

11 

0 

103 

204 







10 

19 

33 
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ARANYA#»RAT»CT LAT LON ALT COUNTRY 

48462 13 42 102 33 47 THAILAND 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEAR6 OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

27 

10 

12 

0 

09 

202 







10 

20 

39 

FEB 

27 

4 

2B 

0 

133 

116 


. , 

, . 

12 

18 

26 

33 

49 

72 

MAR 

28 

1 

34 

0 

143 

70 

10 

19 

27 

33 

44 

34 

67 

04 

111 

APR 

30 

0 

104 

8 

314 

64 

30 

46 

60 

74 

89 

107 

127 

134 

19B 

MAY 

30 

0 

176 

27 

399 

42 

83 

107 

127 

143 

164 

184 

207 

23B 

283 

JUN 

29 

0 

103 

34 

301 

40 

93 

117 

137 

133 

174 

194 

217 

246 

290 

JUL 

29 

0 

202 

79 

366 

36 

1 14 

130 

137 

173 

193 

212 

234 

261 

302 

AUC 

28 

0 

191 

102 

338 

30 

122 

142 

137 

172 

106 

201 

217 

230 

269 

SEP 

29 

0 

291 

1 80 

337 

28 

193 

222 

244 

264 

284 

303 

320 

336 

396 

OCT 

29 

0 

210 

17 

404 

32 

74 

103 

132 

139 

186 

217 

233 

301 

375 

NOV 

26 

1 

51 

0 

173 

98 


11 

19 

27 

37 

40 

62 

82 

116 

DEC 

23 

12 

0 

0 

70 

109 

. . 

• « 

» . 

. * 

. . 

. « 

6 

13 

2B 


CHANT AB UR 1 
49480 


LAT LON ALT 

12 36 102 07 4 


COUNTRY 

THAILAND 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1990 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

A 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

27 

8 

» 4 

0 

79 

136 





6 

10 

16 

26 

42 

FEB 

20 

1 

41 

0 

103 

69 

0 

13 

21 

27 

34 

42 

31 

63 

83 

MAR 

29 

0 

67 

2 

243 

73 

14 

24 

34 

43 

34 

67 

82 

103 

137 

APR 

29 

0 

117 

3 

231 

31 

34 

32 

67 

83 

lOO 

119 

142 

172 

220 

MAY 

30 

0 

340 

96 

670 

42 

163 

211 

248 

203 

318 

336 

400 

436 

341 

JUN 

29 

0 

302 

91 

982 

40 

243 

311 

366 

418 

470 

326 

391 

673 

799 

JUL 

29 

0 

479 

196 

923 

39 

262 

321 

366 

412 

436 

302 

333 

621 

722 

AUO 

2B 

0 

319 

222 

976 

34 

304 

343 

411 

433 

499 

343 

397 

663 

762 

SE» 

29 

0 

343 

270 

939 

32 

333 

393 

440 

4B3 

326 

371 

622 

6B3 

779 

OCT 

29 

0 

203 

76 

737 

63 

101 

144 

181 

216 

233 

293 

343 

409 

309 

NOV 

26 

1 

71 

0 

303 

96 


IB 

29 

40 

33 

68 

87 

114 

138 

DEC 

23 

6 

13 

0 

80 

133 





6 

io 

13 

23 

37 
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P R AC NU AP KH IR I K. LAT 


LÛN 


ALT 


COUNTRY 


♦8500 11. 48 99.48 4 THAILAND 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1980 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

28 

3 

31 

0 

299 

136 





19 

34 

34 

67 

147 

FEB 

so 

1 

34 

0 

219 

100 


. . 

13 

24 

34 

47 

64 

89 

131 

MAR 

29 

3 

34 

0 

190 

93 



16 

26 

39 

32 

67 

90 

127 

APR 

□0 

2 

40 

0 

123 

83 


a 

14 

21 

28 

36 

30 

66 

94 

NAY 

30 

0 

119 

20 

323 

38 

42 

60 

76 

91 

106 

124 

144 

171 

214 

JUN 

29 

0 

93 

16 

207 

47 

37 

31 

62 

73 

64 

97 

112 

130 

160 

JUL 

29 

0 

91 

14 

244 

33 

34 

48 

39 

70 

82 

94 

109 

128 

138 

AUG 

28 

0 

103 

40 

187 

40 

33 

66 

77 

87 

97 

109 

121 

138 

163 

SEP 

29 

0 

91 

13 

287 

38 

34 

47 

38 

70 

81 

93 

110 

130 

161 

OCT 

SO 

0 

241 

73 

706 

33 

107 

141 

169 

193 

223 

233 

287 

331 

397 

NOV 

26 

1 

196 

0 

MM 

78 

, , 

60 

90 

121 

133 

194 

243 

309 

417 

DEC 

23 

3 

39 

0 

281 

188 

« . 

. . 

. . 



24 

39 

64 

111 


CHUMP HON 
♦831 7 


LAT LON ALT 

10 29 99 II 3 


COUNTRY 

THAILAND 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

B 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

26 

0 

120 

3 

394 

116 



36 

36 

70 

103 

142 

196 

268 

FEB 

26 

0 

73 

1 

346 

96 



30 

41 

33 

71 

92 

120 

169 

MAR 

26 

0 

32 

2 

143 

82 

, , 

12 

19 

27 

36 

48 

63 

B3 

118 

APR 

29 

0 

80 

3 

196 

66 

13 

26 

36 

30 

63 

79 

99 

123 

169 

HAY 

30 

0 

181 

79 

370 

41 

96 

119 

137 

133 

172 

190 

212 

239 

279 

JUN 

29 

0 

166 

80 

2B6 

33 

99 

1 IB 

133 

146 

160 

174 

190 

210 

241 

JUL 

29 

0 

194 

91 

360 

37 

109 

132 

130 

168 

163 

204 

223 

231 

291 

AUG 

28 

0 

203 

76 

399 

41 

106 

131 

132 

172 

192 

213 

237 

267 

313 

5EP 

29 

0 

13B 

37 

37» 

43 

81 

101 

1 18 

133 

149 

166 

183 

210 

247 

OCT 

29 

0 

327 

142 

600 

39 

173 

213 

24B 

279 

310 

343 

382 

430 

303 

NOV 

26 

0 

342 

23 

794 

32 

121 

172 

216 

239 

304 

333 

413 

491 

612 

DEC 

23 

0 

149 

20 

420 

78 

30 

32 

73 

93 

119 

146 

183 

230 

308 
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SO NC K HL A 
4B36B 


LAT LON ALT 

7 12 lOO 36 3 


COUNTRY 

THAILAND 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1980 









AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

28 

0 

117 

2 

410 

93 


29 

43 

64 

83 

110 

142 

187 

262 

FEB 

26 

1 

38 

0 

183 

109 

. , 


13 

19 

26 

39 

46 

62 

89 

MAR 

2B 

0 

36 

1 

184 

111 



12 

18 

24 

32 

43 

39 

83 

APR 

30 

1 

61 

0 

232 

84 

, , 

14 

23 

33 

44 

38 

73 

99 

140 

MAY 

30 

1 

122 

0 

246 

49 

32 

72 

87 

101 

119 

130 

147 

169 

202 

JUN 

29 

0 

100 

20 

194 

44 

46 

39 

71 

82 

93 

103 

119 

137 

163 

JUL 

29 

0 

108 

26 

230 

44 

30 

63 

77 

88 

100 

113 

127 

146 

173 

AUC 

28 

0 

109 

11 

244 

33 

33 

31 

66 

80 

93 

112 

132 

138 

200 

SEP 

29 

0 

124 

29 

266 

43 

59 

72 

86 

100 

114 

130 

148 

171 

206 

OCT 

29 

0 

301 

80 

923 

39 

149 

IBS 

221 

291 

282 

319 

334 

402 

476 

NOV 

26 

0 

332 

177 

1333 

44 

279 

347 

407 

463 

919 

379 

649 

737 

871 

DEC 

23 

0 

436 

77 

917 

30 

179 

238 

291 

342 

396 

434 

322 

611 

749 


Copyrighted material 



LON 


ALT 


COUNTRY 


SAMS UN LAT 


17030 41 17 36 30 4 TURKEY 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1*29 TO 19BO 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

32 

0 

73 

9 

163 

49 

28 

38 

40 

37 

67 

78 

90 

107 

132 

FEB 

32 

0 

64 

10 

149 

49 

27 

36 

44 

31 

38 

66 

76 

08 

107 

WAR 

31 

0 

68 

13 

164 

43 

31 

40 

40 

33 

63 

71 

00 

92 

110 

APR 

32 

0 

39 

11 

120 

42 

28 

36 

43 

49 

33 

62 

70 

79 

94 

MAY 

33 

0 

44 

7 

109 

34 

13 

31 

37 

33 

39 

46 

34 

64 

01 

JUN 

33 

1 

41 

0 

93 

63 

11 

17 

23 

29 

33 

42 

30 

61 

78 

JKA. 

32 

4 

34 

0 

204 

120 




13 

22 

31 

42 

30 

83 

AUO 

32 

4 

32 

0 

134 

103 

. , 


13 

19 

23 

32 

40 

32 

71 

SEP 

32 

0 

30 

4 

130 

60 

17 

26 

34 

42 

30 

60 

71 

86 

110 

OCT 

32 

0 

74 

2 

172 

60 

17 

28 

39 

49 

61 

74 

90 

112 

147 

NOV 

32 

0 

82 

4 

330 

60 

27 

40 

31 

61 

73 

03 

100 

119 

149 

DEC 

32 

0 

83 

4 

239 

38 

28 

40 

31 

62 

73 

86 

101 

120 

131 


RI2E 

17040 


LAT LON ALT 

41 03 40 30 4 


COUNTRY 

TURKEY 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1939 TO 19*0 









AMOUNT 

EXCEEDED IN 

YEARS OUT OF 10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

32 

0 

246 

33 

643 

41 

123 

130 

104 

200 

233 

239 

209 

326 

386 

FEB 

31 

0 

191 

38 

400 

46 

03 

111 

133 

134 

176 

200 

227 

262 

316 

MAR 

30 

0 

171 

20 

331 

38 

84 

106 

123 

142 

160 

179 

201 

230 

273 

APR 

31 

0 

104 

17 

213 

46 

43 

39 

72 

03 

93 

loe 

124 

144 

174 

MAY 

31 

0 

96 

10 

234 

31 

37 

31 

63 

73 

07 

too 

116 

137 

169 

JUN 

31 

0 

130 

37 

231 

43 

60 

77 

92 

106 

121 

137 

133 

170 

214 

JUL 

31 

0 

149 

29 

378 

49 

63 

83 

103 

120 

137 

136 

170 

206 

230 

AUG 

30 

0 

203 

71 

4B4 

47 

96 

124 

147 

169 

191 

214 

242 

277 

331 

SEP 

31 

0 

261 

67 

643 

44 

128 

163 

192 

219 

243 

273 

308 

330 

413 

OCT 

30 

0 

272 

8 

661 

47 

103 

143 

177 

210 

243 

283 

328 

386 

476 

NOV 

31 

0 

264 

19 

766 

31 

100 

139 

172 

204 

23B 

274 

310 

373 

463 

DEC 

32 

0 

249 

61 

781 

47 

118 

132 

181 

206 

233 

261 

294 

336 

398 
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EDIRNE 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

17050 

41 40 

26 34 

40 

TURKEY 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1929 TO 1990 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

52 

0 

63 

10 

136 

53 

22 

32 

40 

40 

56 

65 

76 

90 

113 

FEB 

52 

0 

SO 

1 

120 

61 

12 

20 

27 

34 

42 

51 

62 

76 

10O 

MAR 

51 

0 

46 

4 

125 

60 

12 

19 

25 

32 

39 

47 

56 

69 

89 

APR 

52 

0 

49 

2 

149 

57 

14 

21 

20 

35 

42 

51 

60 

74 

95 

MAY 

52 

0 

49 

3 

135 

57 

15 

23 

29 

36 

42 

50 

59 

71 

90 

JUN 

52 

0 

49 

4 

160 

70 

12 

20 

27 

34 

41 

50 

61 

74 

97 

JUL 

52 

0 

31 

1 

105 

64 

, , 

9 

13 

18 

24 

30 

39 

50 

69 

AUG 

52 

3 

23 

0 

116 

109 

. . 


7 

11 

16 

21 

29 

38 

55 

SEP 

52 

2 

34 

0 

135 

101 



12 

18 

24 

32 

41 

55 

78 

OCT 

52 

0 

56 

1 

185 

72 

. . 

17 

25 

33 

43 

54 

69 

80 

121 

NOV 

52 

0 

66 

11 

210 

71 

17 

27 

37 

46 

57 

69 

83 

102 

134 

DEC 

52 

0 

74 

4 

234 

62 

20 

31 

42 

52 

63 

76 

91 

111 

144 


ISTANBUL /GOZTEPE 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

17062 

40 58 

29 05 

40 

TURKEY 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1929 TO 1990 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

51 

0 

91 

29 

217 

45 

43 

55 

66 

75 

85 

95 

106 

123 

147 

FEB 

52 

0 

74 

to 

169 

49 

30 

40 

49 

58 

67 

77 

08 

104 

127 

MAR 

52 

0 

63 

7 

140 

59 

19 

28 

37 

45 

54 

64 

76 

92 

110 

APR 

52 

0 

43 

2 

130 

57 

14 

20 

26 

32 

38 

45 

53 

63 

BO 

MAY 

52 

0 

30 

2 

124 

81 


10 

15 

19 

25 

30 

37 

47 

63 

JUN 

52 

1 

23 

0 

85 

92 



e 

11 

15 

21 

27 

37 

53 

JUL 

52 

6 

21 

0 

101 

114 


„ . 


9 

13 

19 

26 

35 

52 

AUG 

52 

11 

24 

0 

112 

121 




9 

14 

21 

30 

42 

62 

SEP 

52 

0 

47 

1 

205 

94 


13 

19 

27 

35 

45 

58 

75 

105 

OCT 

52 

0 

66 

1 

175 

65 

13 

23 

32 

42 

52 

65 

80 

101 

135 

NOV 

52 

0 

82 

13 

285 

55 

33 

45 

55 

64 

74 

65 

98 

114 

140 

DEC 

52 

0 

106 

21 

290 

50 

47 

62 

74 

06 

90 

111 

126 

145 

175 
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KA8TAN0NU 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

17074 

41 22 

33 46 

799 

TURKEY 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FRON 1951 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

32 

5 

90 

65 

9 

14 

18 

22 

27 

32 

39 

47 

60 

FEB 

30 

0 

27 

2 

78 

59 

9 

13 

16 

20 

24 

28 

33 

40 

30 

MAR 

29 

0 

33 

8 

91 

48 

16 

21 

23 

29 

33 

37 

42 

49 

38 

APR 

30 

0 

53 

9 

112 

49 

21 

29 

35 

42 

40 

33 

64 

74 

91 

NAY 

30 

0 

69 

11 

233 

39 

27 

36 

45 

34 

62 

72 

03 

90 

120 

JUN 

30 

0 

70 

3 

140 

50 

23 

33 

44 

32 

62 

72 

04 

100 

123 

JUL 

30 

0 

24 

2 

122 

91 


9 

13 

16 

20 

24 

30 

37 

48 

AUO 

30 

4 

24 

0 

87 

93 


. , 

8 

13 

18 

24 

31 

41 

38 

SEP 

30 

0 

29 

1 

73 

67 

6 

10 

13 

19 

24 

29 

36 

43 

60 

OCT 

30 

0 

31 

3 

B4 

65 

B 

13 

17 

21 

26 

32 

38 

47 

61 

NOV 

30 

0 

23 

3 

71 

37 

8 

12 

13 

18 

21 

24 

28 

34 

42 

DEC 

30 

0 

32 

3 

80 

33 

11 

13 

20 

24 

28 

33 

39 

46 

38 


SI VAS 
17090 


LAT LON ALT 

39 45 37 01 1283 


COUNTRY 

TURKEY 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FRON 1929 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

52 

0 

42 

3 

93 

33 

14 

20 

26 

31 

37 

43 

31 

61 

77 

FEB 

32 

0 

39 

3 

96 

32 

13 

21 

26 

30 

33 

41 

47 

33 

68 

MAR 

32 

0 

42 

11 

09 

47 

19 

24 

29 

34 

38 

44 

49 

37 

69 

APR 

32 

0 

33 

4 

122 

47 

21 

29 

36 

43 

30 

38 

67 

79 

98 

NAY 

32 

0 

38 

12 

139 

32 

23 

33 

40 

47 

34 

61 

70 

81 

99 

JUN 

32 

1 

33 

0 

89 

66 

6 

11 

16 

21 

26 

33 

41 

31 

69 

sM. 

32 

12 

6 

0 

39 

124 




2 

4 

6 

B 

12 

17 

AUO 

32 

21 

3 

0 

33 

146 

. , 


4 , 



4 

6 

10 

16 

SEP 

32 

7 

18 

0 

102 

103 

. . 



9 

13 

17 

22 

30 

42 

OCT 

32 

2 

29 

0 

83 

74 

3 

10 

14 

19 

24 

29 

36 

46 

61 

NOV 

32 

1 

36 

0 

109 

61 

10 

16 

21 

26 

31 

37 

44 

33 

67 

DEC 

32 

0 

43 

3 

86 

49 

14 

21 

26 

32 

30 

44 

32 

63 

79 


Copyrighted material 



ER Z INCAM 


LAT 


LON 


ALT 


COUNTRY 


17092 39 44 39 30 1219 TURKEY 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROn 1931 TO 19BO 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

6 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

30 

3 

80 

71 

7 

11 

16 

20 

23 

30 

36 

43 

39 

FEB 

29 

0 

31 

4 

63 

61 

8 

13 

18 

22 

27 

32 

38 

47 

60 

HAP 

29 

0 

40 

14 

96 

47 

19 

24 

29 

33 

30 

42 

40 

33 

66 

APR 

29 

0 

40 

4 

93 

42 

19 

26 

32 

30 

44 

30 

30 

60 

83 

NAY 

29 

0 

93 

16 

110 

30 

22 

30 

36 

42 

48 

33 

63 

73 

89 

JUN 

29 

0 

32 

1 

70 

30 

9 

13 

18 

22 

27 

32 

39 

47 

61 

JUL 

29 

3 

10 

0 

61 

12 2 




4 

6 

9 

13 

10 

26 

AUG 

20 

7 

6 

0 

24 

112 




2 

4 

6 

8 

11 

16 

SEP 

29 

1 

14 

0 

34 

79 


4 

6 

9 

11 

14 

17 

21 

29 

OCT 

29 

0 

34 

3 

107 

76 

6 

11 

16 

21 

26 

33 

42 

33 

72 

NOV 

30 

0 

33 

4 

87 

39 

11 

16 

20 

24 

29 

34 

40 

40 

60 

DEC 

30 

0 

33 

6 

130 

66 

11 

16 

21 

23 

29 

34 

40 

40 

39 


ERZURUM 

17096 


LAT LON ALT 

3993 41 16 1796 


COUNTRY 

TURKEY 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1929 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

32 

0 

29 

4 

83 

71 

7 

11 

14 

18 

21 

26 

30 

37 

47 

FEB 

32 

0 

29 

4 

67 

36 

10 

14 

IB 

22 

23 

30 

33 

41 

32 

MAR 

32 

0 

37 

8 

91 

42 

18 

23 

27 

31 

34 

39 

43 

49 

39 

APR 

32 

0 

32 

9 

140 

32 

21 

26 

33 

41 

48 

33 

63 

74 

91 

MAY 

32 

0 

73 

12 

106 

46 

32 

43 

31 

39 

67 

76 

07 

100 

121 

JUN 

32 

0 

33 

3 

113 

43 

21 

29 

33 

42 

48 

36 

64 

76 

93 

JUL 

32 

1 

20 

0 

93 

77 


e 

13 

17 

22 

26 

33 

43 

61 

AUG 

32 

9 

10 

0 

63 

93 



3 

9 

12 

17 

22 

30 

44 

SEP 

32 

4 

23 

0 

103 

86 


6 

11 

13 

20 

23 

32 

41 

36 

OCT 

32 

0 

46 

3 

123 

70 

9 

16 

22 

29 

37 

43 

36 

71 

93 

NOV 

32 

0 

39 

8 

106 

63 

12 

17 

22 

26 

31 

36 

43 

31 

64 

DEC 

32 

0 

23 

2 

93 

63 

0 

11 

14 

17 

20 

24 

27 

32 

41 


Copyrighted material 



CANAKKALE LAT LON ALT COUNTRY 

17112 40 06 24 24 3 TURKEY 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1980 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

103 

24 

221 

30 

41 

36 

69 

02 

93 

109 

127 

140 

103 

FEB 

30 

0 

73 

0 

192 

60 

23 

34 

44 

34 

63 

77 

91 

110 

140 

MAR 

30 

0 

71 

10 

142 

37 

24 

34 

44 

33 

63 

74 

07 

103 

130 

APR 

30 

0 

43 

1 

91 

30 

14 

20 

26 

32 

38 

43 

33 

63 

BO 

MAY 

30 

0 

33 

4 

92 

70 

6 

11 

16 

21 

26 

32 

40 

30 

67 

sAJN 

30 

I 

23 

0 

112 

111 



7 

11 

13 

20 

27 

37 

34 

JUL 

30 

9 

14 

0 

90 

153 





5 

10 

16 

23 

40 

AUG 

29 

13 

9 

0 

71 

193 










SEP 

30 

2 

29 

0 

193 

143 





17 

24 

34 

49 

74 

OCT 

30 

1 

32 

0 

100 

00 

11 

20 

23 

33 

44 

33 

64 

79 

103 

NOV 

30 

0 

94 

0 

222 

63 

26 

40 

33 

66 

BO 

96 

113 

140 

180 

DEC 

30 

0 

107 

6 

290 

63 

26 

42 

37 

72 

B9 

lOB 

131 

162 

212 


BURSA 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

17116 

40 11 

29 04 

10O 

TURKEY 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

91 

20 

210 

52 

34 

47 

39 

70 

81 

94 

109 

129 

139 

FEB 

29 

0 

74 

13 

166 

36 

23 

36 

46 

36 

63 

77 

90 

107 

134 

MAR 

29 

0 

71 

16 

181 

49 

32 

42 

30 

36 

66 

73 

83 

98 

119 

APR 

29 

0 

60 

22 

III 

41 

29 

37 

44 

30 

36 

63 

71 

B1 

96 

MAY 

29 

0 

44 

1 

107 

33 

11 

IB 

24 

30 

37 

43 

34 

67 

B7 

JUN 

29 

0 

27 

3 

83 

67 

7 

11 

13 

19 

23 

28 

34 

41 

34 

JUL 

29 

3 

12 

0 

66 

108 




6 

9 

12 

16 

21 

30 

AUG 

29 

6 

16 

0 

70 

114 




3 

10 

13 

22 

32 

30 

SEP 

29 

2 

37 

0 

121 

87 


11 

17 

23 

30 

37 

46 

38 

77 

OCT 

29 

0 

32 

2 

110 

60 

13 

20 

27 

33 

43 

32 

64 

79 

103 

NOV 

30 

0 

78 

28 

190 

43 

38 

49 

37 

65 

73 

02 

91 

104 

123 

DEC 

30 

0 

111 

17 

240 

46 

47 

62 

76 

89 

102 

116 

133 

133 

1B8 


Copyrighted material 



ANKARA/ CENTRAL 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

17130 

39. 37 

32 93 

094 

TURKEY 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1926 TO 1990 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

6 

9 

4 

3 

2 

1 

JAN 

99 

0 

39 

9 

102 

62 

12 

17 

23 

28 

34 

40 

48 

38 

74 

FEB 

55 

0 

33 

2 

82 

36 

12 

17 

21 

26 

31 

36 

42 

31 

64 

MAR 

53 

0 

33 

0 

90 

31 

14 

19 

23 

20 

32 

37 

42 

49 

60 

APR 

53 

0 

3S 

3 

94 

63 

10 

16 

21 

26 

32 

30 

46 

36 

73 

MAY 

33 

0 

31 

9 

120 

36 

18 

26 

32 

39 

46 

33 

62 

74 

92 

JUN 

53 

0 

31 

2 

120 

77 


1 1 

16 

20 

29 

31 

38 

40 

63 

JUL 

33 

3 

12 

0 

102 

130 

. . 




8 

11 

13 

20 

29 

AUC 

33 

12 

8 

0 

90 

133 

. . 

. . 

. . 

3 

9 

7 

11 

13 

23 

SEP 

33 

9 

18 

0 

96 

117 




7 

11 

16 

22 

31 

46 

OCT 

33 

1 

23 

0 

77 

79 


7 

11 

14 

18 

22 

28 

33 

47 

NOV 

33 

1 

2B 

0 

77 

63 

6 

11 

13 

19 

24 

29 

33 

43 

36 

DEC 

33 

0 

47 

3 

120 

90 

19 

26 

31 

37 

43 

49 

36 

63 

00 


VAN 

17170 


LAT LON ALT 

38 27 43 19 1667 


COUNTRY 

TURKEY 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1980 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

32 

3 

76 

53 

12 

17 

21 

25 

29 

33 

39 

46 

36 

FEB 

30 

0 

33 

4 

71 

92 

12 

17 

21 

25 

29 

34 

40 

47 

38 

MAR 

30 

0 

42 

6 

78 

41 

19 

29 

30 

35 

39 

44 

30 

30 

69 

APR 

30 

0 

36 

11 

130 

44 

26 

34 

40 

46 

92 

39 

67 

76 

91 

MAY 

30 

0 

44 

10 

168 

76 

13 

20 

26 

32 

38 

46 

34 

66 

84 

JUN 

30 

1 

19 

0 

62 

88 


3 

7 

10 

14 

10 

23 

30 

41 

JUL 

30 

0 

4 

0 

29 

141 

» , 




2 

4 

3 

B 

12 

AUO 

27 

12 

3 

0 

22 

149 






2 

4 

6 

10 

BE P 

30 

10 

14 

0 

66 

136 





3 

9 

13 

23 

41 

OCT 

30 

0 

44 

1 

168 

82 


12 

16 

29 

33 

42 

54 

69 

96 

NOV 

30 

0 

43 

3 

90 

36 

14 

21 

27 

33 

39 

46 

93 

66 

84 

DEC 

30 

0 

32 

6 

96 

63 

10 

13 

19 

24 

28 

33 

39 

47 

60 


Copyrighted material 



LON 


ALT 


COUNTRY 


AFYON LAT 

17190 38 49 30 32 1034 TURKEY 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1951 TO 1980 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

B 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

43 

3 

99 

93 

14 

21 

26 

32 

38 

44 

92 

62 

78 

FEB 

30 

0 

38 

11 

107 

93 

13 

20 

23 

30 

33 

40 

46 

34 

67 

MAR 

30 

0 

49 

3 

111 

38 

16 

23 

28 

34 

40 

46 

34 

64 

80 

APR 

30 

o 

42 

12 

71 

40 

21 

26 

31 

39 

40 

44 

30 

37 

67 

MAY 

30 

0 

33 

12 

170 

39 

21 

29 

36 

43 

30 

37 

66 

78 

97 

JUN 

30 

1 

38 

0 

100 

73 

, . 

11 

17 

23 

30 

38 

47 

60 

82 

JUL 

30 

3 

19 

0 

134 

133 

, . 




12 

16 

23 

33 

31 

AUC 

30 

10 

7 

0 

40 

143 





3 

9 

S 

12 

19 

SEP 

30 

2 

21 

0 

109 

100 



7 

11 

13 

20 

26 

39 

49 

OCT 

30 

1 

39 

0 

90 

68 


10 

16 

21 

27 

34 

43 

39 

73 

NOV 

30 

0 

28 

2 

83 

69 

7 

11 

13 

19 

23 

28 

34 

42 

34 

DEC 

30 

1 

43 

0 

90 

46 

20 

27 

32 

36 

41 

46 

91 

38 

69 


KAYSERI 

17199 


LAT LON ALT 

38 47 35 29 1053 


COUNTRY 

TURKEY 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1991 TO 1973 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

e 

7 

6 

9 

4 

3 

2 

1 

JAN 

23 

0 

32 

10 

77 

36 

12 

17 

21 

23 

29 

33 

38 

43 

99 

FEB 

23 

0 

38 

7 

96 

38 

13 

19 

24 

29 

34 

40 

47 

36 

70 

MAR 

22 

0 

38 

9 

70 

41 

19 

24 

28 

32 

36 

40 

49 

31 

61 

APR 

22 

0 

49 

8 

102 

33 

16 

23 

29 

36 

43 

91 

60 

72 

91 

MAY 

22 

0 

43 

20 

73 

37 

23 

30 

33 

39 

43 

48 

93 

39 

68 

JUN 

22 

1 

43 

0 

107 

62 

8 

16 

23 

30 

37 

49 

36 

69 

91 

JUL 

22 

4 

8 

0 

40 

130 

, , 

, , 


3 

9 

7 

10 

13 

20 

AUO 

22 

3 

4 

0 

19 

113 

. , 

, , 


1 

3 

4 

3 

B 

1 1 

SEP 

22 

2 

17 

0 

30 

91 



3 

B 

12 

16 

21 

28 

40 

OCT 

22 

1 

18 

0 

39 

83 


3 

7 

10 

14 

18 

23 

29 

41 

NOV 

22 

0 

28 

6 

87 

62 

10 

13 

18 

22 

29 

29 

34 

40 

30 

DEC 

22 

0 

40 

4 

87 

31 

14 

20 

23 

30 

39 

41 

48 

97 

70 


Copyrighted material 



LON 


ALT 


COUNTRY 


HALATYA LAT 

17200 3B 26 36 09 B49 TURKEY 

ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1951 TO I960 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

JAN 

30 

0 

47 

3 

139 

62 

FEB 

30 

0 

36 

6 

89 

52 

HAR 

30 

0 

36 

20 

130 

49 

APR 

30 

0 

61 

3 

141 

34 

HAY 

30 

0 

30 

16 

120 

36 

JON 

30 

1 

19 

0 

67 

90 

JUL 

30 

21 

1 

0 

9 

196 

AUC 

29 

19 

1 

0 

24 

263 

BEP 

30 

7 

3 

0 

27 

124 

OCT 

30 

2 

31 

0 

104 

88 

NOV 

30 

1 

44 

0 

146 

60 

DEC 

30 

0 

43 

4 

84 

46 


AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 

9 

a 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

12 

19 

26 

32 

39 

47 

37 

70 

90 

14 

19 

24 

20 

33 

30 

43 

91 

63 

26 

33 

40 

46 

32 

39 

67 

77 

92 

19 

29 

36 

44 

33 

63 

73 

90 

113 

20 

27 

33 

39 

43 

32 

61 

71 

B8 


3 

7 

10 

14 

18 

23 

31 

43 





2 

3 

3 

7 

10 

13 


7 

12 

17 

23 

30 

39 

32 

72 

12 

20 

27 

33 

39 

46 

33 

66 

83 

18 

24 

29 

34 

39 

43 

32 

60 

74 


IZMIR 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

17220 

38 26 

27 lO 

23 

TURKEY 





ANALYSIS OF 

RAINFALL 

VARIABILITY 












FROM 

1929 TO 

1990 















AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

< 

i 

CO 

« 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

52 

0 

136 

13 

397 

32 

32 

73 

09 

106 

123 

142 

164 

192 

237 

FEB 

32 

0 

106 

3 

293 

62 

29 

43 

39 

74 

90 

108 

129 

137 

204 

MAR 

31 

0 

73 

10 

192 

62 

23 

34 

44 

33 

64 

73 

68 

106 

134 

APR 

32 

2 

43 

0 

183 

83 


13 

20 

27 

34 

43 

34 

69 

93 

MAY 

32 

2 

34 

0 

110 

81 


10 

13 

20 

26 

33 

42 

34 

73 

JUN 

32 

14 

0 

0 

40 

132 





3 

7 

11 

13 

23 

JUL 

32 

39 

2 

0 

29 

240 










AUC 

31 

34 

2 

0 

19 

191 










SEP 

32 

11 

13 

0 

103 

149 




. . 

7 

11 

17 

26 

41 

OCT 

32 

2 

49 

0 

394 

126 




27 

37 

47 

62 

81 

112 

NOV 

32 

0 

84 

13 

201 

36 

31 

4 3 

34 

64 

73 

07 

102 

120 

149 

DEC 

32 

0 

143 

3 

380 

61 

43 

64 

83 

103 

123 

147 

174 

211 

268 
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LON 


ALT 


COUNTRY 


I SPAR TA LAT 

17240 37 43 30 33 997 TURKEY 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

6 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

94 

2 

309 

71 

21 

33 

49 

62 

77 

94 

113 

143 

189 

FEB 

30 

0 

68 

B 

130 

39 

22 

32 

41 

30 

60 

70 

83 

99 

123 

MAR 

29 

0 

37 

19 

184 

64 

20 

28 

33 

43 

30 

39 

69 

82 

102 

APR 

30 

0 

48 

3 

96 

46 

18 

23 

31 

37 

43 

30 

38 

60 

03 

MAY 

30 

0 

34 

2 

140 

38 

14 

22 

30 

37 

46 

33 

66 

02 

106 

JUN 

30 

0 

33 

3 

110 

B1 

. . 

10 

13 

20 

26 

34 

43 

33 

76 

JUL 

30 

3 

12 

0 

64 

127 

. . 



3 

8 

11 

13 

21 

31 

AUG 

30 

13 

7 

0 

41 

142 

. , 

, , 




4 

8 

13 

22 

SEP 

30 

3 

16 

0 

37 

90 

, , 

3 

6 

9 

12 

16 

20 

26 

36 

OCT 

30 

1 

39 

0 

124 

76 

. , 

13 

19 

23 

31 

39 

40 

61 

81 

NOV 

30 

0 

43 

10 

203 

00 

12 

19 

26 

32 

39 

46 

33 

67 

87 

DEC 

30 

0 

99 

2 

360 

73 

. . 

33 

49 

64 

80 

99 

122 

133 

203 


KONYA 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

17244 

37 30 

32 33 

1032 

TURKEY 





ANALYSIS 

OF 

RAINFALL 

VARIABILITY 












FROM 

1931 TO 

1980 















AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

36 

3 

97 

63 

10 

15 

20 

23 

31 

37 

44 

94 

69 

FEB 

30 

0 

32 

1 

86 

61 

9 

14 

18 

23 

20 

33 

40 

40 

É8 

MAR 

30 

0 

29 

0 

37 

43 

13 

17 

21 

24 

27 

31 

35 

40 

42 

APR 

30 

0 

2B 

2 

87 

69 

6 

11 

13 

19 

23 

29 

33 

43 

37 

MAY 

30 

0 

44 

8 

120 

38 

13 

22 

20 

33 

39 

46 

34 

64 

BO 

vAJN 

30 

1 

27 

0 

70 

69 

4 

9 

13 

17 

21 

27 

33 

42 

56 

JUL 

30 

8 

6 

0 

36 

147 





3 

3 

7 

11 

1 ? 

AUG 

30 

13 

3 

0 

31 

131 



, , 



3 

6 

10 

1 5 

SEP 

30 

6 

tl 

o 

72 

134 

. , 



4 

7 

10 

13 

19 

27 

OCT 

30 

1 

28 

0 

89 

84 


7 

12 

16 

21 

28 

33 

46 

63 

NOV 

30 

2 

27 

0 

74 

67 

4 

1 ü 

14 

19 

23 

2B 

34 

42 

34 

DEC 

30 

0 

42 

4 

94 

36 

13 

19 

23 

30 

36 

43 

31 

61 

70 
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LON 


ALT 


COUNTRY 


UNFA LAT 

17270 37 08 38 46 347 TURKEY 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1431 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

30 

0 

93 

6 

323 

71 

23 

39 

32 

63 

79 

94 

113 

138 

179 

FEB 

29 

0 

70 

B 

132 

38 

22 

33 

42 

31 

61 

72 

83 

102 

128 

MAR 

29 

0 

69 

10 

132 

49 

29 

39 

47 

33 

63 

72 

83 

96 

1 10 

APR 

29 

0 

36 

6 

236 

93 


18 

26 

33 

44 

33 

69 

88 

118 

MAY 

29 

1 

33 

0 

112 

110 



9 

14 

20 

20 

39 

34 

61 

JUN 

29 

14 

3 

0 

23 

144 


, , 

, . 


, , 

2 

4 

7 

12 

JUL 

29 

24 

0 

0 

3 

269 










AU© 

20 

23 

0 

0 

9 

330 










SEP 

29 

22 

0 

0 

11 

232 










OCT 

29 

2 

24 

0 

133 

140 





14 

20 

20 

41 

63 

NOV 

30 

0 

41 

1 

09 

60 

10 

16 

22 

27 

34 

41 

30 

62 

01 

DEC 

30 

1 

92 

0 

171 

46 

41 

33 

66 

77 

07 

90 

111 

127 

131 


DIYARBAKIR 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

17200 

37. 33 

40 11 

686 

TURKEY 





ANALYSIS 

i OF 

RAINFALL 

VARIABILITY 












FROM 

l 1929 TO 

1980 















AMOUNT 

EXCEEDED 

IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

0 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

32 

0 

73 

9 

189 

30 

20 

39 

49 

30 

M 

70 

VI 

107 

132 

FEB 

32 

0 

68 

13 

146 

30 

26 

3A 

43 

33 

61 

71 

■a 

97 

119 

MAR 

31 

0 

63 

7 

141 

36 

20 

•jo 

38 

46 

33 

63 

76 

91 

113 

APR 

32 

0 

74 

4 

176 

60 

22 

33 

43 

33 

64 

76 

90 

109 

140 

MAY 

32 

3 

47 

0 

383 

137 





29 

41 

37 

60 

120 

JUN 

32 

13 

9 

0 

133 

217 







11 

13 

23 

JUL 

32 

39 

0 

0 

7 

234 










AUO 

30 

43 

0 

0 

9 

303 










SEP 

32 

24 

2 

0 

10 

140 


* . 




2 

a 

3 

B 

OCT 

32 

4 

28 

0 

107 

102 



7 

12 

10 

24 

34 

46 

69 

NOV 

32 

1 

33 

0 

173 

63 

12 

21 

20 

36 

44 

34 

63 

80 

104 

DEC 

32 

0 

72 

2 

109 

32 

23 

Jib 

43 

34 

64 

73 

BB 

103 

131 
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LON 


ALT 


COUNTRY 


NUOLA LAT 

17292 37 12 28 21 646 TURKEY 

ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1931 TO 1990 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

JAN 

30 

0 

234 

21 

461 

49 

FEB 

29 

0 

181 

23 

360 

39 

MAR 

29 

0 

lie 

9 

277 

33 

APR 

29 

0 

60 

4 

161 

67 

MAY 

29 

0 

37 

4 

138 

81 

JW 

29 

2 

20 

0 

113 

116 

JUL 

29 

12 

6 

0 

30 

129 

AUO 

28 

16 

6 

0 

66 

2ie 

SEP 

29 

e 

IB 

0 

120 

136 

OCT 

29 

0 

72 

2 

209 

61 

NOV 

30 

0 

132 

18 

392 

63 

DEC 

30 

0 

279 

11 

629 

33 


AMOUNT 

EXCEEDED 

» IN 

YEARS OUT OF 

10 

9 

9 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

83 

120 

134 

187 

222 

262 

309 

370 

468 

36 

83 

107 

131 

137 

183 

220 

263 

338 

37 

33 

71 

06 

103 

121 

143 

172 

219 

13 

22 

30 

39 

49 

60 

74 

92 

122 

8 

13 

18 

24 

30 

37 

46 

37 

76 



7 

10 

14 

19 

23 

33 

40 

• • 

• • 

• • 

• • 

2 

3 

8 

11 

17 





7 

13 

21 

32 

31 

19 

30 

40 

30 

61 

73 

BQ 

107 

139 

39 

39 

77 

93 

113 

133 

160 

194 

247 

93 

134 

171 

207 

243 

287 

337 

403 

307 


ANTALYA 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

17300 

36 42 

30 44 

30 

TURKEY 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1929 TO 1980 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

32 

0 

233 

23 

799 

36 

96 

133 

163 

197 

229 

266 

308 

363 

430 

FEB 

32 

1 

172 

0 

623 

69 

43 

74 

99 

12 2 

149 

177 

212 

237 

330 

MAR 

31 

0 

93 

2 

286 

68 

23 

37 

30 

64 

79 

96 

1 16 

144 

187 

APR 

32 

1 

43 

0 

182 

81 


12 

19 

23 

33 

42 

33 

69 

93 

MAY 

32 

4 

30 

0 

193 

117 




13 

19 

27 

37 

31 

76 

JUN 

32 

10 

9 

0 

78 

164 




. , 

3 

7 

11 

16 

24 

JUL 

32 

39 

2 

0 

42 

322 










AUO 

32 

38 

2 

0 

30 

343 










SEP 

32 

17 

14 

0 

98 

152 






10 

16 

23 

40 

OCT 

32 

2 

64 

0 

331 

104 



21 

32 

44 

39 

78 

103 

131 

NOV 

32 

0 

112 

9 

410 

82 


30 

34 

71 

89 

111 

137 

173 

232 

DEC 

32 

1 

270 

0 

633 

39 

83 

128 

166 

202 

239 

281 

331 

396 

497 
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ADANA 

LAT 

LON 

ALT 

COUNTRY 

17350 
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35 39 

73 

TURKEY 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1929 TO 1900 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS tXJT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

JAN 

52 

0 

109 

10 

299 

49 

25 

42 

57 

73 

90 

110 

134 

144 

219 

FEB 

52 

0 

93 

23 

377 

48 

29 

44 

56 

69 

S3 

97 

114 

137 

i7a 

MAR 

51 

0 

6* 

2 

175 

40 

20 

29 

38 

47 

57 

48 

81 

98 

124 

APR 

52 

0 

sa 

3 

1*3 

82 


17 

24 

32 

41 

51 

44 

80 

109 

MAY 

52 

4 

44 

0 

210 

99 



19 

26 

35 

44 

54 

72 

98 

JUN 

52 

9 

25 

0 

340 

190 

. . 

. . 

. . 

. . 

„ . 

. . 

31 

44 

48 

JUL 

52 

30 

4 

0 

51 

202 










AUC 

51 

33 

4 

0 

43 

201 










SEP 

52 

9 

15 

0 

too 

132 

. , 

. , 


, , 

9 

13 

18 

24 

38 

OCT 

51 

3 

39 

0 

138 

83 


10 

14 

23 

30 

38 

48 

42 

85 

NOV 

52 

0 

66 

3 

343 

92 



29 

39 

52 

46 

83 

107 

147 

DEC 

52 

2 

120 

0 

340 

73 

26 

47 

45 

83 

102 

123 

149 

183 

237 
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OU ANC TRI 
4689 1 


LAT LON ALT 

16 44 107 11 B 


COUNTRY 

VIETNAM 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1906 TO 1940 









AMOUNT 

EXCEEDED 

I IN 

YEARS OUT OF 

10 


N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

JAN 

39 

0 

163 

23 

323 

43 

64 

88 

108 

128 

149 

172 

198 

233 

287 

FEB 

39 

1 

32 

0 

161 

62 

17 

26 

33 

40 

47 

33 

64 

76 

93 

MAR 

34 

0 

69 

2 

283 

91 


20 

30 

40 

30 

64 

80 

102 

139 

APR 

33 

1 

31 

0 

136 

74 

9 

18 

23 

33 

42 

31 

63 

79 

103 

MAY 

34 

0 

99 

3 

244 

39 

28 

42 

96 

70 

84 

101 

121 

147 

190 

JUN 

33 

0 

71 

10 

206 

77 

16 

26 

36 

46 

38 

71 

87 

108 

143 

JUL 

33 

1 

82 

0 

343 

134 




39 

33 

74 

98 

134 

193 

AUO 

33 

0 

100 

4 

376 

91 

, , 

29 

43 

98 

76 

97 

123 

198 

218 

SEP 

33 

I 

383 

0 

934 

93 

137 

219 

267 

312 

338 

406 

463 

936 

646 

OCT 

33 

0 

361 

3 

1230 

90 

167 

230 

326 

402 

483 

374 

684 

9281 099 

NOV 

33 

0 

347 

136 

1173 

30 

238 

313 

379 

441 

304 

372 

691 

739 

912 

DEC 

33 

0 

293 

46 

739 

63 

84 

127 

167 

207 

230 

298 

397 

434 

330 


DA NANG 
48899 


LAT LON ALT 

16 02 108 II 7 


COUNTRY 

VIETNAM 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1941 TO 1974 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

2 

I 

JAN 

32 

0 

102 

12 

393 

79 

24 

39 

94 

68 

84 

103 

129 

199 

203 

FEB 

32 

1 

32 

0 

120 

79 


10 

14 

19 

29 

32 

40 

91 

69 

MAR 

32 

0 

29 

1 

144 

112 



9 

14 

19 

26 

39 

48 

71 

APR 

32 

0 

32 

1 

193 

116 




16 

22 

30 

39 

93 

76 

MAY 

32 

0 

69 

3 

420 

127 



, 

39 

46 

61 

79 

106 

130 

JUN 

32 

0 

09 

2 

931 

112 



34 

48 

65 

85 

109 

138 

191 

JUL 

32 

0 

89 

4 

446 

106 



39 

32 

69 

86 

106 

140 

193 

AOO 

32 

0 

109 

3 

334 

73 

21 

36 

92 

69 

86 

107 

133 

169 

227 

SEP 

32 

0 

30B 

94 

890 

61 

101 

146 

186 

227 

270 

317 

374 

449 

966 

OCT 

31 

0 

992 

239 

1020 

36 

327 

399 

497 

310 

964 

621 

687 

768 

892 

MOV 

30 

0 

367 

96 

1081 

68 

122 

179 

223 

271 

322 

378 

446 

334 

671 

DEC 

31 

0 

223 

43 

369 

37 

77 

110 

140 

168 

198 

231 

271 

321 

403 
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HOANO SA LAT LON ALT COUNTRY 

48860 14. 33 107. 37 4 VIETNAM 

ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1941 TO 1973 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

JAN 

28 

0 

20 

1 

86 

94 

FEB 

28 

9 

14 

0 

49 

104 

MAR 

27 

2 

29 

0 

192 

124 

APR 

26 

2 

91 

0 

147 

109 

MAY 

28 

0 

70 

1 

211 

79 

JUN 

28 

0 

124 

4 

332 

71 

JUL 

28 

1 

141 

0 

443 

91 

AUC 

28 

0 

194 

29 

448 

74 

SEP 

28 

0 

210 

14 

939 

42 

OCT 

27 

0 

249 

29 

842 

76 

NOV 

24 

0 

138 

9 

619 

97 

DEC 

27 

0 

44 

3 

114 

48 


AMOUNT 

EXCEEDED IN 

VtARS OUT Of 

10 

9 

8 

7 

4 

9 

4 

3 

2 

1 


9 

8 

11 

19 

19 

29 

32 

49 


4 . 

3 

9 

9 

12 

17 

24 

34 


, . 


11 

14 

22 

31 

42 

63 


. . 

12 

20 

30 

44 

41 

84 

130 


21 

31 

42 

94 

48 

84 

110 

191 

27 

44 

43 

81 

101 

124 

191 

189 

290 


32 

92 

79 

101 

133 

173 

229 

323 

42 

49 

87 

108 

131 

197 

188 

231 

297 

43 

94 

122 

190 

181 

219 

294 

310 

397 

99 

91 

124 

143 

202 

248 

309 

382 

909 

. . 


92 

72 

98 

129 

148 

223 

317 

9 

14 

22 

29 

34 

44 

93 

67 

89 


NHA TRANC 
48877 


LAT LON ALT 

12. 19 109. 12 10 


COUNTRY 

VIETNAM 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1904 TO 1977 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

8 

7 

6 

9 

4 

3 

2 

1 

JAN 

97 

0 

47 

1 

371 

129 




24 

34 

43 

98 

78 

111 

FEB 

97 

7 

19 

0 

224 

164 






18 

24 

34 

90 

MAR 

90 

0 

34 

0 

309 

169 






20 

40 

99 

92 

APR 

90 

G 

39 

0 

312 

130 





26 

36 

49 

60 

99 

MAY 

90 

2 

94 

0 

198 

74 


18 

26 

34 

44 

94 

67 

84 

112 

JUN 

97 

1 

49 

0 

179 

76 


19 

21 

20 

36 

49 

94 

70 

94 

sA A. 

97 

0 

41 

1 

164 

72 


14 

20 

26 

33 

41 

91 

64 

06 

AOO 

97 

0 

91 

1 

186 

71 


18 

29 

32 

41 

91 

63 

79 

106 

SEP 

96 

0 

193 

4 

348 

92 

91 

74 

94 

114 

139 

190 

184 

222 

280 

OCT 

99 

0 

311 

71 

902 

99 

118 

164 

203 

241 

281 

324 

379 

441 

944 

NOV 

99 

0 

339 

31 

1040 

66 

92 

144 

190 

237 

208 

346 

419 

904 

694 

DEC 

96 

0 

186 

1 

BSO 

104 



72 

10O 

139 

179 

227 

300 

421 
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HO CHX M I NM VILLE LAT 


LON 


ALT 


COUNTRY 


40900 


10 49 106 40 14 


VIETNAM 


ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FROM 1906 TO 1930 


AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

CV 

9 

a 

7 

6 

9 

4 

3 

2 

1 

JAN 

67 

31 

14 

0 

110 

149 






10 

16 

29 

39 

FEB 

67 

33 

4 

0 

34 

228 

, , 

. , 

, , 



. , 

4 

7 

13 

MAR 

69 

23 

10 

0 

136 

192 

, . 

. , 

f , 

. « 


. , 

12 

19 

32 

APR 

69 

5 

33 

0 

198 

96 

, . 

. , 

16 

24 

34 

47 

63 

86 

129 

HAY 

67 

0 

319 

49 

360 

43 

106 

133 

160 

183 

209 

230 

338 

294 

348 

JUN 

67 

0 

311 

30 

332 

39 

183 

330 

348 

274 

299 

326 

397 

399 

493 

JVA. 

60 

0 

393 

97 

393 

31 

180 

313 

238 

261 

283 

300 

339 

368 

418 

Aue 

60 

0 

367 

6fl 

499 

36 

149 

101 

207 

231 

299 

281 

310 

346 

401 

SEP 

69 

0 

331 

139 

682 

30 

313 

247 

273 

290 

322 

347 

376 

411 

463 

OCT 

69 

0 

263 

82 

602 

39 

148 

180 

209 

228 

291 

279 

303 

338 

389 

MOV 

60 

0 

113 

2 

283 

39 

33 

90 

69 

SI 

97 

116 

138 

167 

219 

DEC 

67 

1 

49 

0 

307 

96 

, . 

, . 

22 

30 

39 

49 

61 

70 

106 
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ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY 
FAON 1881 TO 1467 

AMOUNT EXCEEDED IN YEARS OUT OF 10 



N 

NO 

MEAN 

RN 

RX 

cv 

9 

8 

7 

6 

9 

4 

3 

2 

1 

JAN 

04 

33 

7 

0 

64 

194 







8 

14 

24 

FF 9 

84 

32 

3 

0 

40 

233 










MAR 

64 

38 

7 

0 

166 

290 










APR 

83 

63 

4 

0 

90 

323 










MAY 

83 

68 

2 

0 

39 

279 










JUN 

02 

73 

0 

0 

34 

364 










JVA_ 

02 

39 

1 

0 

23 

234 










AUG 

B2 

36 

2 

0 

30 

296 










SEP 

B2 

33 

4 

0 

30 

239 










OCT 

82 

73 

2 

0 

36 

431 










NOV 

02 

63 

2 

0 

33 

346 










DEC 

02 

39 

3 

0 

39 

204 

. . 

. , 

. , 

. . 

. . 

. , 

3 

6 

11 
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